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SU.M.A R 10 


Ministerio de Hacienda 
1 
Decreto. Se aclara lo referente a pago de servicios de 
los Procuradoreg de Impuestos Directos, 


Ministerio de Industrias y- Trabajo. 


p] 
Mensaje. Se presenta Un proyecto de ley, por el que se 


PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 


MINISTERIO DE HACIENDA 


t 
Decreto. Se aclara 10 referétnte a pago de servicios de los 
Procuradores de Impuestos Directos 


Ministerio de Hacienda, 
Montevideo, o de marzo de 1949, 


. Vistos: 1.0) El Poder Ejecutivo designa anualmente 
Procuradores quienes se les comete e] cobro de los im- 
puestos que han caído en la Dirección General de ,Impues- 
tos Directos. Los expresados Procuradores tienen derecho 
a percibir un porcentaje, sobre los recargos y multas de 
los impuestos cuyo cobro hagan efectivo. 

2.0) En algunos expedientes, acontece qUe aunqe Un 
Procurador inicia las primeras gestiones, el tobro efectivo 
lo logra el Procurador que lo ha sustituído en-el cargo y 
se plantea la duda, sobre quién debe percibir el porcentaje 
egal 

Considerando: el sentido de la distribución del porcentaje 
tes Compensar el cobro efectivo del impusto. Esta: solución, 
además de ajustarse al sentido y finalidad de la ley, ga- 
gantiza un labor de mayor eficacia, La realización de al- 
gunas diligencias, que luego no se prosiguen o se aban- 
donan no justifica la participación en recargos cuyos co- 
bros se hacen efectivos por la labor de otros funcionarios. 


El Presidente da la República, 
DECBETA? 


Artículo 1.0 Declarar que en las gestiones que realicen 
los Procuradores de la Dirección General de Impuestos Di- 
rectos, por cobro de impuestos, sólo se liquidará el porcen= 
taje legal, al Procurador que obtiene el cobro del impuesto 
indeudado. 

Art. 2.0 Comuníquese, publíquese, etc, — BATLLE BE- 
ERES. -- LEDO ARROYO TORRES, 


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO 


2 
Mensaje. Se presenta un. proyecto de ley, por'el que se 
modifica la 1%y 10.891 que acuerda un beneficio 
en los derechos de exportación, a Jos productos de. 

la industria frigorífica. 


Poder Ejecutivo, 
Ministerio de Industriag y Trabajo, o 
Miuisierig de Hacienda, * 
Montevideo, % de marzo de 1949. 


Señor Presidente de la Asamblea General, don César 
Mayo Gutiérrez: 


Conocidas son en lag actuales circunstancias, las dif» 
gultades porque atraviesa la Caja de Compensaciones por 


modifica la ley 10.891, que acuerda un beneficio en los 
derechog de exportación a los productos úe la industria 
frigorífica. 


8 S 
“Decreto, Se dispone y condiciona una compra de harina, 


proveniente de determinada molienda, 
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Desocupación en la Industria Frigorífica, como resultado 
principalmente de la paralización de los frigoríficos, que 
al alargar logs períodos de post-zafra, obliga a un mayor 
desembolso por concepto de 'Seguro de Paro, en lo que 
también repercuten los nuevos servicios que se le han 
adicionado y los laudos del Consejo de Salarios. 

A este respecto, cOnviene recordar que, en ocasión de 
concurrir a la Cámara de Representantes. los Ministros 
de Ganadería y Agricultura y de Industrias y Trabajo, 
expusieron las' consecuencias de la paralización, y sus 
exposiciones están contenidas en las páginas 5 y 15 de la 
publicación informativa de dicha Cámara (N.” 226). 

Han transcurrido desde. entonces “varios meses, y no 
hay elementos de juicio que permitan encarar el problema 
de manera distinta, 


Se hace necesario pues, tomar algunas medidas, unas de 
carácter fijo Dara €sa Caja, y otras eventuales que per- 
mitan al Poder Ejecutivo apuntalar la situación financiera 
de las Cajas de Compensaciones por Desocupación y Asig- 
naciones Familiares, cuando ello sea necesario. 

La Caja de Compensaciones por Desocupación en la In- 
dustria Frigorífica que afilia a tantos millares de obreros, 
periectamente financiada, hasta que se le crearon nuevas 
obligaciones y se acentuó la paralización, Prueba de ello 
es que los ejercicios 1945 y 1946, arrojaron un superávit 
de $ 542.682.868, 

El laudo de mayo de 1947, con un aumento de dieciséis 
centésimos por hora, ya arrojó para ese año un pequeño 
déficit, lo que equivale a un aumento pronunciado de la 
compensación, pues insumió el total de los probables supe- 
Távits, comparado con los ejercicios anteriores. " 

En 1948, no sólo influyó el aumento de ese laudo sino 
también "la ley 10.958, que incluyó a los recibidores y 
acarreadores de ganado, que representaron «una erogación 
de $ 130.000.00; la ley 10.956, que derogó por un año 
el artículo 13 de la ley de Licencias, derogado por un año 
más por la ley de 4 de enero del corriente año. Esto 
representó €n 1948 $ 184.000.00; la inclusión de Casa 
Blanca, por decreto del 14 de setiembre de 1948, que ha 
representado hasta el presente unos $ 1.500.00 mensuales, 
todo lo que justifica el acrecimiento de $ 1:300.000.00 
en las compensaciones de 1948 comparadas con las de 1947. 

El laudo reciente que aumenta en veinte centésimog 
el jornal hcrario representará en la mayoria de los casos, 
un aumento €n el ficto para la compensación entre veinte 
centésimos y veintiséig centésimos la hora, por lo que 
fácil es prever, un aumento considerable de las compen- 
saciones futuras, que quizá no sea exagerado estimar en 
$ 1:500.000.00, a no ser que una labor más pareja en 
los establecimientos, permitiera a la Caja beneficiarse con 
el mayor aporte que le representará ese mismo aumento 
en 105 jornales, : 


Pero dada la importancia del Institutg y sus proyee- 
ciones sociales, debe evitarse esa situación de angustia 
a que ha llegado al.final del ejercicio 1948 y que seguirá 
repitiéndose si no se toman medidas radicales. El Poder 
Ejecutivo propone soluciones destinadas a incrementa? 


“los recursos de la Caja, sobre la base de la estructura 


iinanciera de su ley de creación. 

Hasta el presente, financia sus servicios con los siguiede 
tes aportes: 7 1/2 olo patronal; 2 ojo obrero; imruesto 
de Tablada de dos milésimos por kilo al ganado -2 pa, 
y los derechOs de exportación y tasas de Aduan» eorrdd 


ES 
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pondientes a log productos de la industria frigorífica (ar- 
tículo 35 de la ley 10.562, sustituído por el artículo 6.* 
de la ley N.* 10.891), 


Este último impuesto tiene por los artículos citados, 
para los frigoríficos particulares, el mismo beneficio del 
35 Ojo acordado al Frigorífico Nacional por el artículo 30 
de su ley de creacion, 


La derogación de les artículos citados, representaría un 
aporte fijo importante para la Caja, y. dejaría siempre en 
igualdad de condiciones en cuanto a los derechos de ex- 
portación, al Frigorífico Nacional con los establecimientos 
particulares, - 


La elevación en un 2 Ojo y en un 1 ojo respectivamente 
de log aportes patronal y obrero, y el aumento de un 
centésimo por kilogramo en pie del impuesto fijado por 
el inciso C) del artículo 35 de la ley de 12 de diciembre 


de: 1944 modificado por la 10,891, permitirán con-' 


juntamente con el recurso proveniente dei 35 ojo del be- 
meficio aduanero, la atención de. los déficit producidos por 
las circunstancias que se desarrollan en este mensaje. 


Al someter a consideración de la Asamblea General el 
adjunto proyecto de ley me compiazeo cn saludar al señor 


Presidente muy atentamente. — LUIS BATLLE BERRES. 
«— FERNANDO FARISÑA. —' LEDO ARROYO TORRES. 


PROYECTO DE LEY 


El Senado y la Cámara de Representantes de la Re- 
Pública Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea Ge- 
neral, , 
y DECRETAN!: 


Articulo 1.* * Derógase la parte final del inciso A) del 


articulo 6.” de la ley N.* 10.891 de 16 de enero de 1947 
(sustitutivo del artículo 35 de la ley de creación de la 
aja de Compensaciones por Desocupación er la Industria 
Frigorífica, N.2? 10.562, y el artículo 30 de la ley de 
Creación del Frigorífico Nacional, por lo que se acuerda 
un beneficio del 35 ojo en los derechos de exportación 


y tasas de Aduana correspondientes a log productos de la 
Industria Frigorífica), 


Su producido concurrirá a engrosar los fondos de la 
referida Caja, 


Art, 2,2 Auméntase en un 2 olo y en un 1 0.0, respecti. 


vamente, la aportación patronal y obrera sobre el monto. 
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de los fornales, fijada por el inciso B) del artículo 6.> du 
la ley N.* 10.891 sustitutivo del artículo 35 de la ley de . 
ereación Citada . : 

Art, 3. , Arméntase en $ 0.001 por kilogramo en pie, 
€l impuesto lijado Porxel inciso C), del texto legal citado 
en los dos artículos anteriores, 

Art, 4. Comuníquese, ete, 


FERNANDO FARINA. 
LEDO ARROYO TORRES, 


, 


. j 3 
Ducreid. Se dispone y condiciona unW3 compra d* harina,. 
. proveniente de determi'lad2 molienda 


Ministerio de Industrias y Trabajo, 
Ministerio de Hacienda, 
Montevídeo, 4 de marzo de 1949, 


Vistos: El decreto del 26 de enero de 1949, o 

Considerando: Que resulta conveniente que el Banco de 
la República adquiera los saldog exportables de harina elas 
horada con el tenor de extracción del 70 olo resultantes de 
ia molienda especial realizada para resolver el problema 
de la escasez de afrechillo. : : 

Con la conformidad del Banco de la República, 

El Presidente de la República, 


' DECRETA? o. 


Artículo 1.0 Facúltase a1 Banco de la República para 
adguirir la harina de trigo de un tenor de extracción del 
70 ojo Yegultante de la molienda 1949 con destino, a la ex- 
Portación. - 

Art. 2o El Banco de la República pagará por la harina 


.€l mismo precio existente en el consumo interno y en las 


mismas condiciones, 

Art, 3.0.El Banco.de la República dispondrá de lob 
giocks que adquiera en la forma que juzgue más conveniens 
te y previa consulta con el Ministerio de Hacienda, . 
- Art, 40 Los resultados de log negocios cShcertados en 
virtuá de esta autorización serán imputados en la cuenta 
espéciat “Comercialización de Trigo, Cosecha 1948|49 y 
afectados al rubro “Diferenciag de Cambio”, 

Art 5o Comuníquese, etc. — BATLLE BERRES, — 
FERNANDO FARINA, — LEDO ARROYO TORRES. 


y 
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SECRETARIAS DE ESTADO 


MINISTERIO DE HACIENDA 


Relación de los asuntos firmadOs por el 


los nuevos estatutos de la soctedad anó- 
nima “Kreglinger Compañía Financiera nima “Yapeyú”. 
y Comercial (Kregfina). - : 


Se los nuevos estatutos de la Soc, And. ' 


15— (Carpeta 505/947), — Apruébano 


señor Presidente de la República de 

cuerdo con el señor Ministro de Ha- 

ciénda, el Y de Marzo de 1949, 

:1— (Carpeta 1302/1948). — Decreto 
autorizando al Directorio de la UTE para 
efectuar distintas modificaciones en la 
planilla corespondiente a la Gtrencia Ad. 

- munistrativa. o 

2— (Carpeta 816941). — Apruébase 
al reforma de los estatutos de la socie- 
dad anónima “La Cautiva Compañía 
Mercantil Financiera e inmobiliaria *. 
. 3—(Carpeta 217/941). — Autorizase 
el pago de la suma de $ 2.786.86 a fa- 
vor del señor Ramón Macedo y $ 444.00 
al Sr. Juan José” Zapatini, por concepto de 
¿ndempización a los funcionarios desti- 
tuídos con violación a las reglas de de- 
recho, 


4—. (Carpeta 1109/942). — Apruébase 
la reforma de los estatutos de la socie 
dad Anónima “Tala”. o. 


5-—(Carpeta 217/949). — Autorízase 
el pago de la suma de $.5.815.60 a fa- 
vor del señor Adolío de Medina Vallvé, 
$ 3.470.57 al señor Ulises T. Zengotita, 
$ 1.966.69 al señor Zaragoza Carlos Bren 
y $ 1.698,00 a señor Teófio Ferreira 
: Ramos por concepto de indemnización a 
Jos funcionarios destitutdos con violación 
G las reglas de derecho. 
6—(Carpeta 685/942), — Apruébase 


7— (Carpeta 217/9149). — - Autorízase 
el pago de la suma de $ 2,626.43 al se- 
ñor Pedro Arrarte Corbo y $ 3.803.40 al 
señor Hilario Arispe, por concepto de in- 
áemnización a los funcionarios destituí- 
¿dos con violación a las Tteglas de derecho, 

8— (Carpeta 1110/942). — Apruébase 
la reforma de los estatutos de la Soc. Anó- 
nima “Santa Clara”. 

9—(Carpeta 1302/1948). — Decreto 
autorizando al Directorio de la UTE para 
prorrogar por los mests de enero, febre- 
To y marzo del corriente, tres duodéci- 
mos del presupuesto que Tigió durante el 
ejercicio 1948, . 

10-— (Carpeta 1394]948). — Aprué- 
banse los nuevos estatutos «de la Soc. 
Anónima “Denver”.. 


11—-(Carpeta 13001948). — Decreto 
autorizando al Banco de la República pa- 
ra modificar el presupuesto de “Gastos” 
del Servicio de Graneros Oficiales en la 
suma de $ 4.800,00. 


12—(Carpeta 951]947). — Apruéban- 
se la reforma de los estatutos de la Soc, 
Anónima “General Enterprises Corpore- 
tion”. 

13—(Carpeta 13011947). —- Decreto 
autorizando al Banco de Seguros del ES- 
tádo para reforzar con la suma de pesos 
15.900.000 el vubro “fnprevistos”, 

14—(Carpeta 5:6]947). — -Apruéhan- 


se los nuevos estatutos de la Soc. Anónis 
ma “San Juan”. : 
¡ 16-—(Carpeta 217/1949). — Autorízase 
¡el pago de la suma de $ 4.161,49 a fas 
| vor del señor Firmo Godofredo: Fernáns 
dez y al señor Cayetano Giordano la sus. 
ma de $ 3.543.932, por. concepto de ine 
| demnización a los funcionarios destitufo 
dos con violación a las reglas de derecho, 
17-— (Carpeta 12541938). — Autorízae 
se a la Dirección G. de Impuestos Direc» 
tos, para arrendar en la suma de pesog 
240.00 mensuales la finca ofrecida por 
el señior Rosendo de la Sienra para asien. 
to de las Oficinas de la Suc, de Rental 
de Paysandú. 


18-—(Carpeta 971|]946), — Aplícase 
una multa de $ 300,00 a la Soc. Anóni+ 
ma “Acaru $, 4:” por incumplimiento d 
lo dispuesto en ef artículo 2.0 de la ley 
N.o 6.88d. 


19-— (Carpeta 2171949). —— Autorízase 
el pago de la suma de $ 6.912.99 a fas 
vor del señor Augusto Héctor Lyonnet, 
$ 2 .508.75 al señor Angel Caputti, y pe: 
sos 1.788.79 al señor Secundino Barrei- 
rO por concepto de indemnización a log 
tuncionarios destituidos ton violación dé 
las reglas de derecho, : . 

20-—(Carpeta 293/1947), — Aplicase 
una multa de $ 300.00 a la Soc. Anóni- 
ma “Importadora $S. A” por ineumpli- 


4 


mí. ...0 4e lo GUiz sio en el artículo 2.0 


de 11 ley No 6.88v3. . 
zi—(Carpeta 136/947), —— Declárase 


que el despacho de- bebidas existente en: 


1 AR AE 


que revistan estrictamente el carácter de 

materias primas maquinarias y afines que 

ese destinan a negocios de exportación. 
41-——Decreto derogando el de fecha 27 


los Establecimientos del Real de San Car-, de marzo de 1939 que establecía un régl- 


los, puede seguir funcionando, debiendo 
los particulares que lo exploten, pagar 


ei correspondiente impuesto por la Adi»; l 
¡Uña multa de $ 400.00 a la sociedad 


c.onal de bebidas alcohólicas, 


52-——(Carpeta 2171949). — Autorizasé . 
el pago de la suma de $ 8.184.89 a fa-! 


men especial. para la recaudación de im- 
puesto Inmobiliario del expresado año. 
42-—(Carpeta 654/1946). — Se aplica 


anónima “Mesina del Uruguay Ine. S. A. 
43— (Carpeta 279/946). — Mensaje y 


vor del señor Néstor Berteili, $ 2.207.80|Proyecto de ley a la Asamblea General, 


al señor Carlos M, Otero Brown y pesos 
1.195.08 al señor Juan M. Camio Otae- 
gui, por concepto de indemnización a los 


las reglas de derecho. 

23— (Carpeta 1831948), — Autorízase 
la subasta del inmueble urbano de la ciu. 
dad de Tacuarembó, Padrón N.o 1.312 por 
falta de pago del Imp, de Contribución 
Inmobiliaria, 

24-— (Carpeta 727/9438). 
cesante en el desempeño de Su cargo al 
Guarda de 3.a Clase de la Receptoría de 
Frey Bentos, señor Antonio Ramón Sil- 


“vestre, no afectando sus derechos a la 


jubilación, 


25—(Carpeta 1485/1948), — Apruéba- 


£e los estatutos de la Soc. Anónima 
“Tnión de Comerciantes Agremiados”, 
(UDCASA). 

26—Se aprueba la distribución del pre- 
mio estímulo propuesto por la Oficina de 
Ganancias Elevadas. 

27—(Carpeta 1364/1943). — Autoriza- 
se a la Dirección G. de Aduanas para com- 
prar a la señora Etelvina Risso de Del- 
gado 2 Hás, de terreno situadas en el lu- 
gar en que tiene asiento el Resguardo 
Aduanero de Yaguaretáé en la suma de 
$ 700.00. 

28—-(Carpeta 961949), — Autorízase €l 
despacho libre de derechos y demás gra- 
"vámenes aduaneros del material de labo- 
ratorio, destinado al Ministerio de Gana- 
dería y Agrícultura. ] 

29—(Carpeta 1398/940). -— Apruébase 
la reducción de capital de la Soc. Anóni- 
ma “Compañía Comercial y Continental 
del Uruguay”.' ] 

30— (Carpeta 362/1947). — Se aplica 
una multa de $ 300.00 a la Soc. “Com- 


pañía Internacional de Construcciones Fe. 


rroviarias y Anexas”. 

31-— (Carpeta 89/2949), — Antorizase € 
la Dirección G. de Aduanas para reforzar 
el rubro 2.09 “Gastos Generales de Ofl- 
cina” en la suma de $ 24.118.00. 

32— (Carpeta 31/1948), -— Rectificade 
el nombramiento hecho a nombre del se- 
fior Ricardo Loriento de Auxiliar presup. 
Partida 49, de la Administración N. de 
Puértos que debe ser a nombre de Ricar- 
do Lorieto. ” 

33— (Carpeta 1137/9148), — Apruéban- 
£e los estatutos de la Soc. Anónima “Ex- 
plotaciones Rurales”, 

34—-(Carpeta 7001948). — Apruéban- 
Se los nuevos estatutos de la Soc. Anóni- 
ma “San Faustin”, 

385— (Carpeta 11901947). — Apruébase 
la reforma de los estatutos de la Soc, Anó- 
nima “Monte Rosa”. 

36—(Carpeta 1436/9483). — Apruéban. 
se los Estatutos de la Soc. Anónima “Ar- 
besa S. A. Financiera y de Administra- 
ción”. : 
37—(Carpeta 1558/1948). — Apruéba- 
se los estatutos de Ja “S. A. Cementosa”. 


38— (Carpeta 1552/9148). — Apruébase 


los estatutos de la S. A. “Sociedad Uru- 


. guaya Importadora y RuraP”, 


239—(Carpeta 15521948). — Apruébase 
los estatutos de la S. A. “Laboratorio 
Athena”. 

40—( Carpeta 3731940). — Decreto 
£xonerando del requisito dej permiso pre- 


vio hasta nueva disposición a las impor- 
taciones que realicen los establecimientos 
trigoríficos de materiales y mercaderias 


l ta 
funcionarios destituidos e lolación a 1 P2sos, 
s con Y 2 9/7 44— (Carpeta 894944). 


— Declárase | 


¿ma Mattos Hnos, 
[ con ganados en admisión 


disponiendo la acuñación de monedas de 
$ 0.01, $ 0,02, $ 0.05 y $ 0.10 has- 
un valor total de einco millones de 


-—- Autorízase 


¡a la Dirección General de Impuestos In- 


ternos para devolver a la firma F. Del- 
bene e hijos, la suma de $ 19.86, por co- 


bro indebido del impuesto al alcohol po- 


table, 

45-—(Carpeta  852/947), — Aplícase 
una multa de $ 300 00 a la Sociedad 
Anónima “Montítex” por incumplimiento 
de lo dispuesto en-la ley N.o 6889. 

46—(Cárpeta 1180940). —- Apruéban- 
se los nuevos estatutos de la Sociedad 
Anónima “C.I.R.” (Construcciones, In- 
dustrías y Representaciones), 

47—(Carpeta 389/942). — Declárase 
cancelada la autorización para funcionar 
concedida a la sociedad anónima “Unión 
Sociedad Anónima Comercial e Indus- 
Y; a A * A 

483—(Carpeta 89/9419), — Apruébanse 
los estatutos de la sociedad anónima 
“Uromotores”. . 

49-—(Carpeta 244/949). — Apruéban- 
se los estatutos de la sociedad anónima 
“Ricate”, : : 

50—(Carpeta 919)947). — Apruébase 
el aumento de capital de la sociedad anó- 
uima “Cortodent”. 

51—- (Carpeta 1567/9418), — Apruéban- 
5a las reformas introducidas en log esta- 
tutos de la S, A, “Unitas” la que se de- 
nominará “Staudt y Cía. S. A.”, 

52—(Carpeta 1458|948), <=. Aprué- 
banse los estatutos de la sociedad anóni- 
ma “Júpiter” 

53— (Carpeta 1479/9483), — Prorróga- 
Se por diez años la autorización concedi- 


¡da al Banco Real de Canadá para insta- 


lar una sucursal en el país. 
-54-—(Carpeta -:1386/948), — Aprué- 
banse los estatutos de la sociedad anó- 
nima “Jabonería San José”. 

k5— (Carpeta 798/948). — Apruébase 
la reforma de los estatutos de la sociedad 
anónima “Fábrica Uruguaya de. Alparga- 
as”. 


" 56—(Carpeta 1158/948). -— Apruéban- 
Se los estatutos de la sociedad anónima 
“Arrocera Cail”. : 

57-— Apruébase el reaforo de la propie-. 
dad rural raíz practicado por la Dirección 
General de Catastro a regir desde el co- 
rriente ejercicio en los Departamentos de 
Rocha y Canelones (zona oeste). 


58— (Carpeta 1426/945), — Prorróga-' 


se por el término de un año, el plazo para 
recibir depósitos hasta ocho veces el «a- 
pital y fondo de reserva al Banco Espa- 
ñol del Uruguay. 

59—(Carpeta- 43947). — Autorízase a 
la Tesorería General de la Nación a rein- 
tegrar al escribano Walter AlbaneM Mac 
Col, la suma de $ 501.32 abonada en de- 
masía por concepto de Impuesto “Univer- 
sitario, . 

60—(Carpeta 2801947), — Declárase 
gue no corresponde el pago de graváme- 
bes aduaneros, por los forrajes que la fir- 
trajo de la Argentina 
temporaria, 
Siempre que hayan sido consumidos por 
dicho ganado. 

61 y 682—(Carpeta 115011947). 
Cancélase la autorización para funcionar 


¡concedida a la sociedad anónima “Socie- 


ded Marítima Platense”. - 
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63-——(Carpeta 1473/1948). — Aprude 
base los estatutos de la sociedad anónima 
*Juen Ruzich”, : 
64— (Carpeta 1429/1948), — Aprud- 
base los estatutos de la sociedad anónima 
“Montegal”. 
65—Fatúltase al personal inspectivo 
dependiente de la Oficina dy Recaudación 
del Impuesto a lag Ganancias Elevadas 
para fiscalizar el pago de impuestos que 
las. leyes en vigencia han establecido. - 
66— (Carpeta 89/|1948). — Autorízase 
el refuerzo de varios rubros del Ministe- 
río de Hacienda para atender obligacio- 
nes pendientes to 
47-—Decreto dejándose sin efecto el co. . 
bro de. logs impuestos sobre la propiedad 
fnmueble del Departamento de Maldona- 
do, creados por la ley N.o 9800 del 29 de 
diciembre de 1938. . 
683— (Carpeta 190/1949). — Decreto 
relativo a la determinación del típo de 
Mbio de $ 1.78 por dólar para' la ex- 
portación de ciertos productos de fabri- 
cación nacional : Ñ 
69—Decreto' sobre la forma de inutilí- 
gación de los timbres, por otras que Juz- 
gue de mayor eficacta, para la fiscaliza- 
ción de la renta, - 
70—(Carpeta 103/1948), — Ministerio 
de Obras Públicas. — Autorízase el despa- 
cho libre de derechos y demás graváme- 
nes aduaneros de tres máquinas transpor- 
tadoras portátiles y la secadora de certa- 
les, destinadas 4 las plantas de silos sub» 
terráneos de Nueva Palmira v Dolores. 
7t-—(Carpeta 5011946). — Confírma- 
se la resolución de la Dirección de Im- 
puestos Internos, imponiéndole al señor 
Domingo Pais Castro uña multa, por con- 
cepto de defraudación a la ley 31 de Ju- 
lío de 1943. 
72— (Carpeta 223/1949). —- Aprué= 
banse los estatutos de la sociedad anóni- 
ma “Rayon” 
73—(Carpeta 1311949). — Autorízase 
a la Oficina de Recaudación del Impuesto 
a las Ganancias Elevadas para adquirir a 
la firma Guillermo Kraft S. A., en la 
suma de $ 9.825,00, das archivos rotati- 
vos metálicos marca “Kraft” 
74—Apruébanse los nuevos aforos de 
la propiedad inmueble en el Departamen- 
to de Paysandú. 
75—(Carpeta 1600944), — Autorizar 
a la Contaduría General de la Nación pa- 
ra lHquidar el rubro 8.03 del ftem 13.17 
Suprema Corte de Justicia, sin suleción 
a log ducdérimos mensuales, pero dentro 
de la asignación total del rubro. 
-76—(Carpeta 1350/1943). — Se aprue- 
ba los muevos estatutos de la sociedad 
anónima “Casupá”, que se acoge a la ley 
N.o 11.073. o 
77-—(Carpeta 1623/9148). — Se aprue- 
bán-los estatutos de la sociedad anónima 
Tetlidos y Meátas (T.Y.M.S.A.). 
78-—(Carpeta 1021949), — Faculta4 
de Ingeniería. — Se' autoriza el despacho 
libre de derechos y demás 'gravámenes 
aduaneros para dos cajas marcadas F L 


1111, Montevideo, N.os “-34593194, con- 
teniendo aparatos eléntricos, : ' 
79— (Carpeta 1201'948). — Decreto 


por el que se autoriza al Banco de Segu- 
rog del Estado..a reforzar variog rubros 
de gastos del presnpuesto vigente por la 
3guma de $ 46.280. : 

80-— (Carpeta 9611947). — Se cancela 
la autorización para funcionar, concedida 
a ta sorieñad anénima Tersa. 

81— (Carpeta 4231941) — Ute. — Au- 
torízase para renovar, por el término de 
f meses, el eré“tto concertado con el Ban- 
co de la Renúhlica por la suma de pesos 
500.000.00; 

22—(Carpeta 1464/1948). — L£pruébasa 
los estatutos de la socteñad anónima “No- 
vaseta”, - 

83— (Carpeta 557943). — Apruébase 
los nuevos estatutos de la sociedad anó- 
nima “Qrafex”., : 

84— (Carpeta £€'949). — Comisión. N, 
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Protectora de la Fauna Indígena, —— Au- 
torizase el despacho libre de derechos 
aduaneros de un jeep adquirido de acuer- 
do con la autorización concedida en opor- 
tunidad. 

g5—(Carpeta 103/1949). — Ministe- 
Tio de Obras Pútklicas —-— Autorízase el 
despacho libre de derechos aduaneros, de 

- 189 bultos conteniendo material eléctrico 
llesado de los Estados Unidos de Norte 
América. 

86— (Carpeta 21711947). — Autoriza- 
pe el pago de la suma de $ 2.115.60, a 
favor del señor Argente y $ 1.180.30 al 
señor Angel Juan Rey Lema, por con- 
cepto de indemnización a los funciona- 
rios destituídos con violación a las reglas 
de derecho. : 

387—(Carpeta 159338/1935). — Se li- 
bra orden de pago por la suma de pesos 
57.855; a favor de la Dirección de Cré- 
dito Público, que corresponden al importe 
del inmueble padrón 6913, para amplia- 
ción del edificio del Ministerio de Ha- 
cienda. . . 

88—(Carpeta 229:1943). — Decreto 
por el que se sustituye el articulo 4.0 del 
decreto de 4 de enero de 1934, sobre con- 
trinución inmobiliaria. 

89—(Carpeta 18711947). 
por el que se declara que en las gestiones 
que realicen los procu"ad>res de la Di- 
rección General de Impvestos Directos, 
por cobro de impuestos, sólo se liquidará 
el porcentaje legal, al proctrador que ob- 
liene el cobro del impuesto adeudado. 

90-—-(Carpeta 9611948). -—-—- Ministerio 
de Ganadería y Agricultura, — Autoriza- 
se el despacho libre de derechos y gravá- 
menes aduaneros de un juego de tamices 
para suelo y una máquina para zarandas 
de 110 volts, 

91—-—(Carpeta 138611948), — Aprué, 
barse los estatutos de “Magazines S. A.”. 

92—(Carpeta 1311949). —. Autorízase 
a la Oficina de Ganancias Elevadas para 
contratar con Papelería Galli S.. A., el 
suministro de 20.000 fichas para trans- 
feridoras en la suma de $ 900.00. 

93— (Carpeta 217/1949). -— Autoriza- 
Se el pago de la suma de $ 4.541.71, a 
favor del señor Mario Costa Puig, pesos 
3.238.70 al señor Francisco Ayala, pesos 
2.761.84 al señor Fileno Floro Sosa, 
$ 2.295.25 al señor Humberto Cadamu- 
ro, $ 1.670.80 al señor Oscar Fernández 
y $% 957.60 al señor Juan Abascal, por 
concepto de indemnización a los funcio- 
narios destituídos con violación a las re- 
glas de derecho. o 

94— (Carpeta 234/1949). —- Apruéban- 
ge los estatutos de la sociedad anónima 
“Transportes Antonio Souto” (Tassa). 

95—(Carpeta 265/1949), —- Decreto 
autorizando al Directorio de Pluna S. E. 
M. para efectuar la compra directa de 
dos ómnibus marca “Chevrolet” a la fir- 
ma Luis Di Lorenzo, por la suma de 
$ 17.500,00, 

96— (Carpeta 88/1949). — Ministerio 
de Defensa Nacional. —- Autorízase el 
despacho libre de derechos y gravámenes 
aduaneros de 29.500 kilos de alambre 
de cobre y 2.00 uniones para alambre 
N.o 9. 

97—-( Carpeta 1301|]1948). — Decreto 
Autorizando al Banco de Seguros del Es- 
tado para prorrogar por el mes de febrero 
del corriente año, un duodécinío del pre- 


supuesto que rigló durante el ejercicio 
¿ 


próximo pasado. 


98— (Carpeta 367/1949). — Confírma- 


ge la resolución de la Dirección de Im- 
puestos Internog que impuso una multa 
al señor Ataliva J, Amengual, por infrae- 
clón a las leyes 17/VII[1903 y 23/111908. 

99-—.(Carpeta 370/1949). — Confir- 
mase la resolución de la Dirección de Im- 
Puestos Internos imponiendo a la firma 
Yceardi y Fernández por infracción al de- 
ereto-ley de 19/1/1943, 

290—Mensaje y proyecto de ley a la 
Asamblea General relativo a la exonera- 


—— Decreto. 


.ta, por concepto de indemnización a los 
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ción del impuesto interno del 15 oloo a. funcionarios destituídos con violación a 


los tabacos de “hebra negra” que se ex- 
penden en los Departamentos de. la fron- 
tera terrestre, Ñ 

101-—(Carpeta 180/1949). — Aprué- 
base el plan de trabajo e inversión de la 
partida de $ 15.000.00 en la conserva- 
ción del catastro urbano y suburbano del 
litoral e interior, 

"102-—-(Carpeta 381/1949). — Autorí- 
záse la supresión del destacamento “Res- 
guardo Cerros de San Juan”, dando nue- 
vo destino al funcionario allí destacado, 

103—(Carpeta 18011949). — Revalí- 
dase a partir del 1.o de enero de 1949 la 
autorización egucedida a la Dirección G. 
de Catastro para invertir hasta la suma 
de $ 20.000.049 en la confección de la Fi- 
cha Catasiral de la Capital. 

104—-(Carteta 180/1949). — Tevalí- 
dase a partir del 1.0 de enero de 1949, la 
autorización concedida a la Dirección G. 


de Catastro para invertir hasta la suma ' 


de $ 12.000.00 destinada al pago de 
compensaciones y gastos que demandará 
el reaforo territorial de la propiedad en 
el Departamento de Montevideo, 

105— (Carpeta 273|1949). — Aprué- 
banse los estatutog de la sociedad anóni- 
ma “Unión Fiduciaria del Uruguay”. 

106—<(Carpeta 989/1948. — Aprué- 
banse los estatutog de la sociedad anó- 
nima “Colla”, 

107-—(Carpeta 1170/1948), — Aprué- 
banse los estatutos de la sociedad anó- 
nima “Caja Popular de Sarandí del Yí”. 

108— (Carpeta 1016|948), — Aprué- 
bansa 
Magisterial de Tacuarembó”, 

109— (Carpeta 209/1949), — Decreto 
derogando el de fecha 10 de octubre de 
1947, sobre concesión de cambio preferen- 
cial a las personas designadas para come- 
tidos especiales en el extranjero, 

110—(Carpela 292/1949), — Aprué- 
banse los estatutos de. la sociedad anó- 
nima “Acron S. A-”. 

111-—Carpeta 1327/1939). — ¡MenSa- 
je a la Suprema Corte de Justicia, acu- 
sando recibg del de fecha 21 de febrero 
próximo pasado, así como el expediente 
caratulado “Teresa Llopart y Castells, 
Reivindicación de Valores”, 

112-—(Carpeta 1303/1948), — Decre- 
to autorizando al Banco Hipotecario para 
prorrogar por el mes de febrero del co- 
rriente año, un duodécimo del preSupues- 
to que rigió en el ejercicio 1948. 

113-—-(Carpeta 217/1949), — Autorí- 
zase el pago de la suma de $ 8.036.20, a 
favor del señor Carlos Rodríguez Larreta, 
por concepto de indemnización a los fun- 
cionarios destituídos con violación a' las 
reglas de “erecho. 

" 114-—-(Carpeta 98/1949). — Ministe- 
rio de Defensa Nacional, —— Autorízase el 
despacho libre de derechos y gravámenes 
aduaneros de regletas y cordones telefó- 
nicos. 

115-—(Carpeta 21/1949). —— Autoríza- 
se el traslado del Sub-Receptor don Joa- 
quín Vonder Piitter a prestar servicios a 
la Sub-Receptoría de San Luis, jurisdic- 
ción de la Receptoría de Rivera, 

:116-—(Carpeta 126/1948). — Desíg- 
nase por permuta Auxiliar 4o de la Ofi- 
cina de Recaudación del. Imputsto a las 
Ganancias Hlevadas, a la señora Renée 
Caramella de Castro. 9 

117--—(Carpeta 463/1947). -—— Decreto 
por el que se declara huésped oficial al 
doctor Calvert L, Dedrick, designándose 
a los señores doctor Eduardo Fonticelli y 
don Enrique Grassi Clérici, con el fin de 
recibir y prestar colaboración necesaria a 
su gestión técnica. 

118-—Carpeta 217/1949). — Autoríza- 
se el pago de la suma de $ 12,858.89, a 
favor del señor Gervasio Guillot Muñoz, 
$ 2.325.74 al señor Juan Miguel Corbo, 
y $ 2.225.00 al señor Humberto Acos- 
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las reglas de derecho. . 


119-—(Carpeta 3884/1946). — Desige 
nase a los señores Pedro Garino y BruS+ 
ci y Juan Enrique Hudson para integrar, 
en calidad de delegados del comercio, la 
Comisión Clasificadora de Aduanas » Sec» 
ción XI. . . 

120—-(Carpeta 1300/1948), -— Decre» 
to autorizando al Banco de la República 
para efectuar modificaciones y amplia. 
ción en el presupuesto que rigió durante 
el año 1948. . + 


121—(Carpeta 1570/1948), — Aprué» 
banse los estatutos de la sociedad anóni. 
ma “Arfil S, A.”, 


3122—(Carpeta 664/1947). — Se au. 
toriza el pago de la suma de $ 66.60 a 
favor de la sefioritaYolanda Sciutto, im- 
porte del sueldo que correspondía por el 
mes de abril de 1947, en su carácter de 
funcionario de la Direccin G. de Estadis- 
tica. 


123—(Carpeta 3800/1949). -—- Aprué: 
bañse los estatutos de la s0cledad anó- 
nima “Araucana $, A.”, 


124—(Carpeta 13/1943). — Autorizan 
se a la. Dirección G. de Aduanas para 
mandar construir las 71 cancelas y Com«- 


poner 4 de las existentes en la jurisdic»" 


ción de la Receptoría de Artigas. 


125—-(Carpeta 1622/1948), — Aprués 
banse los estatutos de la sociedad anóni. 


los estatutos de la “Cooperativa_ma “Playas y Tierras del Uruguay 8, A”? 


126— (Carpeta 10/1948), — Se acepia 
la donación para el Estado de las 4 hec- 
táreas que dona la señora Ma, Elvira Sal- 
vo de Romay, para la instalación del 
Resguardo “Román” dependiente de la 
Receptoría de Fray Bentos, 

127-—(Carpeta 143811943). -— Autorf- 
zase a a firma Machado Díaz, Ballesteros 

Cía, para consumir hasta la cantidad 
500 litros de alcohol potable, con im- 


puesto mínimo para la elaboración de ' 


tinturas y extractos fluidos, 

<  128-—-(Carpeta 1255/1942), —— Aprué- 
base el aumento de capital de la sociedad 
anónima “Industrial Uruguaya « J. Jun- 
_geblut”, : 


129--(Carpeta 103/1949). — Minis- 
terio de Obras Públicas. — Autorízase el 
despacho libre de derechos aduaneros de 
varios cajones conteniendo material eléc- 
trico, destinado a la Dirección de Sañea- 
miento, 


La Secretaria 


4 
Ñ 


PUBLICACION DE BALANCES 


La Dirección de “Diarito Oficial” 
recomienda a los que hacen este 
género de publicaciones, la entrega 
lg más anticipada posible de los * 
originales. 

De ese moúo, s1 los balances fue- 
tan de difícil composición. cabe pe 
dir prueba a los talleres de la lm- 
prenta Nactonal, Con lo Cua] : - 80- 
lo se evitan errores importantes en 
la inserción, sino que Se tiene el 
modo de aplicar ta tarifa con toda 
justeza. dado que se hace el cálculo, 
no Sobre el espacio que puede ocn: 


par el balance. sina sobre ej centi- 
metraje que realmente ocupa. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
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SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XXXV LEGISLATURA 


5. SESION | | 


DICIEMBRE 27 Y 28 DE 1948 


PR3SIDENCIA DEL DOCTOR JOSE G. LISSIDINI 
(PRESIDENTE) * o 


Y DEL SEÑOR HUGO L. RICALDONI 
(SEGUNDO VICEPRESIDENTE) 


ú 


1 


ASISTEN LOS SEÑORES MINISTROS DE HACIENDA» DON LEDO ARROYO TORRES; DE GANADERIA Y AGKi1- 
CULTURA, DOCTOR LUIS ALBERTO BRAUSÉ, DE DEFENSA NACIONAL, DOCTOR FRANCISCO FORTEZA 
DE OBRAS PUBLICAS, DON MANUEL RODRIGUEZ CORREA; DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION 
SOCIAL, DON OSCAR SECCO ELLAURI , 


SUMARIO + | 


1-—Absistencia : 
2-—Pedido de sesión extraordinatia, -— Texto de nota 
presentada por varios señores Representantes formus- 
lando este pedido, --. Observaciones del señor Repre- 
sentante doctor Ferrer Serra, con respecto a la valie 
dez de esta sesión por haber sido reclamada la hora, 
«— Explicaciones del señor Presidente doctor Lissidini, 
sobre el particular, y del Primer Vicepresidente señor 
: Calleriza. y 
” 3--—Asuntos entrados, 


4-—-Texio del proyecto presentado: - 
. Galantía de alquileres. — Se autoriza el aumento de 


porcentaje de retención, — (Por log señores Res 
presentantes Ricaidonl y Pírez). 


2% 


—Ineosigtencias. 
CUESTIONES DE ORDEN 
6-—Edcencia, — Al señor Representante Raffo Arrosa. 


7 —Preferenciós, — Pedidos de los señores Representan- 
j tes Pou y Cersósimo, para que se traten en esta se- 


sión log proyectos sobre destino de $ 500.000.00 pas: 


Ta el estudio de obras hidroeléctricas en el Río Ne 
gro y sobre aumento de las asignaciones de las Cui- 
dadoras de la Casa Maternal en un 50 por ciento.— 
(No se toma resolución por no estar estog asuntos 
incluídos en ia convocatoria de esta sesión extraor.= 
dinaria). 
ORDEN DEL DIA . 
S-—Pilan de emergencia para obras públicas de 1948. 
Ampliación de recursos — (Antecedentes:. Reparti- 
do N.o 342, de setiembre de 1948. — Anexo 1 de 
diciembre de 1948. — Carpeta N.o 1177, de 1943, — 
Comisión de Obras Públicas). — Discusión general. 
—+Expogición del señor Representante doctor Barrios 
Amorín, con intervención del señor Ministro de Obrag 
Públicas, — (Se interrumpe el debate, — Continúa 
en el numeral 10), - 
— Intermedio. 


CUESTIÓN DE ORDEN , 


1 
enero dde 


3-—Sesiones extraordinarias duante el mes de 


1949, —= Moción del señor Representante Fernández 
Crespo. — Se vota: Afirmativa, — Fundamento de 
voto de los señores Representantes Calleriza y Fer- 
nández Crespo. —— A pedido de varios señores Re- 
presentantes se rectifica la votación: Negativa, — 
Fundamento de voto del señor Representante Lera. 
ma. -— Moción del señor Representante doctor La 
renzi, para que la Cámara sesione los días 2, 3, 4 y 
5 de enero de 1949, — Se vota: Negativa 


ORDEN DEL DIA 


(Continuación) 
10-—Plan de emergencia para. Obras Públicas de 1948, — 
(Ampliación de recursos), — Continúa la discusión 
general. — (Ver numeral 8). —' Moción del señor 


Representante doctor Ferrer Serra, para que se haga 
un intermedio, hasta la hora 16 y 30 del día 28, pa 
ra continuar la consideración de la orden del día. — 
Debate entre este señor Representante y el señor Mi». 
nistro de Obras Públicas. -— Se vota la moción: Negas 
tiva. . 
-—Progigue y termina su exposición el señor Repres 
sentante doctor Barrios Amorín., 


—Continúa el debate, con intervenciones de los se-= 
ñores Olivera Ubios, Terra, D'Amado, Ferrer Serra, 
Quilici, Ministro de Obras Públicas, Barrios Amorín, 
Fernández Crespo, Ministro de Defensa Nacional, 
Guimaraens, Silva y Fusco, —— Se vota el pase a la 
discusión particular: Afirmativa, 

"-—Discusión particular, — Consideraciór del artículo 
1.0. — Debate en el que intervienen los señores Pou, 
Trías Du Pré, Ministro de Obras Públicas, Guima- 
raens y Barrios Amorín, -- Se aprueba el artículo, 
con modificaciones propuestas en el curso del debate, 
— Fundamento de voto de los señores Representan- 
tes Richero, Bacigalupi, Piffaretti, Solares, Ois y 
Ciompi. 

-—Moción del señor Representante Arosteguy, para 
que se pase a conocimiento del señor Ministro de 
Salud Pública, las palabras pronunciadas por el señor 
Representante doctor Piffaretti, en su fundamento de. 
voto. — Ampliación de esta moción, propuesta por el 
señor Representante Cartolano, para que también se 
pase a dicho señor Ministro, la versión taquigráfica 
de las palabras del señor Representante doctor Bau 

, 134 


y 
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rios Amorín en la discusión general, — Debate sobra 
esta moción, en el que intervienen los sefiores Repre- 
sentantes Terra, Piffaretti, Chouhy Terra y Aroste. 
guy. — Se vota la moción: —Afirmativa. — Funda- 
mento de voto de los señores Representantes Chouhy 
"Terra, Barrios Amorín, Olivera Ubios y Terra. 

- —«—Consideración de un artículo 2.o, aditivo, pros 
puesto por el señor Ministro de Defensa Nacional, —= 
Debate en el que intervienen los señores Represene 
tantes Guimaraens, Barrios Amorín, Trías Du Pre, 
Stewart Vargas, Ministro de Defensa «Nacional, Silva, 
Ministro de Obras Públicas y Pitfaretti, — Moción 
del señor Representante Silva, para que este artículo 
pase a Comisión: Negativa, — Continúa el debate so- 
bre el artículo propuesto, con intervenciones de los 
señores Fernández Crespo, Ministro de Defensa Na- 
cional, Ferrer Serra, Ministro de Obras Públicas y 
Barrios Amorín, —- Se autoriza al señor Ministro de 
Defensa Nacional a retirar el artículo propuesto. 


o—En consideración, sucesivamente, los articulos 2,0 
al 5.0 del proyecto, se aprueban sin observación, 
-—Consideración del artículo 6.o — Exposición del 
señor Representante doctor” Ferrer Serra, proponien- 
do la eliminación de este artículo, — $e aprueba el 
artículo : j 


Consideración del artículo 7.0. — Exposición del 
Señor Representante doctor Ferrer Serra, — Se aprue- 
ba el artículo, -— Fundamento de voto de los señores 
Representantes Fernández Crespo, Stewart Vargas y 
Barriog Amorin. pros . 


-—En consideración el artículo 8.0, se aprueba sin 
observación. 


"— Consideración del artículo Yo — Debate en el que * 


intervienen los señores Fernández Crespo y Ministro 
de Obras Públicas. ——_Se aprueba el artículo. — Por 
noción del señor Representante doctor Ferrer Serra, 
Se recousidera el artículo. — En consideración nues 
vamente este artículo, se aprueba con una modifica» 


cion propuesta por el señor Representante doctor 


e. 
a 


Ferrer Serra. — Fundamento de. voto del señor Re-' 


presentante Tejera, 
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N.o 12716 — Diciembre 29 y 2x de 1948 


——Consideración del artículo 10. — Debate en “el que 
intervienen los señores Ferrer Serra, 'Lorenzi_ Gui- 
maraens, Subsecretario de Obras Públicas, Barrios 
Amorín y Fusco, — Se vota el artículo con modifi- 
caciones propuestas por €l señor Representante dote 
tor Fusco, que la Comisión acepta: Negativa, 
-—En consideración los artículos 11 y 12; que pasan 
a ser 10 y 11, respectivamente, se aprueban sin ob= 
servación. * o - 
-Consiueración del artículo 13, que pasa a ser 12, 
---Debate en el que intervienen los señores Rodrío 
guez (don Héctor), Lorenzi, Barrios Amorín_ Minis. 
tro de Obras Públicas, Tejera y Fusco, — Se aprues 
ba el artículo con modificaciones, OS 
--—Ey consigeración el artículo 14 que pasa a ser 13, 
Se aprueba sin observación, —— Constancia del señor 
Ministro de Obras. Públicas, 
—En consideración los artículos 15, 16 y 17, que pa« 
-san a ser 14, 15 y 16. respectivamente, se aprueba 
sin observación, > 
-—Consideración de un artículo 17, aditivo, propuega 
“to por el señor Representante Guimaraens, — Debate 
:en el que intervienen los señores Representantes Fus- 
co, Guimaraens y Fernández Crespo, — Se aprueba el 
artículo . : 
«Consideración del articulo 18 del proyec.o, — De= 
bate en que intervienen los señores Representantes 
busco y Guimaraens. — Se aprueba el artículo con 
una modificación propuesta por el señor Representan» 
te doctor Fusco. 
—El artículo 19 es de o:den. -—— Sanción, — (Tex« 
to del proyecto sancionado), . 
11-—Adquisición de Perrocarriles por €l Estado. — Rati. 
, ficación del Convenio celebrado con las Compañías 
Británicas de Ferrocarriles y la Compañía del Puen» 
te del Cuareim): — Mociones de pase a intermedio. 
— Dnbate sobre las mismas, en el que intervienen log 
señor s "epresentantes Onilici Chouhy Terra, Ferrer 
Serra, Bianchi Altuna, Stewart Vargas, Tejera y Mat- 
tos. — Ye resuelve pasar a intermedio hasta la hora 
21 del dia 28, para considerar este asunto, 
—Se levantó la sesión. 


Ñ 

Asisten los señoreg Representantes: Antonio Amorós, 
Juan Carlos Anfusso, Francisco E. Areco, Rodney Aris. 
mendi, Esteban P. A'osteguy, Atilio Arrillaga Satfons, 
Pantaleón L. Astiazarán, Esteban 3, Bacigalupi, Humberto 
Badano, Javier Barriog Amorín, Wáshington Beltrán, 
Humberto Bianchi Altuna, Oscar Bonilla García, Eduardo 
Bottinelli, Tomás G. Brena, Oscar P. Calleriza, Jorge 
Carbonell y Migal, José P, Cardoso, Donato Cartolano, 


Lisandro Cersósimo Ciro Ciompi, A. Caflos Cutinella, Pee - 


árg Chouhy Terra, Gabriel José D'Amado, Arturo J. Dubra, 
Eduardo Eyherachar, Wásbington Fernández, Daniel Fer- 
mández Crespo, Roberto Ferrería Ferla, Salvador M Ferrer 
Serrá, Carlos L, Fischer, Venancio Flores, Amelio $, 
Fraga, Antonio G. Fusco, £lio García Austt — Salvador 
García Pintos, Polonio Garicoits, Carlos M. Giuria, Rj= 
gardo A. Gómez Gavazzo, Carmelo R. González. —Efraia 
«González Conzi, Francisco Goyén, Emilia Valverde de 
Graña, Héctor Á. Grauert, Florentino Guimaraens, Sofildo 
Hernández, María Mercedes Idiartegaray, Mateo Legnani, 
Carlos Leone, Arturo Lezama, José G. Lissidini, Juan C, 
lópez Gutiérrez, Juan A, Lorenzi, Carlos M. Mattos, Josó 
Mirauda, Joséó Luis Moralés Arrillaga, Carlos” A. Mora 
Otero, Carlos B, Moreno, Martin -M, Ois, Toribio Olaso, 
José Olivera Ubios, Luiz Oliú, Enrique L. Oribe Coronel, 
Zulma Soto Freire de Otamendi, Héctor Pays3ée Reyes, 
Manuel T. Pérez, Saúl Pérez Casas, César A. Piífareiti, 


Ventura Pírez, Jaime E. Pou, Juan T. Quilicl, Arturo * 


Reyes Cabrera, Hugo L. Ricaldoni Antonio Richero. En- 
tique Rodríguez, Héctor Rodríguez, Gastón R. Rosa Fermía 
Sarmiento, Silvio H, Silva, Alfredo J. Solares, Fermía 
Sorhueta, Euclides Sosa Aguiar Guillermo Stewart Vargas; 
Adolío Tejera, Gabriel Terra, Horacio Terra Arocena, Julio 
Trías Du Pré, Luis Tróccoli y José E. Urrutia Serrato; 


Faltan: 


Con lceneja, log señores Representantes: Mauro García 
da kosa, César Z, Palomeque, Inocencio Raffo Arrosa y 
Abel Segarra, 

Con aviso, 108 señores Representantes: Juan C. Gonzá- 
Jer, Margarita Abreu de Machado y José A. Quadros 

fiin aviso, los señores Representantes: Felipe Amorim 
fánchez, Alfredo Dupetit Ibarra, Mario R, Gaggero Y 
Francisco A, Gilmet, Ñ 


Bh.. 3 PossiDENTE, => Está abierto el acto. 


(Bon lis 18 horag y 8 minutos). 


—La Cámara ha sido citada extraordinariamente, a p3a 
dido de más de cincuenta señores Diputados, para tratar ' 
los siguientes asuntos: - - 

1.0 Plan de Emergencia para Obras Pública. 2.0 Perro. 
carriles. (Ratificación del convenio celebrado con las 
Compañías Británicas y creación de Deuda). 

Léase el pedido. - 

(Se lee:) 


- y . 
"Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor 
José G. Lissidini: : 


Log Representantes que suscriben solicitan al señor Pre- 
sidente se cite a la. Cámara extraordinariamente para el 
Junes 27 del corriente a las 16 horas, a fin de consides 
rar los proyectos de Plan de Emergencia para Obras Pús 
blicas y aprobación del Convenio de compra de los Ferro 
tarriles Británicos. : . . 

- + 


Montevideo, diciembre 23 de 1948, 


e 


5 
Juan Carlos Anfusso. == Francisco E. Areco. — 
Rodney Arismendi. —— Esteban P. Arosteguy. 
-— Esteban 3, Bacigalupi. — Humberto Bada- 
no. — Javier Barrios Amorín, — Wáshingtor 
Beltrán. — Humberto Bianchi Altuna, — Oso 
car Bonilla García, — Tomás J. Brena. — Jor- 
ge Carbonell y Migal, — José P. Cardoso. — 
Lisandro Cersósimo. — 4. Carlos Cutinella, — 
Pedro Chóuhy Terra. — Gabriel D'Amado. — 
Washington Fernández. — Roberto Ferrería 
Ferja, «—— Carlos L, Fischer, — Antonio Gus- 
tavo Fusto. — Salvador García Pintos, —: 
Francisco Goyén. -— Héctor A. Grauert. — 
Florentino 3, Guimaraens, -—- Sofildo .Hernán- 
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dez. — Donato Cartolano. — María M.. Idiare 
tegaray, — Mateo Legnaní, — Arturo Leza. 
ma. — José G, Lissidini, — Juan A. Lorenzl, 
-— Carlos M. Mattos. — José Miranda. — Care 
log A, Mora Otero, — Carlos B. Moreno. — 
César A. Piffaretti. — Ventura Pírez, — Jale 


me E. Pou, — Hugo L. Ricaldoni. — Antonio 
Richero, — Enrique Rodríguez, -— Héctor Ro» 
dríguez, — Ferrnfn Sarmiento. — Alfredo .J. 
Solares, — Fermín Sorhueta. —- Adolfo Teje. 
ra. — Gabriel Terra. — Horacio Terra Aro. 
cena. — Luis Tróccoli, — José E, Urrutia 
Serrato”, . 


SEÑOR PRESIDENTE, — Habiendo número, está abiera 
ta la sesión, . . 
- Se va a dar cuenta de. los asuntos entradog, 

SEÑOR STEWART VARGAS, — Mae permite?... 

¿Están los dos tercios de los firmantes del pedido, se. 
for Presidente? . 

SEÑOR' PRESIDENTE, — Hay cuarenta y un Repres 
sentantes en Sala. Tiene. que haber cincuenta o dos ter. 
Clog de los firmantes, Se va a reallzar por Seuretaría la 
compulsa para ver si están log dos tercios de firmantes 
en Sala, " ” 

(Murmullos), 

SEÑOR FERRER SERRA, — ¿Qué número hay, geñor 
Presidente? 


SEÑOR PRESIDENTE. — Hay presentes treinta y cuas 


tro Diputados firmantes de la solicitud. . 
Lézse la disposición reglamentaria en lo pertinente, 
(Sa lee:) - 


“Artículo 29. Lag sesiones extraordinariáag podrán Teqe 
JizarsB... j 


B) A solicitud firmada por cincuenta Representantes, con 
indicación de logs asuntos a tratarse, siempre que, al 
abrirse la sesión, estén presentes 2/3 de los firman, 
tes de la solicitud o exista quórum máximo”, 

* —Hay presentes treinta y cuatro de los firmantes, 

6 Léase la nómina de firmantes asistentes, 


(Sa 186:) 


“Señores Areco, Bacigalupi, Badano, Barriog *Amorín, 
Bianchi Altuna, Calleriza, Cardoso, .Cersósimo, Cutinella, 
Chouhy Terra, D'Amado, Fernández, Fischer, Goyén, 
Grauert Guimaraens, Cartolano, señorita Idiartegaray, ses 
fiores Legnani, Lissidini, Lorenzi, Mattos, Miranda, Mo" 
tales Arrillaga, Piffaretti, Pou, Rodríguez (don Enrique), 
Rodríguez (don Héctor), Sarmiento, dorhueta, Tejera, Te. 
tra Arocena, Tróccoli, Urrutia Serrato”, 

SEÑOR FERRER SERRA, — Son veintisiete, 

SEÑOR STEWART VARGAS, -—- Se leyeron treinta y 


OS. . - 
SEÑOR PRESIDENTE, — En este momento hay treinta 
y seis. señores Diputados presentes de los firmantes de la 
Solicitud, 
SEÑOR FERRER SERRA, -—- Entonces, no Se leye- 
fron, dos. : : 
SEÑOR PRESIDENTE, -— Después de leída la nómina, 
llegaron dos Diputados más: los señores Diputados Brena 
y Bonilla García, que no estaban en Sala. 
SEÑOR FERRER SERRA, — Pido la palabra para una 
guestión de orden. : 
SEÑOR PRESIDENTE, — Para una cuestión de orden, 
tiene la palabra el señor Diputado Ferrer Serra. 


SEÑOR FERRER SERRA, — Desearía que la Mesa me 
informara cuándo se reclamó la hora. 

SEÑOR STEWART VARGAS. — A las 16 y 5. 

SEÑOR PRESIDENTE, — A las 16 y 5 minutos se le 
«comunicó al titular de la Presidencia —que no estaba pre- 
sente en Sala— que era reclamada la hora. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Si a las 16 horas y 5 mi- 
“hutos, No había número y si el número se formó después, 
esta sesión no tiene validez. . 

SEÑOR PRESIDENTE, -— ¿El señor Diputado plantea 
alguna cuestión al respecto? 

SEÑOR FERRER SERRA, — SÍ. señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE. — La Cámara resolverá. La 
Presidencia entiende que la sesión está abierta en condi. 
ciones regulares. . 

(Apoyadog). : 

—El Presidente, en el momento en que se hizo cargo de 
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Su puesto, ho Oyó que se reclamara la hora st bien tuvo. 


hoticias de que algún señor Diputado reclamaba la hora. 
Inmediatamente de tomar su asiento en la Presidencia, 
declaró abierto el acto, mandó leer la convocatoria e hizo 
controlar el número de Diputados en Sala, Porque la dis. 
posición reglamentaria establece dos extremos: o cincuen. 
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ta Diputados presentes, o dos tercios de log firmantes de 
la solicitud. Comprobado que el primer extremo, 'cíncuen+ 
ta Diputados presentes, no se había” cumplido, hizo con- 
trolar, dió orden a la Secretaría para que controlara el 
húmero de firmantes de la solicitud, asistentes a la se. 
sión. El resultado de esa compulsa dió treinta y cuatro 
Diputados, Como algún señor Diputado Observara que po- 
drían no estar bien contabilizadag las firmas, hizo con. 
tabilizar de nuevo por Secretaría, dando esto último dós 
firmantes más, es decir, treinta y seis, porque mientrag 
Se realizaba la compulsa entraron dos señores Diputados, 
103 señores Bonilla García y Brena, 

De manera que la Mesa entiende que la sesión ha sida 
declarada abierta en condiciones perfectamente regulares, 

No obstante, si el señor Representante insiste, la Cáma- 
Ka resolverá. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado. ' 

SEÑOR FERREH SERRA. — Yo creo que la Cámara, 
está mal constituida, Recilamada la hora, la Mesa tiene. 
Que controlar en ese Instante, si existe número, y no puede 
demorar el contralor de la asistencia, : 

(Interrupción del señor Representante TróccoM). ] 

-—No estando el Presidente, estaba el Vice ocupando el 
lugar del Presidente... 

(Interrupciones). o 

—...y es obligación del Vicepresidente, controlar, por- 
quae si no las disposiciones reglamentarias están al uso de . 
cualquiera, y no me parece lo absolutamente lógico y 
normal, 

Además, señor Presidente, leída la lista de los legisla= - 
dores solicitantes, por Secretaría, yo conté velntisiete, al- 
gunos Diputados contaron treinta y dos, lo cual no llegaba 
e los dos tercios. La Mesa proclamó treinta y cuatro. Hay 


- algún error evidente, 


Señor Presidente: yo no tengo el afán de discutir estos 
pequeños hechos. Lo declaro, para evitar que sucesos de 
esta naturaleza ge vuelvan a repetir. No planteo la cues. 
tión, pero declaro que es por última vez. El contralor tiena 
Que hacerse en forma exacta por quien corresponda. 

SEÑOR PRESIDENTE, -—-. La Mesa entiende que ha he. 
cho controlar, cumpliendo todas las disposiciones reglamen- 
tarias. Hace un momento, cuanáo el titúular de la Mesa se 
dirigía a Sala, fué detenido por un ciudadano político, un 
señor Senador, y se puso a conversar. En eso se le anun, 
ció que se reclamaba la hora. Se dirigió al salón y en ese 
momento se cruzó con el señor Diputado Ferrer Serra, a 
quien le dijo “No vayan a nombrar Presidente ad-hoc”, 
Pero un poco en broma, porque le dijo en seguida: “Soy 
partidario, cuando los Diputados que solicitan una sesión 
No concurren, de levantarla, porque son ellos los culpables 
de que la sesión “se sacrifique”. De manera que estaba dis_ 
Puesto -a volver. a Sala. Me anunciaron que estaba el Vice- 
Presidente, De manera que la urgeñcia mía de llegara Sala 
no era tan perentoria, En el momento que yo llegué aquí, 
el señor Vicepresidente se disponía a ocupar la Mesa, . 

SEÑOR CALLERIZA, — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 
putado, . : 

SEÑOR CALLERIZA, — A fin de dejar establecida la 
verdad, yo a las 4 de la tarde estaba en la casa, porque 
para esa hora había sido citada la Comisión de Presupuesto 
.Que integro. Estábamos esperando con otros compañeros de 
la Comisión de Presupuesto el número necesario pará pro- 
ceder a la apertura de la sesión de aquella Comisión. A 
las 16 y 5 un empleado de Secretaría o de Sala, no recuer,, 
do, me bizo avisar que se había reclamado la hora, y no 
tardé más tiempo del que me insumió venir de la Comisión 
de Presupuesto al recinto de la Cámara, Me dirigí a la Pre- 
sidencia en el momento en que por otra puerta entraba 
el titular, - 

Por lo tanto, quiere decir que la Mesa ha estado diligente 
en el cumplimiento de su deber. 

(Apoyados). . 

SEÑOR PRESIDENTE. —- ¿Insiste el señor Diputado Fe, 
trer Serra? 

SEÑOR FERRER SERRA. — No, señor Presidente, 


3. 


SEÑOR PRESIDENTE, — $e va a dar cucila de ls 
asuntos entrados. . . 
(Sg da de los siguientes;) - 


+ LA PRESIDENCIA DH LA ASAMBLEA GENERAL 


“La Presidencia de la Asamblea General destina 6 
_Cámara los siguientes mensajes y- proyectos del P 
Ejecutivo: : 
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Ampliación del artículo 11 de la ley de 17 de junio de si así lo solicitan log arrendatarios por si e en acuerda 
1948, incluyendo las cuidadoras de la Casa Maternal del con sus arrendadores, al solo objeto de la aplicación de 
Ministerio de Salud Pública, en el aumento del 50 ojo de la ley de 1.. de octubre de 1948. ' 
la retribución que perciben”, : “Art, 2,9 Comuníquese, ete, 
*-—A la Comisión de Presupuesto. , 3 

“Se declara de utilidad pública la expropiación de va- . Montevideo, dictembre 27 de 1948, 
rios inmuebles destinados a la ampliación del Astlo de 
Niños y de la Casa Cuna de la ciudad de Salto, depen” Hugo L. Ricaldoni, Representante por Montevi 
dientes del Consejo del Niño”, - . . ] de0. —— Ventura Pírez, Representante por Ri 

-—A la Comisión de Constitución, Legislación General vera”, o 
y Códigos. j : E 

“Jubilación de los Directoreg de Bancos del Estado que (Trámites Comisión Especial] de Abaratamiento de 16 
cesaren en sgUg cargog por expiración del: término de su Vida),  * j 
mandato”. . 

-—A la Comisión de Previsión Social, . B 

“Se amPlía en $ 3:000.000.00 la Deuda “Bonos Cré- : : .o , 
dito Agrícola de Habilitación”, para reforzar el Fondo SEÑOR PRESIDENTD, —— Léase las inasistencias. 


Permanente de Lucha contra la, Langosta”, . 3 , ! 
—A la Comisión de Fomento de la Producción, + (Se lee:) : 


“La misma Presidencia destina a la Cámara un men= , - ! l 4 
saje por el que modifica el artículo 2.* del proyecto a es. del PE Representantes que no concurrieron a la sesión 
A : > 


tudio de la misma sobre pensión a los padres y hermanos 
menores de los Cabos-Pilotos Aviadores, Elso Acerenzo E 

Con licenela: García da Rosa, Palomeque, Pérez Casas; 
Quilici, Raffo Arrosa y Segarra, : 


y Hugo Ramírez”, 
- Con aviso: Anfusso, Dupetit Ibarra, Gaggero, Gonzáles . 


MS 


=—A guy antecedentes, 


DE LA CAMARA DE SENADORES Conzi, Abreu de Machado Morales Arrillaga, Quadros, RE 

: chero y Rodríguez (don Héctor). El 

“La Cámara de Senadores remite con sanción un pro" Sin aviso: Amorim Sánchez, Botinelli, Sarmiento y Tejera; 

yecto por el que se acuerda pensión a la señora Etelvina : " : E 

Altez de Viglioia, viuda del ex Senador don Alfredo 8. _ Señores Representantes que no concurrieron A las CO 
Vigliola”, misiones citadas para el día 23: . 


—A lea Comisión de Previsión Social. 
PEDIDO DH INFORMES 


Especial del Orden del Día, 


Sin aviso: Barriog Amorín, Dubra, Chouby 'ferra y Kos 


“Del señor Representante doctor Salvador M. Ferrer driguez (don Héctor)”; 
Serra, al Ministerio del Interior, respecto de las causa9 . 
de la cesantía de un Guardia Civil de la Comisaría de 6 
Tránsito”. 
-——Trasmitase. i 
' SEXOR PRESIDENTE. — Se va a votar la licencia 508 
DE LAS COMISIONES ? ficitada por el señor Diputado Raffo Arrcsa, para laltag 
: q la sesion de hoy. o, 
“La Comisión de Previsión Social] se expide en el pro- (Se vota: 88 €n 40, — Afirmativa). . 
yecto por el que se modifica el régimen vigente en mas 
teria jubilatoria, respecto de los aportes patronales, . 7 


La migma Comisión ge expide en el proyecto de aumen, 


to de pensión a la viuda e hijos del doctor Joaquín Silván : 
SEÑOR POUV. — Pido la palabra para una cuestión de 


Fernández : 

La Comisión de Legislación del Trabajo informa el pro- orden. . 4 
yecto por el que se exceptúa de la prehibición de reall- SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di» 
Sar trabajos nocturnos a las fideerfas con equipos me=' putado. 


“SEÑOR POU. — Señor Presidente: voy a hacer moción; 


cánicos en virtud de los cuales los obreros no entran 2 
para que se declare grave y urgente y 8e trate a continua 


manipular digectamente con la materia primo”, 


—BPBepártanse, - ción del primer asunto que figura en la orden del día, elf 
relacionado con medio millón de pesos destinado a estudig) 
PROYECTO PRESENTADO de las obras del Río Negro. 


Como. ahora no hay número en Sala solicito que está 


.“ A sentanpt on Hugo L. Ricaido- > 
De ¿vs señicieg Representantes Con g votación so haga cuando exista el quórum suficiente. 


ni y don Ventura Pirez, por el que se permite el aumen, 


to, en un 20 olo de los porcentajes de garantia de alqui- SEÑOR CERSOSIMO. -—- Pido la palabra para una cues 
leres establecidos en el artículo 3.0 de la ley de diciem- tión de orden. , 
pre 15 de 1936, al to de la aplicación de la ley SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di, 
* 24 la Comisión Especial de Abaratamiento de la Vida. - putado. o 
" : . SEÑOR CERSOSIMO. — Se ha dado lectura por Secretas 
LICENCIAS : ría, señor Presidente, de un mensaje del Poder Ejecutivó 
. por el que se aumenta en el 50 ojo. las asignaciones de las 
“Del señor Repressntente don Inocencio Rafío AÁrrcsas 7 cuidadoras de la Casa Maternal. Este es un asunto sencis 
por e: día de hoy” - Ñ llo, que ya se tuvo en cuenta en la ley que aumentó $ 30.00) 
—Sea votará oportunamente, 7 a log empleados públicos de la Administración Central, Yg 
. >. - hay precedentes en lo que respecta a las cuidadoras de ens 
EXPOSICIONES GENERALES L fermos alienados y del Asilo Luis Piñeyro del Campo. Co 
* : . mo este es un asunto similar, pediría que cuando hubierá 
«Exposición de la Asociación Comercial del Uruguay, - ¡número en Sala se declarara grave y urgente a fin de qué 
relacionada con el proyecto de prórroga del impuesto a . se tratara de inmediato. . 
las Ganancias Elorades . l SEÑOR PRESIDENTE, — Los señores Diputados Pou y 
—A sus antecedented, Cersósimo piden que se declare grave y urgente y que degs 
y : : pués se consideraran, dos proyectos. La Mesa debe infor, 
4 mar que se ha resuelto que no se pueden incluir asuntod 
- en la orden del día que no figuren en la convocatoria, DO 
(Texto del proyecto presentado:) , manera que esos proyectos tienen un trámite previo, des 
* : biéndose incluir después en una convocatoria siguiente. 
“PROYECTO DE LEY ? 8 o 
o > El 
Artículo 1.2? Log porcentajes establecidos en el artículo Se entra a la orden del día con la consideración del pri, 
8.» de la ley de Yardatía de Alquileres, de fecha 15 de "mer “asunto: “Plan de Emergencía para Obras Públicaso . 


diciembre de 193%, peirán ser aumentados en-un 20 ojo (Ampliación de recursos)”, , . 


eS) 
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“Y el 100 olo sobre los valores 


: ¿de la mano de obra 


(Antecedentes: ) 
.FPoder Ejecutivo 
Ministerio de Obras Públicas 


Ministerio de Hacienda, 
Montevideo, 30 de esozto de 1543. 
A la Asamblea General: 


“El Poder Ejecutivo se dirige a la Asamblea General Dñ- 
proponer el adjunto proyecto de ley de emergencia, 

"destinado a arbitrar recursos complementarios para la 
' yrosecusión de diversas obras autorizadas por leyes vi. 
“gentes, que se encuentran en ejecución, pero que no es 
¿Posible terminarlas porque las asignaciones legales resul» 
¿tan insuficientes para realizarlas en la forma que fueron 
previstas, en virtud de la suba general de precios de la 
' industria áe la construcción. 
. La ejecución de obras públicas y Privadas ha experimen= 
¿tedo un aumento universal de costo que, en nuestro país, 
ea estima, en promedio, según su clase, entre el 70 ola 
de enero de 1944, 
. Ese encarecimiento lo originan la esfasez y el consi- 
_£uiente aumento de precios de las materias primas, la 
_guba de los jornales directamente aplicados a lag obras y 
de las industriza que fabrican elemen. 
tos para las mismas. ? 
: Además, la reducida proporción de obreros especializa» 
_ «dos disponibles con respecto a la cantidad de edificios que 
“Se están construyendo actualmente, determina que, en vir. 
«tud de la ley de la oferta y la demanda, el precio de la 
mano de obra se eleve en la práctica por encima de lag 
“escalas de jornales vigentes. 
", Esta suba de precios de los materiales y mano de obra 
“ha determinado un aumento de coste de la edificación del 
¿ Hpo comprendido en el plan de obras vigente de 3. 70.00 
ta $ 150.06 en promedio por metro cuadrado. 
¿+ Los refuerzos de asignaciones que se proponen en el 
“adjunto proyecto de ley responden a la idea de ejecutar 
la obra dentro de las dimensiones previstas en la ley orl. 
. £inal, ] : 
; . Respecto a la financiación de esta ley se ha consideras 
. do conveniente proceder en la forma propuesta porque 
sl bien de los $ 84:000.000.00 destinados a obras públi. 
¿cas por las leyes 10.589 y 10.690 solamente se ha autori 


0. zado hasta el 30 de junio del corriente año la construcción 


, de obras por valor de $ 51:242.691.00, al Poder Ejecuti. 
"yo na le es posible desarrollar el Plan de Obras de acuer 
“do con el ritmo y las necesidades previstas especialmente 
“en las obras de arquitectura, saneamiento e hidrografía 
“debido a que habiendo asignado la ley una partida fija 
Para cada obra, sólo es posible disponer transferencias de rte 
cursos, dentro del mecanismo de las leyes vigentes, cuaAn= 
“do existen economías de obras terminadas, caso excepcios: 
“nal en la actualidad. 


Y La deuda autorizada por las leyes antes mencionadas, 


tiene a la fecha un saldo por emitir de $ 31:000.000.00 y - 


omo el ritmo de ejecución del plan vigente no puede ser 
uperior a $ 14.000:000.00 por año, la deuda autorizada 
permitirá continuar trabajando hasta dos años tres mes 
"ses más, sin necesidad de autorizar de inmediato su am-= 
"Pliación para financiar las obras que: corresponderá ejecu. 
tar-en los plazos finales de vigencia de las leyes 10.589 
-y 10 690. De hecho y mientras el Parlamento ño autorice 
- 1o3 fondos que el Poder Ejecutivo solicitará de inmediato 
. bara reforzar las asignaciones que hayan resultado insu- 
ficientes de tofas las obras indicadas en las leyes antes 
inercionadas, quedarán relegadas para los años próximos 
de desarrollo del plan, todas aquellas obras cuyas asig- 
naciones son insuficientes y no han sido reforzadas, por 
. la ley que se propone, > 
* Cabe destacar que si bien el importe total de obras que 
Be autoriza por esta ley €s elevado sí Se tienen en vista 
solamente log recursos necesarios para el pago de la 
. parte da obra que se ejecutará en un año, debe tenerse en 
cuenta que la necesidad de contratar el conjunto de la obra 
. impone la obligatoriedad de contar desde el momento de 
-su contratación con la autorización legislativa para el 
, monto total de obra a €jecutar, que comprende piazos 
hasta de dog años. 


Es decir que si blen no se necesita la disponibilidad in- 
Mmediata del dinero que ge autoriza invertir, se necesita 
Previamente la autorización legal para comprometer su 
inversión. » 


- 7. Al continuación se indican los motivos en que se basan 
. _1os 


aumentos de asignaciones solicitados en la ley pra- 
Puesta: - . 


> S 
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OBRAS DH VIALIDAD 


Puenta sobre el Arroyo Chapicay Grande, —— (Paso del 
Empedrado) Departamento de Paysandú 


_ Ste puente se requiere para completar el tramo Pay. 
Sindú-Salto. cuyas comunicaciones quedarán solucionadas 
con esa obra, ya que otras como el puente sobre el Cars 
Pinchurí está iniciada y el Guaviyú se halla en víag de rá» 
Dida terminación. * 


Complemento al saldo para ejecutar log accesos al puente 
Tranqueras de Ruta 5, — Montevideo-Rivera 


. La partida asignada por la ley 10.196: B-a-3 de pesos 
. 2:820.000.00 se halla totalmente comprometida. De todas 
las obras complementarias que se requieren para termi. 
nar el tramo Paso de los Toros-Tacuarembó, sólo se Dro» 
pone en este plan de emergencía la sustitución del puente 
. Hla madera existente sobre el arroyo Tranqueras, próximo 
. A la ciudad de Tacuarembó: como consecuencia de las me- 
joras realizadas en el tramo Paso de los Toros-Tacuarembó 
$e ha intensificado el tránsito en forma que el puente exig. 
tente: se encuentra en condiciones de uso muy precarias 
y no ofrece la seguridad suficiente para los vehículos que 
ahora concurren a él, ' co : 


- Obras urgentes en Ruta 6 

unirá Montevideo con la frontera brasiles 
ña pasando por Santa Rosa, San Ramón, Capilla del Sau» 
£e, Sarandí del Yi, Caraguatá, Vichadero y Arroyo San 
Luís, está llamada a tener gran importancia en el futuro. 
_ En este plan de emergencia se propone realizar obras 
de urgencia inmediata, cómo lo son: 1.0. El puente y ac. 


Esta ruta que 


. cesos sobre el Arroyo Talitas y 2.0, Mejoramiento del tro» 


zo entra la localidad de Vichadero y €l empalme de Ruta 8 
con la Ruta 26. Para la primera se solicita una -partida 
de $ 75.000.00, pueg se considera impostergable la. elecu- 
ción del puente, ya que la Ruta 6 entre Montevideo y 
Puntas del Talita estando prácticamente terminada esa 
Obra, facilitará el acceso a la carretera de una extensa 
Zona, gctualmente sin salida por ese arroyo. Para la Sse- 
isunda, se requiere una partida de $ 50.000.00 suma insu» 
Ticiente para la ejecución completa de ese trozo, pero que 

88 estima: bastante para el plan de este. año. Se trata de 
una obra muy solicitada, pues su realización permitirá si- 
guiendo la Ruta 26 por Paso Mazángano de Río Negro 
unir Vichadero con la ciudad de Melo que conjuntamente 
ton la ciudad de Rivera son los principales centros de 

” atracción para esa extenga zona del Departamento de Ri. 
Vera. - 


Trozo Marmarajá-Montaño de la Ruta 8 


La ley 10.589 
bién agotada. 
titado con los 


asigna una partida de $ 195.700.00 tam=- 
Se propone completar .en este plan el trozo 
puentes sobre los arroyos San Antonio, Sau= 
t8 y Garrote, y unos sels (6) kilómetros de carretera Eg 
hsoctzario destacar la importancia de la Ruta 8, pues une la 
«Capital con la frontera del Brasil en el marco de Aceguá, 
Pasando por Minas, Marmarajá, Pirarajá, José P, Varela, 
“Treinta y Tres y Melo. Terminado ya el tramo de Mariscala 
2 José P. Varela es muy urgente la construcción del tramo 
comprendido entre el puente sobre el Arroyo Marmarajá 
hasta el kilómetro 163 de Ruta 8 (estancia Montaño) dei 
qua existe ya un tramo construído saliendo de la carrete. 
- Ta Minas-Alguá. Es necesario construir log puentes sobra 
log Arroyos San Antonio, Sauce y Garrote conjuntamenta 
fon unos seis (6) kilómetros de carretera, para lo cual se 
considera suficiente una partida de $ 250.000.00. 


Esta guma podrá parecer excesiva para un plan de 
erergencia, pero es necesario llamar la atención sobre 
lás condiciones topográficas de la zona y la importancia 
de las obras enunciadas para justificar la suma solicitada, 
Las obras que se indican son de urgente realización pues de 
lo contrario toda parte ejecutada dentro de este tramo 
Marmaraja-Montaño, quedaría prácticamente sin ser uti. 
lizada ya que los 6 kilómetros que faltan por realizar co» 
rresrohden a un trozo intransitable a la menor lluvia. 


Sas 


Puente y accesos sobre Caña da Silva en la Carretera 
Carlos « Rocha (Ruta 9) 
E 
En este paraje existe una alcantarilla rota por una fuer. 
te creciente ocurrida en log primeros días del corriente 
año, que si bien fué consolidada como obra de emergene 
cia para no interrumpir el tránsito entre San Carlog y Ro» 
- Cha no ofrece las seguridades suficientes para el tránsito 
, 2 que está sometida. La sustitución de esa alcantarilla por 


F RICA Marroc 
fana nueva obra de hormigón armado, es urgentísima solici» 


dote paña ello una partida de $ 45.000.00 que se es. 
ma Suficiento para le obra y $us accesos complementa. 


108 
Ruta 1i T"amo Canelone"-Santa Lucía 


_ Puente sobre el Arroyo Canelón Grande en Paso del 
-EMeolgarejo. Unión de Ruta B (Montevideo - Rivera), con 
ante _ Lucía. En esta carretera se. comprometió la parti= 
da de 120.000.00 asignada por la ley 10.589 y una 
santidad de la partida “Imprevistos”. Se contrató con ta» 


¡inente en algunos trozos. En consecuencia, faltaria Cong. 
uir ahora para terminar esta carretera, unos 1.350 me. 
ros de firme sobre la plataforma contratada, unos kilómes 
ros de carretera y tel puente con sus accés05 en Paso Mels 
Tigarejo del Canelón Grande. En este plan de emer- 


a 
sel 


t 


'B0.000.00 para completar en lo posible las obras de ca. 
irotera. Estas mejoras no resolverán totalmente el pro+ 
"blema, ya que será necesario seguir utilizando el puente 
existente, dejando para un próximo plen la ejecución del 
puente definitivo, . 

] o: e 

“  Qbras en Ruta 12 Tramo Nueva Palmira « Cardona * 

Arroyo G'ande 


Esta carretera forma parte de una transversal que crus 
«Hará todo el territorio de Oeste a Este, entre Nueva Pal: 
Lmira y San Carlos. La ley 10.589 asignaba dos partidas: 
juana A-B-4-A, de $ 185.400.00 y otra - A-B-4-B, de pesos 
:566.500.00 que resultaron insuficientes. En atención al 
¡ estado actual de las obras contratadas y los motivos que 
; inspiran este plan de obras complementarias se estima muy 
“urgente la prosecución de ellas, previéndose completar el 
'frozo Nueva Palmira-Caráona-Arróyo Grande incluso un 
' pasaje superior en el cruce con la vía férrea, próximo a la 
Estación Jackson. Se pide para esto una partida de pesos 
320.000.00 que se estima suficiente. Podría parecer exce- 
siva la suma solicitada; pero DO es posible encarar la pros 
gecución de esas obras, dada gu importancia, como no es 
tonveniente postergar la ejecución del pasaje indicado, poY 
_yequerirlo asf la habilitación de un-trozo de carretera ya 
; construído actualmente sin salida por la falta de esa Obras 


+ Obras en el tramo Tala « Ombúes de, BentaMcour 
. E . . 1 
: “ La ley 10.589 asignó para estas obras una partida de 
$ 300.000.00 que resultó insuficiente, Se pide, para prO* 
seguirlas una partida de $ 25.000.00. . 


L- Obras en la Ruta 19. — Tramo Puntas de Herrera +» Ej 


Y i 
.T Obra iniciada con cargo a las leyes 10,196 B-b-11 (pes 
gos 100.000.00) y 10.589 A-b-7-0- ($ 200.000.00) que 
Fegultaron' insuficientes. Esta carretera forma parte de una 
. transversal importante que unirá el pueblo El Carmen con 
- el río Cebollatí en -Picada de Techera, El tramo conside- 
“rado pasa por Puntas de Herrera, (Estación del Ferrocis 
¡zrh del Estado en la línea Florida-Blanquillos), 


Cármen Yo 


A ObTas en la Ruta N'o 21, — Tramo Dolores « Nueva > 
N Palmira. 


dl Esta carretera fué autorizada por la ley 10.196 que pres 
' rió un rubro de $ 451.000.00, Esta Ruta une dos Puertos 
- y atraviesa una Zona de tierras exceléntes para agricultura 
: tomo la Colonia “La Concordia” del Banco Hipotecario; la 
- 'Folonía “La Buena Vista” del Banco de la República; la 
- Colonia “Agraciada”; las zonas de chacras y quintas de la 
antigua Estancia Solares, etc. Reclamada desde hace varios 
años, se inició por etapas. En la actualidad existe urgenciá 
en realizar de inmediato el afirmado 'entre el kilómetro 23 
, y el kilómetro 81.300; completar el trozo entre el kilómes 
¡ tro 31.300 y 85.900 y construir el puente sobre el A. Agra. 
i blada. Para proseguir estas obras 88 pide en este plan la 
suma de $ 160.000.00- - - 


Obras en la Ruta N:o 26 . 


Una de las transversales más importantes de la red vial 
nacional, visto que 2u recorrido desde el arranque en Ruta 
No 3 en el Queguay Grande permitirá unir Paysandú con 

- 310 Branco. En esta ruta se ha previsto efectuar mejoras ed 
los siguientes tramos: Tambores - Valie Edén para el cual 
> piden $ 100.000.00, encrucijada Ruta 6 al Paso de 

E 


e _ ho 


yoncia se solicita Solamente uNa partida * de pesos. : 


zangano de Río Negro, $ 90.009.090, y 4 450.000.999. 
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para el tramo Tacuarembó - Paso del Borracho incluso el 
puente en el Paso Baltasar del Arroyo Tres Cruces. Las su. 
mas que se piden no permitirán realizar la totalidad de las 
obras comprendidas en €sos trozos, pero han sido estimas 
das suficientes para encararlas en el año próximo, concor. 
de con las directrices que regulan el presente plan de 
obras. . 

El primer tramo Tambores - Valle Edén forma parte de 
la carretera Tacuarembó a Cuchilla dé Haedo por Valle 
Edén para la cual la ley 10.589 A-b-9-a, asignaba una par. 
tida de $.250.000,00. Con estos fondos: se contrató el tru. 
zo kilómetro 1.800 hasta el kilómetro 17.250 saliendo de 
*"Tacuarembó ton un puente; pero sólo se ejecutó entre. ki. 
lómetro 2.300 y kilómetro 14.600, faltando obras comple= 
mentarias en el puente de Tranqueras y accesos sobre el 
Arroyo Tranqueras 

Para completar el trozó hasta la Cuchilla de Haedo fal= 
tarían unos 5 kilómetros más y un puente sobre el A” Tamo« 
bores, log que serán previstos en el próximo plan. Por el 
momento, se considera suficientes unos $ 100.000.00 pas 


" ya invertir en el tramo Tambores - Valle Edén, El segun- 


do trozo, comprendido entre Encrucijada de Ruta 6 y 26 
y el Paso de Mazangano, forma parte del tramo Cuchilla 


Grande - Mazangano - Encrucijada Ruta 6, para el cual la 
ley 10.589 asignaba una partida de $ 300.000.00. Com: 


fargo a esta partida se contrataron obras entre Mazanga- 
mo y Cuchila Grande, restando un saldo de $ 45.00.00, 
que se destinó al pago de obras extraordinarias ocurridas 
en la carretera y en los puentes sobre el A” Zapallar y Cás 
adas en kilómetro 10.900 y kilómetro 14.700 de ese tras 
zo. Con cargo a ese mismo rubro se contrató un trozo de 
unos 3 kilómetros entre Paso de Mazangano y Encrucijada 
con Ruta 6. Hay interés en prolongar estas obras con mes 
joramientos de todo este trozo comprendido entre Mazan= 
gano y Encrucijada de Ruta 26 con la 6, a efecto de como. 
Pplementar, conjuntamente con las obras que se propone 
realizar en la Ruta. 6, la unión de Vichadero con Melo. Se - 
estima conveniente autorizar para este trozo una partida 
de $-80,000;00. El tercer trozo se refiere a obras necesas 
rias en el tramo Tacuarembó - Paso del Borracho. Estée 
tramo de la Ruta 26 con un trozo de la Ruta 44, la ca- 
rretera Ramón Trigo - Bañado de Medina y un trozo del 
puta 7 constituirá la unión transversal Tacuarembó - Me. 
o. En el tramo Tacuarembó - Paso del Borracho  faltam 


” -——gonstruir unos 18 kilómetros y el' puente en el Paso Balta. 
-sar del Arroyo Tres Cruces. Sobre este arroyo existe un 


puente viejo de madera que es necesario sustituir de ínmexw 
diato por uno de hormigón armado. Con los precios actua 
les se estima que serán necesarios $ 450.000.00 para es« 
tar en condiciones de encarar estas obras en el año prós 
ximo, o 

Obras en la Éuta 29. — Ejecución del firme en el trozg” 
Minas de Corrales - Empalme cón Ruta 5 


> 


ÁÉ 
.- Para lo cual se solicitan $ 70,000.00. 


Esta carretera liga Minas de Corraleg con Montevideo 
Rivera (Ruta 5) habiéndose realizado las obras por Admi 
istración. N 

Se estima que, con esa partida, 8e podrán terminar la 
obras iniciadas ya que la partida de $ 200.000,00 A-b 11-48 


le la ley 10.589 resulta insuficiente. a 
.. Ds 
Obras complementa"ias en la Ruta N:o 81 (Saltoo 
< Tacuarembó)  : on 


Be propone terminar el trozo comprendido entre Salto y : 
local Sopas (Feria Ganadera) para el que se solicitan pes 
gos 400.000.00, La situación de esta ruta entre Salto y el 
Arroyo Sopas es la siguiente: existe un trozo construída 
por el Municipio entre Salto y Paso Curbelo del  Itapebí 
Grande; (kilómetro 42.500); un segundo trozo entre ess 
te punto y Valentines (kilómetro 79.950) construido por 
el Gobierno Nacional con recursos de la ley 10.589 y um 
tercer trozo de unos 11 kilómetros, de kilómetro 114 Pi 
kilómetro 125 construídos con recursos de la ley 10.196. 
Se ha contratado el trozo de kilómetro 89.875 a kilómetro 
101.400 incluso los puentes en Cañada del Tala, Cafñiada 
del kilómetro 90.600 y el de la Picada Pereíra del Arros 
¿A Arerunguá, contrato que ha comprometido la totalidad 
el saldo disponible. Para completar el tramo indicado sé 

ponsidera imprescindible una partida de $ -400.000.00. 
4 

Puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avenida Carlos 

Muría Ramírez, (Departamento de Montevideo) 4 


La Avenida Carlos María Ramírez es la principal vía dé 
foceso e la Villa del Cerro, servida actualmente sobre el 
Arrojo Pentínoso por yn viejo puente metálico. Este puens 


A AS 


sn 


eS 
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te, giratorio, que se halla en mal estado, entorpece por las 
smaniobras de apertura y cierre el intenso tránsito entre 
Montevideo y el Cerro, Se ha construído ya el puente nuevo 


kobre una desviación de la Avenida, pero. no está aún en, 


condiciones de prestar servicio por la falta de pavimento 
adecuado, cuyo costo es de $ 125.,000,00, Se trata de una 
obra que no es posible postergar más, 


Obras en Ruta %1, — Tramo Caserío Arrayán_Mansavio 
Hagra 


La Ruta 41 tlena relativa importancia Por ser una ca- 


sretera de unión de las radialeg 6 y 7. En este plan de . 
- jobras se propone terminar la carretera que une el Cao 


Berío Arrayán con Mansavillagra, de la Que faltan unos 
kilómetros, estimándose necesaria una partida de pesos 
50.000.00, Estas obras son muy necesarias por cuanto en 
da actualidad y hasta tanto se encare la ejecuzión de la 
Ruta 6 entre Talita y Sarandí del Yí, la Ruta 41'con la 
“número 7 constituyen la única salida factible de este pues 
fblo hacia el Sur. 

Y 


Obras en Ruta No 54. — Trozo de Juan Lacaze a Estación 
terminal y ramal a Estación Green Ñ 


Obra con Cargo a la ley 10.196, partida de $ 125.000.00, 
Con cargo a esta partida se construyó el trozo entre kin 
flómetro 147 y kilómetro 150.260 y ios accesos a Estación 


" Barker, De acuerdo con el programa de obras actualmen,, 


Je en ejecución, quedarian por realizar todavía 6 kilóme- 
Aros de la carretera principal y unos 3 kilómetros de ac- 
ceso a la Estación Green, La terminación total de esta 
Tuta, insumirá un monto superior a $ 150.000,00, Te, 
"niendo en cuenta el espiritu de este Plan de emergencia 
y concorde con las limitaciones impuestas se pide solamen- 
fte una partida de $ 70.000.00 destinada a las obras que 
Be pueden realizar en el próximo año, 


; Obras en ruta N:o 55, — Trimo Ombúes de Lavalle. 


- Empalme con Ruta 19 


La Ruta 53 empalma con la Ruta 21 (Colonia -Merce. 
des) en Puntas de Conchillas, Pasa por Ombúes de Lavalla 

termina en su empalme con la Ruta 12, Actualmente eS. 
da construída basta Ombúes de Lavalle, habiéndose reali=. 


Sado obras por el sistema de contribución vecinal, Esta 


arretera prestará verdadera utilidad cuando se la prolon., 
Luo hasta su empalme con la Ruta 12 pues permitirá li- 
gar una amplia zona del litoral Sur con la carretera Nue- 
"Ya Palmira-Cardona-Arroyo Grande. Se pide en este plan 
ima partida de $ 60.000.00 suficiente para gu termina, 


Pbras en la Ruta 63. — Se pide completar el tramo San 


Ramón-Rincón de Conde 


La ley 10.689 asignaba para esta obra la partida A-a-8 
dde $ 367.500.00. Esta carretera que actualmente se ha» 


A 
de en construcción dará salida hacia Canelones por Paso * 


a la Cadena. La suma de $ 25.000.00 corresponde a un 
pumento de fundaciones en el puente sobre el Arroyo 
Hala, 


b Dbr3s en la Ruta 00, —= Trozo de Ruta 25 a Guichón 


'rozo de carretera “autorizado por la ley 10.589 Ccuya.. 
- Partida de $ 350.000.00 se refiere al tramo Paysandú. 


'¡Algorta-Guichón. Esta partida se agotó totalmente con uu 
trozo de 23 kilómetros salida de Paysandú y con el trozo 
Algorta-Guichón y ramal a Estación Algorta, Se pide en 


este plan una partida de $ 50.000.00 para invertir en 


obras de arte del trozo comprendido entre la encrucijada 
gon la ruta 25 y Guichón, 


- coo 
f- Obras en Ruta 103, — Carretera Dolores-Palmitas 
1 La ley 10.589 asignaba para esta Obra una partida de 
$ 159.600.00 que resultó insuficiente, siendo necesario 
in refuerzo de rubro úe $ 150.000.00 destinado a recti- 
ficar y terminar la totalidad de esa ruta, que es cone, 
-Kión de dos rutas importantes: la carretera Cardona-Mer= 
cedes (Ruta número 2) y la carretera Nueva Palmira,Dos 
- lores-Mercedes (Ruta número 21). 


o Obras en la Ruta 107, ... Canelones-Sauce 


Obras con cargo a le ley 10.589 partida A-a 11 de pes 
£03 126.000.00. Se especifican como obras de urgente red. 
lización la terminación del tramo entre Sauce y el Puen- 


- te en Cañada Valenzuela para: el cual se piden pesos 


.70.000.00, y la realización urgente de mejoras en el tra» 
Mo comprendido entre. el arroyo Sotelo y Canelones, esa 


. Simadas en 4 30,000.00, Ambas cantidades serán gufíe 


] 
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cientes para terminar. la carretera Canelones-Sauca, que 


Blrve a. Una extenga y.rica Zona agrícola de a 
de Canelones. Y 8 a dol Departamento 


Obras en el Departamento de Rocha 


La ley 10.141 asignaba una partida global de pesos 
4:000.000.00 para ejecutar obras en el Departamento de: 
Rocha, partida. que se encuentra comprometida y no per- 
mite en consecuencia la realización de obras urgentes, muy 
necesarias - para habilitar distintos tramos de carreteras 
construídaz con €argo a esa ley. Estas obras son Ruta 
búmero 15, 


Puentes y accesos en el Estero de Pelotas 


vtartículo lo A) de la 10» - 
tirá habilitar-toda: la ruta 13, importante vía de tránsito 
Que unirá La Paloma con Rocha, Velázquez, Lascano y 
Cobollatí. En la ruta 16 actualmente se está terminando 
la construcción del firme que se realiza por Administra, 
ción, Es el tramo Lascano-Cebollatí donde se encuentra 
.€l Puente cuya ejecución ge Propone, estimándose sufi 
clente ula partida de $ 115.000.00 para su construcción. 


Obras de Ampliación del puente sobre el arroyo Las Con- 
ch8s de la carretera Rocha-La Paloma 


Este puente ya construido, resultó de desagiie insufi, 
ciente, por lo cual es urgénte su ampliación para rehabi= 
litar esta carretera de gran interés turístico, Se estima 
Decesaria Una partida de $ 380.000.00, 


: Obras en Ruta 13 puente y accesos sobre el arroyo Sarandí 
de los Amarales y : 


(Artículo 1.2 J de la ley 10.141) en el tramo Veláze 
* quez-Maturrango, Este puente, dada su importancia, re- 
Sulta de urgente realización, para habilitar este tramo de 
la ruta húmero 13 del que sólo falta el puente que se 
pide. Esta -carretera sirve al tránsito que saliendo de la 
* ruta 8, próxima a Marmarajá pasa por Aiguá Velázquez. 
Maturrango. Se solicita para el puente indicado una par. 
- tida de $ 210.000.00 . 


- Obras en la Ruta 19 


h 


” (Artículo 1.2 C) de la ley 10.141), 
Puente y accesos en el arroyo del Potrero 


El puente que se Indica permitira solicitar parcialmen. 
te las comunicaciones -de San Luis con Lascano y Ceho- 
llatí. Se pide para su ejecución, incluso los accesos, una 
partida de $ 80.000.00 ya que este puente será la únis 

ves salida hacia Lascano de Una extensa Z0Na completa. 
mente aislada, 


OBRAS DE SANEAMIENTO- : 
Pueblo Chuy 
Se incluyó un refuerzo de $ 75.000.00 para está laca. 


jidad, a fín de voger continuar de inmediato las obras de 
provisión de agua potable, ] 


E 


Bella Unión 


Se prevé la construcción de una pequeña usina de ca. 
" yácter provisorio, el depósito de distribución y la coloca- 
” ción de unos 400 metros de tubería para facilitar el. re- 
* tíro del agua, provisoriamente, e 


Juan Lacaza 


" Se proyecta invertir $ 70.000.00 en la ejecución 26 lan 
Dbrag más urgentes, 


La Floresta 


Se ha programado qUe la red de distribución Se col 
iruirá con logs recursos a Obtenerse en un plan posterior, 


r 


Zóna de Puñta del Este 


41 encarar el problema de las obras de ampliación de 
la red de distribución de agua potable de la llamada “Zo- 
na de Punta del Este” el Poder Ejecutivo tenía que optar 
por ceñirse a las disponibilidades de la ley o satisfacer las 
necesidades de la población y optó por esta solución, dado 


$ carácter de la localidad. El nuevo depósito de distribu= 


ión, cuya construcción fué recientemente lVicitado togumiró 
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ulrededos de $ 100.000.00, ineluyendo materiales que de- 
be suministrar el Estado, los fletes e imprevistos; pero 
con exclusión de las obras de sistematización del terreno, 
enjardinados, etc. Para la ampliación de la red de distri. 
bución, nuevos Pozos y su habilitación se previeron pesos 
1230.000.00. De Jos $ 476.000.00 previstos en la ley, 
10.690 se han empleado unos $ 115.000.00 en obras eje, 
eutadas y se han destinado $ $51.500.00 para la compra 
de las tuberías, Jjaves, hidrantes, etc, Bajo la designación 
de “Zona de Punta del Este” se. comprende a todos 1o8 
parrios ubicados en el triángulo limitado por la carretera 

as Delicias-Punta del Este, la rambla de Punta del Este 
a la Barra del arroyo Maldonado y una línea ideal tras 
tada desde este Punto hasta la Playa de Las Delicias. 

* Es conveniente destacar que las obras a construir, están 
toúas ubicadas €n lugares totalmente poblados. : 

Chamizo-Florida, — Se ha programado ejecutar las obrag 
más necesarias; el resto se haría con fondos a incluirse ed 
Él plan a estudiar. posteriormente, . 

Piriápolis, —- Como en las otras localidades, se ha Bue 
puesto la ejecución de las obras inmediatas solamente, 

Pando. — Como en el caso anterior. - 

Balneario Atlántida. — Como el caso anterior, 

Varios poblaciones, -— Se ha supuesto la ejecución de 
las obras más urgentes. : 

Dolores — Se ha supuesto también la ejecución de lag 
obras inmediatas, dejando para el nuevo plan las restantes. 

Pando, — Como el caso precedente. 

Paysandú, -— Como el caso precedente. . 

Rivera y Maldonado, — Las obras de prolongación dej 
tolector pluvial, ya construido y las de' ampliación de las 
ánstalaciones de la Estación de depuración de aguas Ser. 
vidas de la ciudad de “Rivera” no podrán construirse con 
la partida legal de $ 346.000.00. El refuerzo de rubro es 
hecesario para continuar con las obras de la citada Estas 
«ción de depuración y poder desaguar al Cuñapirú, un des 
stagile que no merezca las objeciones de-las insuficientes 
instalsciones actuales. Las autoridades Municipales de Mal- 
"donado han resistido la solución dada por la Dirección de 
Saneamiento al desagiie de la red de alcantarillado y s0 
han opuesto a la habilitación de ella, se trata pues de una 
obra que debe considerarse inconclusa, La Dirección de Sas 


y 


neamiento tiene en estudio las obras complementarias, que : 


por comprender un emisario de gran recorrido y diámes= 
tro y una estación de tratamiento de las aguas justifica. 
rían un refuerzo de rubros de $ 400.000.00 pero en el su- 
puesto que sólo se licitara de inmediato la construcción 

e €se emisario puede reducirse a $ 300.000.00 como $6 
ha previsto en la ley propuesta. . 


. OBRAS DE HIDROGRAFIA 

Las obras de más urgente interés público que está rede 
Hzando en estos momentos la Dirección de Hidrografía, 
fon los graneros de los puertos de Nueva Palmira, Fray 
Bentos y Paysandú. Bstos graneros tienen una capacidad 
de 20.000 toneladas cada uno, de las cuales 5.000 se po- 
drán depositar a granel en silos. Tienen tres pisos para ale 
macenamiento en bolsas y cinco silos de veinte metros de 
Altura, -El funcionamiento será mecánico y desde la des- 
carza en el granero hasta la carga en el barco, todas las 
mmopiobras se harán por cintas transportadoras y elevado. 
res. Estas cintas llegarán a los muétiles por galerías, ela. 
vadas y cargarán las bodegas de los barcos por gravedad. 

Actualmente, por-no disponerse de graneros en los puer. 
tos, los cereales se acopian en barracas y se transportan 
a Montevideo por camión, utilizando la carretera, cuando_ 

odrían transportarse en forma más económica por el Río 

ruguay, Además los silos significarían el ahorro de mu- 
hos miles de pesos en bolsas y permitirán embarcar direce 
famente para su destino los saldos exportables que actualo 
trent> ge concentran mediante lanchas en Buenos Aires, 
para de allí ser exportados. 7 

Los graneros en construcción son de evidente importan= 
ela para la economía nacional ya que además de asegurar 
la conservación de los granos, permiten la concentración 
racional de los mismos y su transporte fluvial, por encon- 
trarse ubicados en los centros de gravedad de las zonas 
productoras. : 

La parte más costosa de estos graneros está constituida 
por las instalaciones mecánicas para su funcionamiento. 


Hasta la fecha se ha invertido en la construcción de los >. 


locales de esos graneros $ 1:130.000.00, aportados por la 
ley 10 539 de 23/12/944, el Basuco de la República y la 
Administración Nacional de Puertos. Se agregan, además, 
en este grupo de obras un complemento para el, granero 
de Dolores, iniclado de 2cuerdo con la ley 10.196 áe 17 
de julio de 1942, con el fin de poúer habliitarlo mediante la 
construcción de obras complementarias de defensa en la: 
margen del río sín las cuales no puede entrar €n funcio- 
fawiento. 

El Puerto de Punta del Mste, pará cuya terminación $e 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


> 


Ñ destina al pago de expropiacioneg en trámite. 


incluye una partida en la ley propuesta, comprende nue. 
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vos muros de atraque, terraplenes, pavimento de la €xplas * 


hada, varadero y mercado de pescados, En este puerto se 
estacionan en verano hasta 120 yates en amarrazones pres 
earias. Las obras que faltan terminar son log muros de 
muelle, terraplenes y €l varadero, que Será el único exigs 
tento en esa zona para la reparación de barcos, ínclusg 
los que el Estado tiene>allí destacados. La superficie gas 


. nada al mar con las obras del puerto, al precio de los tes 


srenosg de Punta del Este, supera el valor de las obraf 
y constituye un valioso elemento de urbanización. 

Se destinan también .recursos en este apartadó para la 
terminación del embarcadero de Concoráta en el Arroyd 
Rosario, por el que se exporta piedra y arena para la Are 
gentina. . 

Se destinan recursos para la defensa de las playas dd 
Piriápolis y Carmelo. Como es conocido, la playa de Piriás 
polis a consecuencia de la ubicación de la rambla costanes 
ra muy próxima a la orilla del mar, estaba próxima 
gu desaparición. Ñ 

Pequeñas obras realizadas por la Dirección de Hidros 
grafía econ recursos aportados por la ley 10.590 permities 
ton iniciar su reconstrucción por medio de espigones qué 
se complementarán con los recurBos que se indican en la 
ley propuesta. o, 

Se incluyen en este grupo obras varias, como ser: 


- para terminar el derrocamiento, ya iniciado, frente a 14 


Canalización del Paso del Arrlero del río Santa. a 


Isla del Tigre, con lo que podrá navegarse en todo tiempd 
Eran parte de este río, para el transporte -de lefia, yates dé 
turismo e industrias de pesca. 

Varadero en el Arroyo Las Vacas, Este varadero es ut 
importante aporte del Estado al desarrollo de las indusji 
trias navales, en el que se reparan los equipos de dragas 
chatas y remolcadores de la Dirección de Hidrografía, qué 
tienen un valor de $ 5:000.000.00. Se tiene programad 


construir en el mismo algunos tipos de embarcaciones flue 


viales, . 

Los recursos que se solicitan están destinados a termle 
nar la escala y los talleres mecánicos y de carpintería. 

Se destina una partida para complementar las obras dé 
la presa para riego del río Queguay en Paysandú, que sd 
encuentran en parte contratadas y a las que es indispena : 
ble agregar obras de defensa. En cuanto a las expropiacio? 
nes de la zona de regadío serán estudiadas oportunamenté 


- €n coordinación con el Instituto de Colonización, 


-' OBRAS DE ARQUITECTURA 


Facultad de Agronomía, — El complemento Solicitado 
fe destinará a la construcción de invernázulos y termicaf 
otrás obras ya enmpezadas.. : 

Escuela de Agronomía de Cerro Liar:xo, — Con la part 
da de $ 5.004,09 solicitada se termina la construcción d 
los techos y revestimientos de lá casa para el Director com 


- lo que quedará totalmente terminada la obra. 


Liceo de Las Piedras, — Se encuentra en construcción 
en primera etapa, Con la suma solicitada ge terminará 
talmente la obra, incluso el gimnasio cerrado que no est 
ba incluído en el proyecto primitivo y que se consideré 
indispensable por no contar Las Piedras con plaza de des 
portes, . , 

sé 


Adquisición de terrenos para liceos. — Esta partida 
Setción Femeniña, -- Se licitaron las obras previstas ef 


Ñ la ley: 10.589, habiéndose contratado hasta donde permit 
tieron los recursos autorizados por esa ley, Con la partidA 


solicitada se podrá ejecutár toda la obra proyectada, qu 
scenderá en conjunto a $: 288.645.683. 

Policlínica Modelo de Maldonado, — Con la partida s0% 
Mcitada se habilitará este edificio, que se encuentra ef 
avanzado estado de construcción, — ” 


Escuela de Ciegos, — Falta para su terminación Ínstas 
lar la calefacción, y construir los cercos y enjardinados 
así como varios trabajos complementarios, : 

Hospital de Rivers. — Falta construir el pabellón dé 
infecto-contaglosOs y la ampliación del predio, 

CardOna. — Pabellón de infecciosos. — Para terminal 
y habilitar el pabellón de infecto_contagiosos. Ñ 

Flores, —— Grupo Quirúrgico, —- Para la construcción d4 
revestimiento y pisos de laboratorio, 

Hospital de San Ramón, — Se encuentra realizada part 
te de la primera etapa. Con la suma solicitada se termis 
nará esa etapa y se habilitará el edificio, > 

Soriano. —- HOspital, — Para reparaciones. 

Rivera, — Centro Máterno Infantil, — Falta construió 
€l cercado del predio, : 

Escuela Matarnal del Cerrito de la Victoria. — Para ter. 
minar el edificio en construcción y construir un lavadero. 

Hogar Agrario de Las Brujas, — La partida de Pesos 
25.000.00 que se solicita se destinaría Para terminar y 
habilitar el edificio, —. l : z 


E] 


a 
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Colonia Profesional de ItuzBingó, — La partida solícitas 

. da se destinará a la habilitación del pabellón en construo, 
ción, . 

xs olonia EduCativa de Suárez, 
se nará a habilitar un pabellón actualmente en cons- 
trucción, o : : . ! 

.-.-0 de Menores de Malvín. -—— Para terminar el pax 
bellón en const:"cción y habilitarlo, 

Canelones. — Albergue de Menotres, — Para la termi. 
nación de las cubiertas pisos, aberturas que permitirán gu 
habilitación, “7 "7 ON . 

Artigas. — Albergue de Menores, —— Para construir obras 
Complementarias y. habilitarlo, . . 

Río Negro. — Albergue para Mujeres Menores, — Para, 
la construcción de pisos y aberturas y su habilitación, 

Montevideo, — Casá del Niñó. -— Se encuentra en conge 
trucción la Primera etapa, Con la partida solicitada se ter. 
minará y habilitará totalmente el edificio, 

Montevideo, *--—: Casa de Disciplina, — Es necesario inf- 
ciar la construcción de esta obra con el fin de que no Ca. 
duque la donación -Mailtos hechg con, este propósito, 

Facultad de :«Arquitectur2, -—. La partida solicitada se 
destina al alhajamiento de edificio terminado, : 

Facultad de Inmgentería,-+- La partida solicitada se deg. 

tina a la Construcción: le diversag partes inconclusas del 
edificio en construcción, que permitirán habilitarlo parcial» 
mente para el-traslado total de la Facultad, que funciona 
actualmente, parte -en -el: viejo: edificio y” parte en el nue, 
Yo con los perjuicios consiguientes para el alumnado. 

Esperando que este plan de refuerzo de asignaciones pa, 
Ta Obras públicas merezca la -aprobación de los señoreg le- 
Bisladores, el Poder. Ejecutivo se complace en saludar a 
la Asamblea General con: la mayor consideración, — LUIS 
¡BATLLE BERRES, — MANUEL RODRIGUEZ CORREA. 
«— LEDO ARROYO TORRES, : 


-Articulo 1.0, Autorízase al Poder Ejecutivo a tomar pes 
803 14:007.401.00.valor- efectivo de los recursog autoriza. 
«dos por el artículo -1.0- de. la ley-10.529 de 22 de diciema 
bre de 1944, ampliada -por- el artículo -1.0 de la ley 10.690 
de 20 de diciembre de 1945, para reforzar las partidas asige 
nadas por leyes de obras -públicas vigentes a las sigulentes 
obras en construcción: . : 


APARTADO “A” 
VIALIDAD 


Partidas complementarias destinadas'a- ampliar las asigs 
naciones de la ley «original. ' “* 

á Ruta 3. — Puente sobre el arroyo 
Chapicuy Grande (autorizado por la 
ley 10.196, Apartado “B” Grupo 
“A” Inciso 2,0)  s..oooooomooono. $ 

2 Ruta 5. —-Acceso al puente -sobre el 
arroyo Tranqueras (autorizado por 
ley 10.196. Apartado Grupo 
“A? Inciso 3) >... 

3 Ruta 6. — Putnte y accesos sobre 

el -arroyo Talita (autorizado: por ley 

10.589, Apartado “A” Grupo  “B” 

numeral AB) ** coto ita.coc.ooon»o 

Ruta 8. — Trozo Marmarajá-Monta- 

ño, incluso los puentes de San_Anto- 
nio, Sauce y Garrote (autorizado por 

ley 10.589, 'Apartado “A” Grupo “B” 

( numeral 3) .....oom.ooooo... vn... 

- $ Ruta 9. —- “Puente y acceso sobre la 

Cañada de Silva en la carretera San 
Carlos - Rocha (reconstrucción) .. 
B- Ruta 11. — Tramo: Canelones-San- 
ta. Luciá por Melgarejo, (autorizado 
por ley 10.589, Apartado “A” Grupo 
“C”, numeral 40) “....... oia... 
Y Ruta 12, — Tramo: Nueva Palmira 
Cardona-Arroyo Grande incluso pasa- 
je superior en el kilómetro 165.300 
(autorizado por ley 10,589, “Apar» 
tado “A” Grupo “B” numeral 4-A y 


150.000.00 


:*>  80.000.00 


» 75.000.00 


Ae 


*. 250,000.00 


* 45.000,00 


AB) cor cocoroooornooransrrsorro- Y 320,000.00 
8 Ruta 12. — Tramo: Tala - Om- : 

búes de Bentancour (autorizado por 

“ley 10.589, Apartado “A” Grupo : 

“B”, numeral 4-D) ....o.o.o.- za 25.000.00 


9 Ruta 19, — Tramo Puntas de He= - "9 Tm: 


” 80.000.00 


40 


21 


13 
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rrera - El Carmen (autorizado por 
ley, 10.589, Apartado “A” Grupo 
“B”, numeral 7-E) Caencrrnsrrs,, 
Ruta 21. — Tramo: Nueva Palmí- 


ra - Dolores, incluso el puente sobre. 


el arroyo Agraciada (autorizado por 
ley 10.196, Apartado “B” 
Inciso 9, numeral 2) 


..sOCLCEAACIA AA 


Ruta 26. — Tramo: Tambores-Valle_ 


Edén, (autorizado por ley 10.589, 
Apartado “A” Grupo '“B” numeral 
9-A) rro rro rr 
Ruta 26. — Tramo: Encrucijada con 
Ruta 6 e Paso de Mazangano, (auto- 
rizado por ley-10.590, Apartado “B” 
numeral 9-D)  ....oom..... 
Ruta 26. — Tramo:. Tacuarembó6-Pa- 
so del Borracho - Paso de Baltasar, 


..<..o.coo 


- incluso el puente en el arroyo Tres 


14 


70 


a7 


18 
lo 
19 


20 


at 


23 


-torizado por ley 


25 


a 


28 
29 


80 


Cruces, (autorizado por leyes 10.196 
Apartado “B” Grupo *B”, inciso 13 
y 10.589, Apartado “A”, Grupo “B” 
inciso 9-B) "“.¿¿¿coooommommom»?.»o»o» 
Ruta 27. — Tramo: Rivera - Vicha. 
dero, trozo de Rivera a Empalme con 
Ruta 28 c.oroamncomoPomooooo.oa 
Ruta 29. — Tramo: Minas de Co- 
rrales a Empalme con Ruta 5, (auto- 
rizado por ley 10.589, Apartado “A” 
Grupo “B” «numeral 11-A) ...... 
Ruta 31. — Tramo: Salto - Local So- 
pas, (autorizado. por ley 10.589, 
Apartado “A” Grupo “B”, numeral 
12) ...oomoooo o. oooo.»...o 
Puente sobre el arroyo 
Pantanoso en la Avenida Carlos Ma- 
ría Ramírez en Montevideo (autori- 
zado por ley 10.196, Apartado “B” 
Grupo “B”, inciso 17) ..... Po.»a 
Ruta 41. — Tramo: Caserío de Arra-= 
yán - Mansavillagra, (autorizado por 
y 10.196, Apartado “B”, “Grupo “B”, 
inciso 17)" ..... 
Ruta 54, -— Trozo de Juan Lacaze a 
Estación Terminal y Ramal a Esta- 
ción GTe8Nn) ...c.oomooomom».+..»o.o 
Ruta 55 — Tramo de Ombúes de 
Lavalle a Ruta 12, (autorizado por 
ley 10.589, Apartado “A” Grupo “B” 
numeral 24) Larson rancco cerro 
Ruta 63. — Tramo: San Ramón-Rin- 
cón de Conde, (autorizado por ley 
10.589, Apartado “A” Grupo “A”, 
numeral 5) .....n..ooomoo roma... 
Ruta 99. — Tramo: desde Empalme 
con, Ruta. 25 a Guichón, (autorizado 
por ley 10.589, Apartado “A” Gru- 
po “B”, inciso 19). ..om.. 
Ruta 105, — Tramo: Dolores - Pal- 
mitas, (autorizado por ley 10.593, 
Apartado “A” Grupo “A”, numeral 
10) Lan. ooo... Poo Pros mou. nos 


Ruta 107. — Trozo entre Pueblo del 
Sauce "y el Puente de Cañada  Va- 
lenzuela y mejoras entre el puente 
del arroyo Sotelo y Canelones, (au- 
10.589, Aparta- 
do “A” numeral 11) . 
Ruta 15. — Puente y accesos en el 
Estero de.Pelotas, (autorizado por ley 
10,141, artículo 1.o inciso “A”y .. 
Ruta 15, -— Tramo: Rocha - La Pa- 
loma, ampliación del puente sobre el 
arroyo Las Conchas, (autorizado por 
ley 10.141, artículo 1.0, inciso ..) . 


Dro. .o o..a .oco.a 


ES 


Ruta 15. — Puente y accesos sobre el * 


arroyo Sarandí de los Amarales, (au- 
torizado por léy 10.141, artículo 1.o, 
inciso “J”)....... e.ooonoanon.. ... 
Ruta '19, — Puente y accesos en el 
arroyo del Potrero ...... 
Ruta 19. *—. Tramo: Encrucijada con 
Ruta 8, Picada de Techera y Ramal 
a Picada de Pasano (autorizado por 
ley 10.589, Apartado “A” Grupo 
“B”, numeral T-AY “... ....o.o.. 
Ruta 389. — Tramo: San Carlos-Al- 
guá, trozo de dos kilómetros de fir- 
me, fautorizada for ley 10.589, Apar- 
tado “A” Grupo “B”, numeral 23) , 


co sons. 


Grupo -. 


»” 


” 


” 


” 


$350 E 


100.000.060 


160.000.00 
100.000.00 


$0.000.00 


450,000.00 


-70.000.00 
50.000.00 


400.000.00 


125.000.00 


50.000.00 


70,000.00 
60.000.09 
25.000.00 
50.000.00 


150.000.00 


100.000,00 


115.000.00 
30.000.00 


210.000.00 
80.000.00 


120.000.00 


12.700.00 


- 986—C R 


Tramo: Castillos-Aguas 
Dulces, (autorizado por ley “10.141, 
artículo 1.*) 


roosocorssrnson cr... 


Tramo: Trinidad - Car- 
dona, (autorizado por ley 10.589, 
¡Apartado -“A”, Grupo, “C”, nume- 


ral 64) Sarna roocrnvonranoroc.»» 
P3 Ruta 60: — Tramo: Minas Viejas -Pan 
: de Azúcar, aútorlzádo por ley 10.589. 
Apartado “A” Grupo “B”, 
25) 


numeral 


Vororerrconrogonrnss..oo 


-B4 Ruta 8..— Tramo:  Rivera-Tacua- - 


rembó, obras complementarias, (Qu= 
torizados p0r ley 10.196,  Aparta» 
do “B” Grupo “A”, inciso 3) ooco.o 


rbacensne 


85 Imprevistos 10 por ciento” 
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a . (Obras de abastecimiento de agua potable autorizadas 


No T2718= 


por ley 10.589, apartado 3) grupo A), 


13 15,000.02 
: 1 Cufró 


- £-—— Pueblo Chuy 


*» 100,000.00 - 


06Aarc0ror2rroreDOoO rar eds c. $ 


concacearne.pnetoros 


Obras autorizadas por ley 10,196, 


apartado C) grupo A) 


2 100.500.009 


8-- Nuevo Berlín 


cocosaroorconsoren 


Obras autorizadas por la ley 10,690 
artículo 1.0 grupo C) 


 ' 100,000.00 


PP ii - 


$ 8:897.700.00 o 
$  889.770.00 - 


4—, Bella Unión 
B—- San Javier 

6—Juan Lacaze 
.7— San Antonio de Canelónes 


aoro oros nue... 
rroporcogorrrr ma... 
casorra nn none ..opo 


...n... 


Diciembre 27 y 23 dé 1948 


10.000.00 
» 75.000,00 


e 21 


y. 000.09 


> 20.000.09 
” 22.000,00 
” 70,000.00 
* — 20.000.00 
” 57.000,00 
” .  85.000.00 
»  27.000.08 
» 10.000.060) 
”»  11.000.00 
» $0,000.00 
» 5.000,06 
”» 15.000,00 
”  10.000.00 
” 38.000.064 
” 23.000.004 
"  20.000.00 


"22,000.00 


» 87.000.00 


25.000.00, 
13.000.00 
” 35.000.064 
» 100,000.00; 
”- $0.000.04 
*» - 80.000.049 
*  -:318.000:00 
e 14.000. 09 
» 5.000,00 
40.000.06 


»  200.000.0 

9  70.000.00 
2  $0.000.00 
e £20.000.00 


Ñ 
- ? 
2 400.000.0% 


el 4.500.068 


8 2:147.500.08, 


214.750.040 
> 85.900.004, 


3 Cocoa 


e Y 
$ 3:662.900.08 


nr... 8—- La Floresta prrorooronsersosos 
80 Para aumento de jornales 15 por 7 9 Las Piedras onoosoconencononos 
CIODtO —..ooomomomoscororrnanrr. Y 684,655.00 _ O Velázquez "eocnococononoconooon 
87 Para gastos de estudio, Dirección Z 11— Balneariy “La Paloma”  oo.0.... 
Administración 4 por, CÍRRtO, nero 155.908.00 12— Ombúes de Lavalle  ....ooosoro.s 
A PPVDÚ[I[ md z . 
Importe total de Vialidad. ...: 6 57028.033.00 . Fam Gem Dlliincaacca no conc odas 
” : => : : Bo ú b 11. 2.5.0.2 
: APARTADO “a” ' A o ono EIA 7 .. a .o 
HIDROGRAFTA j - T— Curtina dconoororooonsccor.....» 
18 Progreso oo. ron socor.nn.e.nacoa 
Partidas complementarias destinadas a ampliar las asigo - 19 Caráal ... H.rorocsonorococo co... 
naciones de la ley. original, * Ñ 20— Chamizo de Florida oooo.o.oosoo o 
1— Granero elevador de Fray Bentos 21— La Barra de Maldonado .......o.. 
(autorizado por ley 10589, apar= . 
tado B) Grupo C)' numéral 17) "8 “ 535.000.009 eN >. la ley 10.690 
2— Granero elevador de Nueva Palmi- . A :0, Erupo 14). 
ra (autorizado por ley > ' Ñ 
apartado A) Grupo C) numeral 17) » 620.000.008 Fa co porroorerocorcrcorDos 
8-— Granero elevador de Paysandú (ini- 24— Batlle y Ordóñez iiaoo ooo ro. 
+ elado con “fondos del Banco de la : 25— Piriápolis  .... Ps 
República. y la Administración Na- ÓN e. 
cional de Puertos). ........... Y*  888.000.04 27— Balneario AlAntda onoo nooo ooo 
d— Granero depósito en Dolores, (auto- , PB Rosario  ...o.... ns 
rizado por ley 10.196, apartado D) i 29— Dolores roo ao oo 0 
Grupo B) numeral 7) nr ...s e 60.000.0Q - B0— San Carlos ÓN 
5— Embarcadero de Puerto Concordia $1— Varias poblaciones enncorononono E 
: del Arroyo-Rosario (autorizado SS > . 
ley 10.589, apartado B) grupo , -(Obras de evacuación y tratamiento 
numeral 13) comsoororacrarcsso 138.000.00 de aguas servidas autorizadas por 
6— Defensa de la margen del Río San : , ley 10.690 grupos E) y F) 
Salvador en el Puerto de Dolores y , Ñ 7 e 
- adyacencias (autorizado . Por ley ' 2 Dolores —- 0400.00P00CLAPADAAVA 
10.589, apartado B) grupo 0), nu- : - Io Pando coconrorProencnoroesas 
meral 15) — ..ooooooosooooro»o 70.000.040 : B4— Paysandú  oioocosorporrsposcos 
Y— Defensa en la Playa de Piriápolis : 85—. Rivera : AN 
: (autorizado por ley 10.589, apartado 
: B) grupo C), numeral 23) ,..... ” 25.000.00 (Obra autorizada por la ley 10.196, apar, 
8. Defensa de la Playa de Carmelo (por ' tado C) £rupo “a” numeral 27) ...o 
ley 10.589, apartado B) grupo C), - 
número 4, se autorizó la reconstruc- d a Waldonada OT .- 
ción del muelle) rana o 8.700.068 86- Maldonado Lorcorarororr 004.0. 
9— Canalización del Paso del Arriero . autoriza 
del Río Santa Lucía (autorización rs a ltoriza ta ve la tz, rrnennnoss 
por ley 10.589, apartado B) grupo 2 O pisporoprsopres 
C), numeral 122.) —o....o.o....o .000. 81— Piriápolis oooaooroenoe 
10— Varadero en el Arroyo de Las Va- .. an : portaroceno 
eas (autorizado por ley 10.589, apar- ? - Importe b 
. tado B) grupo D), numeral 4) ... % 90,000.00 3% porte de ODIAB  ..oenoso 
11— Reparación de dragas y chatas (auto- “gg Para imprevistos 10 0J0 o... 
rizado por ley 10.589, apartado DB, : 40— Para dumento de jornales 10 ojo. 
grupo D). numeral 3) ... , 130.000.00 $1— Gastos de Administración € oo .. 
12-— Para los accesos a la antobalsa a 
Mercedes (en la ley 10.589, aparta» * Importe total de Saneamiento +. 
do B) grupo D), numeral 6 se auto- : 
> rizó la construcción de dos autobal- . 
BRE) cenonsaconororancororaoo Y 100,000.00 APARTADO “D*” 


Importe de obras: «.... 


- 13 Para imprevistos 10 00 csoooo.moso 
14— Para aumento de jornales 10 ojo . 
- 15— Gastos de Administración. 4 oJo +.. 
i6— Expropiaciones 


Importe total Ge Hidrografíat .. 
APARTADO “0C* 
SANEAMIENTO 


Partidas complementarias destinadas 
naciones de la ley orizinal. 


$ 2:066.700.00 


*2 206.670.600 
”  206.670.00 
” 82.668.00 

50.000.00 


A A O A Pz 


$ 2:612.708.00 


ampliar das 
original 


J 
“Partidas complementarias 


ARQUITECTURA 
fiestinadas e 


Edifictos Universitarios 


“(Obras autofizadag por ley 10.889, apar» 
tado “D” grupo “a” de-esa ley). 


Ampliar 189 asigo 


A A 


Largo 


AAA 


. d-— Facultad de Agronomía 
"o ¿= Escuela de Agronomía de Cerro 


300929900000 CI2I10000DOOA 


«Asignaciones de la ley - 


*% $0.000.08 / 


2 $.000.08 


> 


7 


Sa)” 


N.o 12716 — Diciembre 27 y 23 de 1948 


- Edificios Liceales 


4 
ÁObras autorizadas por ley 10.589, apar- 


tado “D” grupo “b”), 
F . 
3— Liceo de Las Piedras '...oooo.o. 
7 A— Liceo de DUFazno ...oooomono.... 
5-—. Sección Femenina —...o.oooooo... 
“Y 


Edifict0s Hospitalarios 


Obras autorizadas por la ley 10,589, npar- 
tado “D” grupo “a”, 


6— Policlínica Modelo de Maldonado . 
¿ 7—- Escuela de Cieg08 ....oooom».»..» 
¿ 8— Hospital de RÍVora -....oooooo.oos 

9— Pabellón de Infecciosos de Cardona 
30— Floreg, Grupo Quirúrgico 
11—- Hospital de San Ramón 
12-— Hospital de Soriano 


e. .oon.. 
eo...... 


e .o.nsaces. 


Edificios Jefaturiales 


XObras autorizadas por la ley 10.589, 
apartado “D” grupo “g”). 


“B-18— Jefatura de Cerro Largo  ».... 
14— Jefatura de Tacuarembó 


Edificios Carcelarios 


(Obras autorizadas por la ley 10.589, 
apartado “D” grupo “kx”, 


se... ...s. 


'15— Cárcel de Cerro Largo 
1i6—. Cárcel de Soriano 


co.poesanross so 


Edificios Policiales 


(Obras autorizadas por la tey 10.589, 
apartado “D” grupo “1”), 

t 
17— Comisaría de la 4.a sección de Ce- 
TTO Largo —c.oooom.ooooo oo... 
48-— Comisaría de la 8.8 sección de Ce- 
rro Largo .....o.». 


rooo.c.. 


19-— Comisaría de la 11.a sección de Ba-. 


ñado de Medina ...... 


q... .o ns. 


Edificios del Consejo «del Niño 


> 


"(Autorizados por ley 10.589, Apartado | 


“D>” grupo “1, 
20-— Rivera Centro Materno-Iafantil  . 
g21—. Escuela Maternal del Cerrito de la 
. Victoria —..oooommomoooosooo»oos 
22—. Hogar Agrario de las Brujas .... 
23-—. Colonia Profesional de Menores de 


Ituzaingó  ..... Lon...» ..o.... 
24— Colonia Educaciona] de Menores de 
SUÉárez  ..... roo... 


25—- Centro de Menores de Malvín .... 
26—. Canelones Albergue de Menores . 
27-—- Artigas, Albergue de Menores . 
28— Río Negro, Hogar para Menores 

MUJereg ...o.o..ooo.o.... ....... 
21 Montevideo, Casa del Niño" .....o 
30— Montevideo, Casa de Disciplinas .. 
1 . 
“(Obras autorizadas por el artículo 38 de 

la ley 10.589), 


31-— Faculted de Arquitectura  ...... 
32 Facultad de Ingeniería ........ 
33—. Reparación y conservación de edifi- 

ciog públicos 


Caron. poorns.o 


Importe de obras .oo.oo.o” 


3é-— Para Imprevistos 10 ojo 
325-— Para aumentos de jornales 15 ojo. 
36— Para gastos de Administración 4 ojo 
87 Para adquisición de terrenos para 

Liceos ...oooomooorosrcrrroso 


.ononosn 


Importe total de Arquitectura o... $ 3:203,760.00 


ES 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


430 
80 
105 


s0 
30 


25 
10 


un a 


1%0 
500 


150 
2:344 


.000.00 
.000.00 
.960 00 


-000 00 
.000.00 


000.00 


.000.00 
.000.00 


.000.00 


.000.00 
.000.00 
.000.00 
.000.00 


.000.00 
.000.00 


-000.00 _ 


.00y 00 
.000.00 


.000.00 


.000.00' 


234.400.00 


351 
93 


180 


.600.00 
.160.00 


.000.00 


Articulo 2.o Autorízaga la inversión de quinientos mil 
pesos ($ 500.000.00), valor efectivo, para el pagp de las 
diferencias de jornales a cargo del Estado, jornales de 


987€ R 


vacaciones de obras licitadas con anterioridad a la ley 
10.684 de 17 de diciembre de 1945, jornales perdidos por 
ma] tiempq y asignaciones familiares de contratós ante» 
riores a la 1tey o decreto que 173 concedió. Ñ 


y 


Art. 3.0. Elévase a $ 1.255.00 por kilómetro y por año 


la cuota destinada a la conservación ordinaria de las' carre» 
teras por el artículo 5.0, párrafo primero de la ley nómaro 
10.589 de 23 de diciembre de 1944. 


Art. 4.0 La partida destinada a la conservación de la 


Ted vial, no podrá aplicarse al pago de servicios adminis- 
trativos, con excepción de lag remuneraciones del persoual 
técnico, semitécnico y de contralor empleado en esa con- 


servación, . 

Art. 5.0, En todas las obras públicas, la adquisición de 
materiales, aparatos, artefactos, 
contratación de servicios 


instalaciones, ete., o la 
para las mismas se realizarán 


por ej procedimiento de la licitación pública. No obstan. 
te podrá prescindirse de ese, requisito, además de los pre- 
» Vistos en la ley 9.542 en los siguientes casos: 


A) Cuando no existieran licitantes o se hubiera rechaza. 


do las propuestas por causas justificadas, en dos lla= 
mados a licitación pública. 


B) En las obras, adquisiciones de materiales, instalaciones, 


0) 


Las licitaciones restringidas sólo 
cuando el importe no exceda de $ 5.000.00 o cuando 
“e hubiera efectuado un llamado a licitación pública y 
no”se hubieran presentado ningún proponente o se hu» 
chazado lag -propuestag por causas justifica» 


artefactos, aparatos, etc., o contratación de servicios 
Para los mismos, cuando su valor no exceda de pesos 


Podrán realizarse 


Art. 6.0, Decláranse aplicables en lo: pertinente a las 


Obras que s£e corlstrúuyán "por está ley, lds disposiciones con- 
tenidas en la léy" 10,58) de 23'dé diciembre de 1944, 
10.690 de 20 de diciembre dé 1945, así como todas las dis» 
posiciones de carácter “geriéra) de "las leyes de obras públi- 


cas anteriores que" Y 


er 


. presente ley, ni de las dos leyes antes citadas. 


Art. 7.0. El Poder Ejecutivo no podrá iniciar ninguna 


obra cuyo monto sea superior a la partida legalmente au- 


torizada. 
Art. 8.0, Comuníquese, etc. 


MANUEL RODRIGUEZ CORREA.—LEDO ARRO- 
YO TORRES, 


PROYECTO APROBADO POR LA CAMARA DE REPRE- 


, 


SENTANTES CON FECHA 13 DE ENERO DE 1948 


Cámara de Representantes, .- 


La Cámara de Representantes, en sesión de hoy. hu san= 
clonado el siguiente - 


PROYECTO DE LEY 


Artículo 1.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para ampliar 
las partidas insuficientes asienadas a las obras incluidas 
en las leyes N.o 10.589, de 23 de diciembre de 1944 y N.o 
10.690, de 20 de diciembre de 1945, ya iniciadas y a ini 
ciar en el año 1948, hasta el monto necesario para realizar- 
las dentro del programa previsto para cada una de ellas en 
la ley respectiva; ampliaciones que serán atendidas con el 
saldo disponible del Grupo “BB” del Apartado “B” Hidro» 
grafía, y el dél Apartado “C”, Ferrocarriles, de la ley ci- 
tada en primer término. : - 

Art. 20, Los refuerzos autorizados por el artículo 1.0, 


no modifican el ritmo de emisión de deuda pública de pesos 
14:000.000.00 anuales como máximo fijado en lag leyes 


antes citadas: 
Art. 3.0. Elévase a $ 880.00 por kilómetro y por año, 


la cuota destinada a la conservación de la red vial por el 
articulo 5-0, párrafo 1l.o de la ley N.o 10.589, de 23 de 
_ diciembre de 1944, 


Art. 4.0. Dentro de los seis meses de la vigencia de la 


"presente ley el Poder Ejecutivo informará al Poder Legis= 
lativo sobre las ampliaciones resueltas y en ejecución. " 


% 
y 
, 


Art. 5.0. Comuníquese, etc. S 


Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en 
Montevideo a 13 de enero de 1948., 


y 


ON 
> ANTONIO RUBIO, Presidente. —— Arturo Miran- 
_da, Secretario, . 


s 


4 


Ley 4]9/940 
ViaMdad Arquítec- Hidrogra- Saneamien. Ferroca= 
tura tía to rriles 
A 
$ . $ $ $ $ 
284.070.49 10.982.20 4.267.90 878.50 > mmm 
Ley 17/7/9432 
812,121.02 677.193.682 89.266.85 — 176.336.29 69.402.84 
Ley 23/12/944 (1) 
18:079.879.10 $:4386.536.70 867.791.85 8:762.934.81 594.408.81 
14:175.570.61 7:124.692.52 911.326.10 8:189.649.60 663.811.70 
TOTALES: 
- Vialidad — .o.oooccoroccasonooscso $ 14:175.570.61 
Arquitectura e.no.perornacra nao.” »” 7:124,692.52 
Hidrografía sono rsarproen.r9<”»e.s ” 911.326.10 
Saneamiento .o.onsorospaccsrasa >” 8:939-.849.60 
Ferrocarriles en. . oc. poro oorces ” 663.811.70 


938—C R 


PROYECTO APROBADO POR LA CAMARA DA 
SENADORES, CON FECHA 28 DY JUNIO DE 1948 * 


PROYECTO DE LEY 


Artículo 1.0 Autorizase a1 Poder Ejecutivo para refuno 
dir en un fondo común, los saldos de las partidas que co. 
responden a los repectivos apartados de las leyes 
N.o 9.953, de setiembre 4 de 1940; N.o 10.196, de julio 
17 de 1942; N.o 10.589, de diciembre 23 de 1944 y 
N.o 10.690, de diciembre 20 de 1945. 

Dichos saldos son los existentes al 15 de junio de 1948, 
y el referido fondo se integrará de la siguiente forma: 


a 


$ 31:815.050.53 


Ñ 


Artículo 2.0 El importe total de cada apartado se aplicas * 


rá a la ejecución de obras comprendidas en esos mismos 
apartados, en las leyes mencionadas en €l artículo 1.0. 

Art. 3.0 Dichas obras se ejesutarán de acuerdo con el 
ritmo de emisión de catorce millones ($ 14:000.000./6). 
enuales valor nomínal de la denda autorizada, establecido 
por el artículo 3.0 de la ley N.o 10.589. 

Art. 4.0 Elévase a ochocientos ochenta pesos ($ 880.00) 
por kilómetros y por año, la cuota designada al manteni- 
miento ordinario de la red vial por el párrafo primero del 
ertículo 5.0 de la misma ley citada en el artículo prece- 
dente. . 

Art. 5.0 Comuníquese, eto, 


Sala de Sestones de la cámara de Senadores, en Montevl- 
deo, a 238 de junio de 1943 


CESAR MAYO GUTIERREZ, Presidenta, — José 
Pastor Salvañach, Secretario, 


MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECU- 
TIVO DE FECHA SETIEMBRE 3 DE 1948 


Poder Ejecutivo 1 
Ministerio de Obras Públicas. 
Montevideo, setiembre 3 de 1948, | 
A la Asamblea General: e 
Y! Poder Ejecutivo se dirige a la Asamblea General 


para someter a su consideración el adjunto proyecto de 
ley, destinado a elevar a $ 1.255.00 la cuota kilométrica 


destinada por. el artículo 5.o de lá ley N.o 10.589 de 23 * 


de diciembre de 1944, a la conservación ordinaria de las 
earreteras nacionales. 


Esa cuota, qué era de $ 600.00 por kilómetro, a causa 


de las sucesivas leyes Sobre aumentos de jornales y al au- 
mento de-costo de los materiales de construcción, resulta 
a la fecha notoriamente insuficiente, como lo demu*stra 
la Dirección de Vialidad en el estudio que se adjunta a 
este mensaje, en el que, después de un minucioso análi- 
Sis de los costos de la manó de obra, materiales, maquil- 


Uaitnasartaeción. 


42) Ampliada por ley 20/12/9458, 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


* 


narlias, elementos de transporte y combustibles que inter- 
vienen en la conservación de las: carieleras, llega a la 
conclusión de que la mencionada cuota debe ser fijada 
actualmente en $ 1.255.00. 

El kilometraje de carretera al 31 de diciembre, ASCEN» 
día a 6.600 kilómetros, clasificados así: 247 kliómetros 
con firme de hormigón; 669 con firme bituminoso y 5.634 
con firme de tosca. —_—... 


La escasez mundial de productos bituminosos, ha de. 


“morado la transformación de firmes prevista en el Pá» 


yraío segundo del artículo 5.0 de la ley 10.589, lo que 


« junto con la intensificación del tránsito pesado en toda 


las carreteras troncales, ha agravado el problema de la 
conservación, al someter a un desgaste intensivo a los 
f rmes de tosca Que recubren la mayoría de las carretes 
ras 

El producido del tesoro de vialidad durante el año 1947 
fué de $ 10:208.668.93, por lo que alcanzará para cubrir 
el aumento solicitado, dejando un saldo, como prevé la 
ley 10.589, para reforzar la partida destinada a transforo 
mación dé pavimento. - 

El Poder Ejecutivo considera de la mayor urgencia la 
autorización que solicita. para reforzar la cuota déstinada 
a la conservación de carreteras, porgue si bien el tesoro 
de Vialidad cuenta, como se expresa más arriba, con logs 
recursos necesarios para hacer una cons rvación eficaz, la 
disposición de] artículo 5.0 de la ley antes citada, le im- 
pide aumentar esa cuota sin autorización legislativa. 

Esperando: que el :'adjunto proyecta de ley merecerá la 
aprobación de loa geñores legisladores, saludo a la Asame 
blea General con la mayor consideración. 


CESAR MAYO GUTIERREZ, — ALDO CIASULLO. 


PROYECTO-DE LEY - 


Artículo 1.0. Elévase a $ 1.255.009 por kilómetro y por 
año la cuota destinada a la conservación ordinaria de las 
ca'reteras, por el rrtículo 5.0, párrafo -primero, de la ley 
10.589 de 23 de diciembre de 1944. 

Art, 2.0. Comuníquese, ete, 


Montevideo, setiembre 8 de 1943, 
ALDO CIASULLO. 


MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECU» 
TIVO DE FECHA NOVIEMBRE 11 DE 1948 


Poder Ejecutivo 


> 


Ministerio de Obras Públicas 


. Ministerio de Hacienda. ! 
E 
Montévideo, noviembre 11 dé 1943, * 


A la Asamblea General: A 


El Poder Ejecutivo se dirige a la Asamblea General pas 
Ya expresar su asentimiento a las modi'icaciones introdu.= 
cidas por la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de 
Representantes, con la aprobación del señor Ministro de 
Obras Públicas, al proyecto de ley de emergencia destina» 
do a arbitrar recursos complementarios para la prosecución 
de diversas obras públicas autorizadas por leyes vigentes y 
eénviado a esa Asamblea General con mensaje de fecha 30 
de abril próximo pasado, modificaciones éstas que elevan 


. la suma total de refuerzos a la cantidad de 14:618 841.00 


de pesos, de acuerdo con la distribución establecida en el 
huevo proyecto de ley que se adjunta 


El Poder Ejecutivo acepta además los nuevos artículos 
agregados por la citada Comisión al proyecto original, co- 
mo así también la inclusión del proyecto de ley de fecha 
3 de setiembré "próximo pasado, referente al aumento de 


la cuota kilométrica destinada por el artículo 5.o de la ley 


N.o 10.589 dé 23 de diciembre de 1944, a la conservación 
ordinaria de las Carréteras Nacionales, que se eleva a 1a 
guma de $ 1.355.00 por kilómetro y por año, 

Esperando que este nuevo proyecto de ley, cuyo estudio 
ya ha terminado la Comisión de Obras Públicas de la Cá» 
mara de Representantes. merezca la aprobación de los se- 
'fiores legisladores, el Poder Ejecutivo se complace eñ sas 
luder a esa Asamblea General con la mayor consideración, 


UT EuIS BATLLE BARRES. — MANUEL RODRIe 
GUEZ CORREA, —- LEDO ARROYO TORRES, 


. 


N.o 12716 — Diciembre 27 y 28 de 1948 


1» 


s 


10) 


N.o 


12116 — Diciembre 27 y 28 de 1948 
PROYECTO DE LEY 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


Artículo 1.0. Autorízase al Poder Ejecutivo a tomar pee 

fos 14:018.841.00 valor €fectivo de los recursos autori. 
. Sados por el artículo l.o de la ley 10.589 de 22 de diclem- 
¡bro de 1944, ampliada por el artículo l.o de la ley 10.690 
de 20 de diciembre de 1945, para reforzar las partidas 
asigvadas por leyes de obras públicas vigentes a las sigulen- 


tes 


obrag en construcción: 
APARTADO “A” 
VIALIDAD 


Partidas complementarias destinadas a 
naciones de la ley original. , 


¿A 


e 


y 


A 


o 


2». 


20. 


Ruta 2. Puente sobre el arroyo Cha». - 


picuy Grande (autorizado -por -el de- 
creto-lev “.o 10.196, Apartado “B”” 
Grupo “A”, inciso 2.0). .....coo.. 


ampliar los asig= 


Ruta 5. Ácceso al «puente- sobre el - 


arroyo Tranaveras - fautorizado por 


el decreto-ley 10.196; Apartado: “B”,-: 


Grupo “A”, inciso 8:0Y *C..¿otióc.. 
Ruta €. Puente y accesos: sobre el 
arroyo. Talita (autorizado por ley 
10.589. Apartado “A”, Grupo “B”, 
numeral lb) 
Ruta 8, Trozo Masmarajá-Montaño, in- 
cluso los puentes de San Antonio, 
Sauce y farrote (autorizado por ley 


conos.» o.nor.ps$p os 


ñada de Silva, en la carretera San 
Carlos-Rocha (reconstrucción) ' 


Ruta 11. Tramo: Canelones-Santa Lu- ' 


cía por Melgarejo (autorizado por ley 
10.589, Apartado “A”, Grupo “C”, 
numeral 40) — 
Ruta 12. Tramo: Nueva Palmira-Car- 
dona-Arroyo Grande, incluso pasaje 
Superior en el kilómetro 165.300 (au- 
torizado por ly 10589, 
“A”, Grupo “B”, numerales 4.a y 4.b) 


Ruta 12. Tramo: Tala-Ombúes de Ben- 
tancour. (autorizado por ley 10.589 
Apartado “A” Grupo “B”, numeral 
AO) ro .ooommooo. o». ooo ooon.. 
Ruta 19. Tramo Puntas de Herrera, 
El Carmen (autorizado por ley 
número "10.589, Apartado “A”, 
Grupo “hb”, numeral 7-8) ....... . 
Ruta 21. Tramo: Nueva Palmira - 


Dolores, incluso el puente sobre el 
arroyo Agraciada (autorizado por 


......o. nro .. noo... 


1 el decreto.ley N.* 10,196, Apar- 
Fe tado “B”, Grupo “a”, inciso 9, 
fc numeral 2) ....ooooomomooom.m... 
1, Ruta 26. Tramo: Tambores - Valle 
” Edén (autorizada por ley 10.589, 
, Apartado “A”, Grupo -“b”, nume- 
* Tal 9.8) ........... ....o..o. .... 
42. Ruta 26, Tramo: Encrucijada con 


13. 


ruta 6 a Paso de Mazangano (au- 


E * torizado por ley N.* 10.589, Apar- 


tado “A”, Grupo “'b”, numeral 9_d) 
Ruta 26. Tramo: Tacuarembó-Paso 
del Borracho-Paso del Baltasar 18 
kilómetros; puente en el arroyo Tres 
Cruces-Paso del Baltasar (autori- 
zado por el decreto_ley 10.196, 
Apartado “B”, Grupo “b”, inciso 12 
y por ley 10.589, Apartado “A”, 
: Grupo “hb”, numeral 9-b)......... 
Ruta 27, Tramo;  Riyera-Vichadero, 
trozo de -Rivera. a Empalme con 
Ruta 28 y puente en Paso Serpa 
(autorizado por ley No 10.589, 
Apartado “A”, Grupo “hb”, nume_ 
ral 10) r....z. ro. ooo 


. oo vocsrosa 


+ Ruta 29. Tramo: Minas de Corrales 


a Empalme con Ruta 5' (autorizada 
Por ley 10.589, Apartado “A”, 
Grupo “'b”, numeral 1l1-8) ....... 
Ruta 81. Tramo: Salto_Local Sopas 
(autorizado por ley 10,589, Apar- 
tado.““A”, Grupo “bh”, numeral 12) 
Puente sobre_el Arroyo Pantanoso, 
en lg Avda, Carlos: María Ramirez 


(apartado * 


oy 


” 


e 


” 


150 


30 


75 


250 


45 


an 


820 


25 


100 


160 


"100 


80. 


450. 


100 


008 


n00 


.000. 


.000 


20 


000 


.000. 


.000 


.000 
.000 


000. 


000 


.000. 


00 


00 


: 00 


00 


.00 


-00 


-00 


00 


.00 


.00 


-00 


.00 


00 


50.000.006 


400,000.00 


18 


109, 


21. 


24. 


29. 


80. 


85. 


36. 
37. 


88. 


en Montevideo (autorizado por el: 
decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 
grupo “a”, numeral 13) .......: 
Ruta 41, Tramo: Caserío de Arra, 
yán - Mansavillagra (autorizado por 
el decx*eto-ley 10.196, Apartado “B”, 
Grupe “b”, inciso 17) ......... 
Ruta 54. Trozo de Juan Lacaze a 
Estación Terminal y Ramal a Esta, 
ción Green (autorizado por el 
decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 
Grupo “ce”, numeral 5) ,......., 
Ruta 55: Tramo de Ombúes de 
Lavalle a Ruta 12 (nutorizado por 
ley 10,589, Apartado “A”. Gru- 
Po *b”, numeral 24) ............ 


Ruta 63. Tramo: San Ramén_Rincón 
de Conde (autorizado por ley nú- 
mero 10.589, Apartado “A”, Gru- 
Po “a”, numeral 5) ....o.o....... 


Ruta 90, Tramo: desde Empalme con 
Ruta 25 a Guickón (autorizado por 
ley 10.589, Apartado “A”, Gru_ 
Do “b”, numeral 19) ........ .. 


Ruta 105. Tramo: Dolores - Palmi- 
tag (autorizado por ley 10.589, 
Apartado “A”, Grupa “a”  nume. 


Sauce y el puente de Cañada Va- 
lenzuela y mejoras entre el puente 
del arroyo Sotelo y Canelones (nu- 
torizado Por ley 10.589, Apar, 
tado “A”, numera) 11) ro...» 


Ruta 15. Puente y accesos en el Es- 
tero de Pelotas (autorizado por el 
decreto-ley N.* 10,141, artículo 1.”, 
inciso A) ..ooonoonmooooo»». . 
Ruta 15. Tramo: Rocha La Paloma, 


ampliación del puente sobre el 
arroyo Las Conchas (autorizado por 


el decreto-ley 10.141, artículo 1.o, 


inciso M) .....ooooo...o.. ....... 


Ruta 15. Puente y accesos sobre el 
arr0yo Sarandi de log Amarales (au- 
torizado Por el decreto_ley 10.141, 
artículo 1.%, inciso J) ........... 


Ruta 19 Puente y accesos en el 
arroyo del Potrero (autorizado por 
€el decreto+ley 10.141, artículo 1.*, 
inciso €) ...ooooooooooo.o.. ...so 


Ruta 19. Tramo: Encrucijada con 
Ruta 8 - Picada de Techera y Ramal 
a Picada de Pasano (autorizado por 
ley 10.589, Apartado: “A”, Gru_ 
Do “b”, numeral 7-8) ........... 


Ruta 39. Tramo: San Carlos-Aiguá, 
trozo de 2 kilómetros ' de firme 
(autorizado Por ley 10,589, Apar. 
tado “A” Grupo “'b”, numera] 23) 


Tramo: Castillos - Aguas Dulces 
(autorizado por el decreto-ley nú. 
mero 10.141, artículo 1.0, inciso Ñ) 


+ Tramo: Trinidad - Cardona (auto. 


rizado por -ley 10.589, Apar- 
tado “A”, Grupo *c”, numeral 64) 
Ruta 66. Tramo: Minas Viejas Pan 
de Azúcar (autorizado por ley nú- 
mero 10.589 Apartado “A”, Gru- 
Po “b”, numeral 25) ......... .. 


Ruta 5. Tramo: Rivera-Tacuarembó, 
obras complementarias (autorizado 
por el decreto-ley 10 196, Apar, 
tado “B”, Grupo “a”, inciso 3) .. 
Ruta 42. Tramo: Sarandi Grande - 
Polanco del Yi (autorizado por ley 
número 10.589, Apártado ' “A”, 
Grupo “b”, numeral 14) ....o... 


Importe de obras .......o».» 


Imprevistog 10 0/0 +..:..... 

Para aumento de jórnales 15 "ojo. 

Para gastos de Estudio; Dirección y” 
Administración 4 Q/0 ....o..o.o.. 


..o.o.. 


Importe total de Vialidad ..., 


939 R 


$ 125,000.00 


» 50.000.00 
” 76 vu v0 
” 60 000.00 
” 25 10 00 
»” 50 y0o vO 
” 156 viv vd 
» 100 000 00 
” 115 vvu 00 
” 3u 044 00 
ge un 00 
” 80 00.90 
s 
Po.1% 4 00 
” 12.740.00 
” 15.00.00 
» 100.000 00 
* 106 <uv 00 
100 000 


” 50.000.400 : 


$ 3:977.700.00 


»  397.770.00 
” 596 655.00 


” 159,108.00 


AA 


$ 5:131.233.00 


990—C R 
"APARTADO “B” 
o - -' HIDROGRAFIA ' 
Partidas complementarias destinadas 


Esignaciones de la ley original, 


Pe ro 


-«J 


' %. Granero elevador de Fray Bentos 


(autorizado por ley 10.589, Apar- 
tado “B”, Grupo “c”, numeral 17) 
Y, Granero elevador de Nueva Palmira 
autorizado por ley 10.589, Apar. 
tado “B”, Grupo “c”, numeral 17) 
Granero elevador de Paysandú (ini- 
ciado Con, fondos del Banco de la 
República” y -la -Administración N. 
de Puertos) ...oooooo o.» . 
Granero depósito en Dolores “(auto- 
rizado por el decreto.ley 10.196, 
Apartado: “D”, Grupo “b”, nu- 
meral 7) ....ooocoooooormnmooo» 
Embarcadero de Puerto Concordia 
del arroyo Rosario (autorizado por 
ley 10.589, Apartado “B”, Gru- 
po “ec”, numeral 13) ",¿.......... 
Defensa de la margen " del río San 
Salvador en el Puerto de Dolores y 
adyacencias (autorizado por ley nú. 
mero 10.589, Apartado - “B”: 
Po “c”, numeral 15) .. 
Defensa en la Playa de "Piriápolis 
(autorizado por ley 10.589, Apar- 
tado “B”, Grupo “c”, numeral 23) 
8. Detensa en la Playa de Carmelo 
(autorizado por ley 10.589, Apar., 
tado “B”, Grupo “ec”, numeral 4), 
se autorizó la reconstrucción del 
Muelle 


3. 


a... o...o oo...» .o..:.. 


: 9. Canalización del "Paso del Arriero 


36. Expropiaciones 


¿ 


| 


del rio Santa Lucía, (autorizado por 
ley 10.539, Apartado. “B”, Gru- 
po “e”, numeral 12- -a2) 
. Varadero en el arroyo de Las Vacas 
(autorizado Por ley 10.589, Apar. 
tado “B”, Grupo *“d”, numeral 4%. 
. Reparación de dragas y chatas (au- 
torizado por ley 10.589 Apar- 
tado “B”; Grupo “d”, numeral 3) . 
+. Para los accesos a la auto_balsa de 
Mercedes (en la ley 10.589, Apar- 
- tado “B”, Grupo “d”, numeral 6, 
se autorizó la construcción de dos 
auto-balsa5) .. 


e..ooooras». 


.o....e.o..noora...o 


Importe de Obras ,...o....o.s 


. Para imprevistos 10 olo 
. Para aumeuto de jornales 10 ojo . 
. Gastos de. Estudio, Dirección y Ad. 

ministración 4 Q/0 ........... 


sora. n..oos 


.e..oooor.nsorsso 


Importe total de Hidrografía . 
APARTADO -*C* 
SANEAMIENTO 


Partidas complementarias 
Asignaciones de la ley original, 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


) 


Gru-.- 


a ampliar las 
$  535.000.00- 
**  620.000.00 
*  385.000.00 
” 60.000.00 
* 18.000.00 
$”. 70.000.00 
” 25.000,00 
” 8.700.00 
2 25.000.00 
B 90.000.00 
*  130.000.00 


” 100.000.090 


e e y 


$ 2:066.700.00 


”  206.670.00 
”  206.670.00 


** 782.668.600 
” 50.000.00 


a a 


$ 2:612.708.00 


destinadas a ampliar 148 


(Obras de abastecimiento de agua potable autorizadas 
por ley 10.589, Apartado “J”, Grupo “a”), 


1. Cufró ..osooororononss 
2. Pueblo Chuy ... 


so.o.or.n. nn... ..o 


(Obras autorizadas por el decretos 
ley 10.196, Apartado “C”, Gru- 
po “a”, 

Nuevo Berlín rrrnonoranccsrosa 

(Obras autorizadas ' pór la ley nú. 
mero 10. 690, Artículo 1. 
po “od. ” 


Bella Unión oro roorosaroco ras 
. San Javier .+... 
Juan Lacaze e pres... 
. San Antonio de Canelones 
La Floresta + 
. Lag Piedras 


nooo” .oosanonsa» 


.c.ono..s 


..e.neopnoncan.sneso ca 


EAS 


pcorsrgrsacorn norsos 


- 


Gru- . 


$ 10.000.00 
» 75.000,00 
* 35.000.00 
» 20.000.00 
»” 22,000.00 
”- 70.000,00 
» 20,000.00 * 
» $7,000.00 


”  85.009.00 


10. Velázquez — o..ooooooooososornssa 
11. Balneario La Paloma +.....o..o.o».o 
12. Ombúes de Lavalle s.o....or.ro.r».o 
13. Tala Eonrrora rra rana rs rraao rs. 
14. GOñÑi ,)...ooocooooooo»o ooo... 
15. Pueblo Obrero de Piriápolis ...... 
16. RissO ooo roorononoronmoonosos 
17. Curtina —..ooooooronoonoonnross 
18. Progreso  ...booosooonnasoorso 
19. Cardal e...onoprrrrnmoosrn2..... 
20. Chamizo de Florida ..o....ooo»s. 
21. La Barra de Maldonado +......... 
(Obras autorizadas por la ley nú. 
mero. 10.690 artículo 1.”, Gru+ 
po “and. , 
22. Carmelo ... o. vnnnnoonn...... 
23. Maldonado Pr .oncosososrron.a 


35. 
37. 


Batlle y Ordóñez e..or.onsesrsssro 
Piriápolis ..o.. 
. Pando ......... rorsosonnn.oo.. 
Balneario Atlántida 
Rosario + 
_Dolores s.. 
. San Carlos coonorossnanrsssas 
Varias poblaciones 


...a«. ceo pues cnn... 


.e.eoconssnc.. 
e... o..conpsrsrnrrso.s. 
Lo .s.no ss ..|csrr.o..os 


es c9..p.. a. ee. o» 


os (Obras de evacuación y tratamiento 


de aguas servidas, autorizadas por 
ley 10.690, Grupos “e” y «1, 


. Dolores 
Pando 
. Salto 


rrrorrs.norseonassos. 
nu .esorarrocnarn... 


Poromarrnocrorasnrnosmo.s 


Paysandú 
Lag Piedras 
Rivera 


Loros oensnrssosasos 


(Obra autorizada por el decreto.ley 
númera, 10.196, Apartado “C”, 
Grupo “a”, numeral O ÓN 

Maldonado +.oovnrosvessorsanoos 

Piriápolis 


Qro rernprrsrecsssos 


Importe de obras e roropersm 


Para imprevistos 10 OJO s.oo.o.o.os. 
Para aumento de jornales 10 olo . 


ministración 4 olo Loom.on.oso..o 


Importe total de Saneamiento , 
APARTADO “p” 
ARQUITECTURA 


Partidas complementarias destinadas a 
naciones de la ley original 


Edificios Universitarios 


(Obras autorizadas . por ley 10. 589, 
Grupo “a”). 


. 1. Facultad de Agronomía s......o.. 


Ai 


8. Escuela de Asronomía de Cerro 
Largo 


480001 O0UPL 0 0sooasaao ss rss 


Edificios Liceales 


(Obras autorizadas por ley 10.589, 
Apartado “D”, Grupo “b”), 


Liceo. de Las -Piedras- o.eoososoves 
Liceo de Durazno +.oooovoseca 
Sección Femenina 


ne. 
PcI0rOrUr se. o. 


Edificios Hospitalarios 


(Obras autorizadas por - la ley nú. : 
mero 10.589, Apartado “D”; 
Grupo “am, 


Policlínica' Modelo de Maldonado rx 
7. Escuela de Ciegos 
8. Hospital de Rivera 


dere o.assro.. 


reon»osorsros 


“ Y. Pabellón de Infecciosos de Cardona 


6. Flores, Grupo Quirúrgico ,.o.ooos 
21, Hospital de Bay Romgn +. ....... 


” 
, 
” 
>” 
,, 
E] 


27.000.00 


10.000. 
11.000. 
30.000. 

5.000. 
15.000. 
10.000. 
38.000. 
23.000. 
20.000. 
22.000. 
37.000. 


- 25.000. 
12.000. 
35.000. 

100.000. 
80.000. 
30,000. 
10.000. 
14.000.0 

5.000.0 
40.000.0 


200.000.0 
92.100.0 
- 10,500.0 
-833.400.0 
"25.000,0 
420.000.0 


800.000,0 
19.500.9 


00 
00 
00 


0 
o 
0 
0 
0 
0 


“ N.o 12716 — Diciembre 27 y 28 de 1948 


2 
1 


> 


o 
9, 


e ] 


$ 2:393.500.00 


35 
s 


” 


-239.350.0 
239.350.0 


95.740.0 


0 
o 
0 


a] 


$ 2:967.940.00) 


A 


o» 


« 


> 
ampliar las asigw 
> 


> 


Apartado “pr 
4 
8 30.000,04, 
» 5.000.090, 
> 
$ 430.000. 4 
a 80.000.0 
.P  105,000.0 
+ "o 
dd 
ñ 
> ml 
y 85.000. 04 
y 175.000.041 ) 
Ma 15.000.068 
n 15.000,00, 
rl 5.000. d 
40, 900-096 


10) 


w 


N.o : :16 — Diciembre 27 y 28 de .943 


12. Hospital de Soriano ........o... 9 

13. Hospitel Marítimo “Gallinal He. 
ber” (autorizado por ley 10.487, 
artículg 1.”, inciso 2-8) So.ooo... ” 


8.000,00 


80.0060.00 
Edificios Jefaturiales 
(Obras autorizadas por la ley nú- 
mero 10.589, Apartado “D”, 
Grupo “g), 


30.000,00 
380.000.00 


34. Jefatura de Cerro Largo ....ooo. $ 
$. Jefatura de Tacuarembó soo..... ” 


Edificios Carcelarios 

(Obras autorizadas por la ley nú. 

mero 10.589, Apartado “D”, 
Grupo “h'), o 


25.000.00 
10,000.00 


16, Cárcel de Cerro LargO .....o... $ 
17. Cárcel de Soriano +.....ooomoo... ” 


Edificios Policiales 


(Obras aftorizadas por la ley nú- 
mero 10.589, Apartado “D”, 
Grupo “ 1”). . . 


á8. Comisaría de la 4.* Sección de 
Cerro Larg0  o.o.omocooommmornor..o $ 8.000.00 

"19. Comisaría de la 8.: Sección de c> 

> Cerro Largo ooororacarrrs.. » 3.000.00 

£0. Comisaría de la 11:2 Sección de : 

: Bañado de Medina o..cooooooo.roo ” 8.000.00 


Edificios del Consejo del Niño 


(Autorizados por ley 10.589, Apar- 
tado “D”, Grupo “1”), 


21. Rivera (Centro Materno) Infantil $-- 


4,000.00 
B2. Escuela Maternal del Cerrito de la . 
Victolla . ..ooooooomoommo..o.... ” 100,000.00 
83. Hogar Agrario de Las Brujas .... ” 25.000.00 
4. Colonia Profesional de Menores de Ñ 
Ituzaingó cnvornorrrrarrrarrs 8.000.009 


B. Colonia Educacional de Menores de 
Suárez enrcrararororrorrsrcrra B.000.00 


B8. Centro de Menores de Malvín ...., ” 30.000.00 
*7. Canelones (Albergue de Menores) . ” 35.000.00 
-48. Artigas (Albergue de Menores) .. ” 20.000,00 


29. Rio Negro. (Hogar para Menores 
Mujeres) ,..omoommmommomom. ” 35.000.00 


80. Montevideo (Casa del Niño) ..... ”  150.000.00 
81. Montevideo (Casa de Disciplina) . ”  100.000.00 
la, : : y 
37 (Obras autorizadas por el. artícu- 

i lo 38 de la ley 10.589), 

$2. Facultad de Arquitectura ....... $  150.000.00 


$3. Facultad de Ingeniería .+««...... "  B00.,000.00 
$4. Reparación y conservación. de edi- 
” 150,000.00 


o ficios Públicos  .....oooososor.. 
e Importe de obras Peor csan. PS 2:424.000.00 


88, Para imprevisto 10 0J0 ......... ” 242,400.00 
36. Para aumentos de jornales 15 ojo . -* 863.600.009 
$7. Para gastos de Estudio, Dirección y. . 
Administración 4 OJO ..oooomono. ” 96.960,00 
38. Para adquisición de terrenos para 
Lice0S — ..ooooomomoorooroprers. ” 180,000.00 


En 
hm Importe total de Arquitectura $ 3:306.960,00 
: . . 

:5 Art, 2,2 Ampliase la autorización del artículo anterior 
en $ 600.000.009, para pago por lo adeudado por el Estado,” 
en mérito a leyes y decretos vigentes, a trabajadores: de 
Obrag públicas por concepto de diferencias de jornales, li- 
cenciag anuales, días feriados, jornales perdidos por mal 


' fiempo y asignaciones familiares, 


Art, 3,0 Elévase a $ 1.355.00 (un mil trescientos 
gincuenta y cinto pesos) por kilómetro y por año, la 
cuota destinada a la conservación ordinaria de las ca- 
rreterag por el artículo 5.” párrafo primero de la ley 
número 10.589 de 23 de diciembre de 1944, 

Art. 4.2 La partida destinada a la censervación de la 
réd vial, no podrá aplicarse ai pago de servicios admi. 
nistrativos, con excepción de las remuneraciones del' 
personal técnico, semitécnico y de contralor, empleadg en 
“Esa conservación. . . 

.. art, po Las partidag del artículo 1,% números 37 del 
—T=- o au - > *- 


AS OS 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


991€ R 


Apartado A; 15 del Apartado B; 41 del Apartado C, y' 
87 del Apartado D, “Para gastos de Estudios, Dirección 

Administración 4 ojo”, sustituyen a los fines de esta 
ley, a la autorización del $ ojo comprendida en el are 
tículo 17 de la ley N.> 10.689, de 28 de diciembre 


de 1944, : 


Art, 6.0 En todas las obras públicas, la adquisición de 
materiales, aparatos, artefactos, instalaciones, etc., o la 
contratación de servicios para lag mismas, se realizarán 


por el procedimiento de la licitación pública. No obstante, * 


podrá prescirdirse de ese requisito, además de log pre. 

vistog en la ley N.* 9.542 de 31 de diciembre de 1935, 

en log siguientes casos: : . : 

A) Cuando no existieran licitantes o se hublera recha- 
.zado- las propuestas por causas justificadas, en dos 
llamados a licitación pública. 

B) En- las obras, adquisiciones de materiales, instalas 
ciones, artefactog, aparatos, etc., y contratación de * 
servicios para los mismos cuando su valor no excede 
de $ 2.500.00, : 

U) Las licitaciones restringidas sólo. podrán realizarse 
.tuando el importe flo exceda de $ 6.000.00, o cuando 
- Se hubiera efectuudo Un llamado a licitación pública 
y. NO $e hubiera presentado ningún proponente, o se 
hubieran rechazado las propuestas por causas jus- 
tificadas, - : 


Art, 7.5 Sin Perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12 
de la ley N.o 10.589 de 23 de diciembre de 1944, el 
Poder Ejecutivo ho podrá iniciar la construcción de nin.. 
guna obra cuyo costo sea superior a la partida legal» 
mente autorizada, . 

Art. 8.0 Fíjase en $ 4.70 (cuatro pesos con setenta cen- 
tésimos) el jornal mínimo que se pagará a' partir del 1. 
de enero de 1949, a los obreros que trabajen en obras que 
realice el Estado, directamente o por contrato. Los aprea- 
diceg menores de veintiún años percibirán un jornal mí- 
nimo de $ 3.30 (tres pesos con treinta centésimos). 1 
acuerdo con el mínimo que se fija en este. artículo, el Pos . 
der Ejecutivo establecerá la escala de jornales de los di- 
ferentes oficios, : 

Art, %o Para pagar, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo anterior, las diferencias de jornales del per- 
sonal de obreros por administración o por contratos finan- 
ciadog con la emisión de Deuda Pública y no comprendidos 
en la presente ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a ex- 
tender la emisión de Títulos de la misma Deuda, en la 
cantidad estrictamente necesaria, . 

Art. 10. Todo trabajador a jornal o destajista que pres- 
ta servicios en el Ministerio de Obras Públicas, tendrá de- 
recho: 


A) "A régimen de licencia anual consagrado por la ley 
10.684 del 17 de diciembre de 1945; 

B) A los beneficios establecidos en el artículo 19 de la 
citada ley, incluyéndose el 25 de diciembre, 


Árt, 11, Toda vez que a causa del mal tiempo, lluvias 
0 crecidas de log ríos o cursos de aguas en que Se estén 
construyendo obras —y a juicio de los encargados de esas 
obras por parte del Estado, no puedan continuarse los 
trabajos— y los jornaleros no puedan trabajar, el Estado 
les abonará medio jornal por cada día perdido, siempre 
que justifiquen debidamente su presencia en las obras a 
las horas reglamentarias de entrada al trabajo. 

Art. 12. El Ministerio de Obras Públicas abonará un su- 
plemento de salario a los obreros que emplee en obras por 
administración y en obras y servicios de explotación y de 
conservación que sean remunerados a jornal, y no perci- 
ban más de $ 5.90 (cinco pesos con noventa centésimos) 
diarios, y reúnan las calidades establecidas por la ley N.o 
10.449 de 12 de noviembre de 1943, para ser considerados 
atributarios de asignación familiar. - 

Art. 13. A los efectos indicados en el artículo anterior, 


- Se destinará el 6: ojo (seis por ciento) del importe total 


mensual que Se liquide por concepto de jornales en las obras 
y servicios a cargo directo del Estado, en las dependencias 
del Ministerio de Obras Públicas, con el fin de formar el 
fondo que se denominará “Asignaciones Familiares de 
Obreros de Obras Públicas por Administración”, 

Art, 14, Para el establecimiento de las asignaciones, ne 
aplicará el sistema de repartición sobre la suma total de 
la aportación del 6 ojo (seis por ciento). 

La asignación por cada bijo no será superior a $ 6.90 
(seis pesos), ni excederá de la que pague la Caja de la 
Construcción de Montevideo. Si los fondos superaran las 
salidas, se podrá reducir el aporte del 6' ojo (seis por 
ciento) a lo estrictamente indispensable. 

Art. 15. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los 0s- 

y tudios y proyectar las obras necesarias para lograr la Fe- 
gureración dei Puerto de La Paloma. 
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Art. 16, Aféctase hasta la cantidad de cincuenta mil pe- 
gos, el saldo no invertido de la partida indicada en el ar- 
tículo 2.0, Apartado “B”, Grupo “0” Nio 20, de la ley, 
N.o 10.589, de 23 de diciembre de 1944, con destino a 
la construcción de los caminos y demás obras que permi- 
tan habilitar y librar al uso público, el Parque Andresita 
del Balneario de La Paloma. : 

Art. 17. La presente ley no importa. derogar las dispo 
ficiones vigentes, de las distintas leyes de Obras Públicas. 

Art. 198. Comuníquese, €to, 


_ Montevideo, noviembre 11 de 1948. 


"MANUEL RODRIGUEZ CORREA. — LEDO 


ARROYO TORRES, 


Comisión de Obras Públicas, 
* INFORME 
Señores Representantes: 


La aplicación de las diversas leyes de Obras Públicas 
en ejecución, y, en manera especial las más recientes, nú- 
meros 10.589 y 10.690, han encontrado -serios escollos 
determinados por el crecimiento de costos y valores que 
es de notoriedad, escollos que sólo podrán ser salvados 
por medio de una ley que arbitre los recurs0g complemen. 
tarios que resultan indispensables para el cumplimiento de 
Jas mismas. 

A fin de resolver esta situación, creada por factores que 

“son bien conocidos, el Poder Ejecutivo envió mensaje al 
Parlamento con fecha 7 de enero del, corriente año, solis 
citando la urgente aprobación de las partidas incorpora- 
das a los planes de obras establecidas en las dos leyes ci 
tadas y que habían resultado prácticamente insuficientes. 
En una de las últimas sesiones extraordinarias —régimen 
en que se encontraba la Cámara en los primeros días del 
año— fué aprobado ese proyecto con algunas modificacios 
Nes consistentes en la determinación de los rubros que se. 
rían afectados para atender el refuerzo de las partidas co- 
strespondientes. : 

El Senado, a su vez, aprobó en el mes de junio un pro+ 
yecto totalmente distinto, aunque tendiente”a obtener la 
misma finalidad. : 

Ambos proyectos se acompañan a estos antecedentes, co» 
mo elementos informativos, para conocimiento de la Cá» 
nara. . 

«Cuando esta Cómisión se abocó nuevamente al estudio 
de este asunto, examinó la situación con un mayor dete- 
mimiento analizando prolijamente todas las posibilidades 
que se podían ofrecer para solucionar las dificultades apun- 
tadas. - 

De ese examen resultó el convencimiento unánime de que 

* ninguna de las dos soluciones —ni la anterior de la Cás 
mara ni la del Senado— resultaban convenientes, La pri- 
mera, porque despojaba algunos rubros del Plan del año 
1944 en forma que se anulaba la posibilidad de aplicarlo 
en todos sus alcances, lo que fué expresa voluntad del Par- 
lamento al prestar sanción a aquel plan de obras. Y la 
segunda, porque, reuniendo en una suma global todos los 
faldos existentes y no comprometidos de las leyes de 4 de 
setiembre de 1940; 17 de julio de 1942; 23 de dicembre 
de 1944-y 20 de diciembre de 1945, queen total alcanza 
ban a la cantidad de $ 31:815.050.53, facultaba al Poder 
Ejecutivo para aplicar esa abultada suma con la sola li- 
mitación de que las obras a ejecutarse estuvitran com=- 
prendidas en log apartados qeu arrojaban los saldog dis. 
ponibles, De esa manera, sin diseriminación alguna, se en- 
tregaba al Poder Ejecutivo la facultad de realizar las obras 
que estimara convenientes, con lo cual la expresión legis- 
lativa quedaba, como en el primer caso, igualmente substi- 
tuída. . 

Se dejaron, pues, de lado las soluciones referidas por 
ácuerdo unánime de la Comisión y se estructuró un nuevo 
proyecto. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo envió posteriormen= 
te un mensaje haciendo suyo ese proyecto que fué hecho 
de acuerdo con las ideas intercambiadas en el seno de la 
Comisión con el señor Ministro de Obras Públicas, Este 
proyecto, absolutamente distinto a los anteriores, que re- 
fundáían parcial o totalmente los planes .en ejecución, enu- 
mera obra por obra, las que $e refuerzan en sus asigna- 
ejones con el fin de poder termínarlas y entregarlas al uso 
* para que han sido destinadas dentro de los recursos crea- 

" dos por la ley N.o 10.589. 

Es éste, entonces, un plan de absoluta emergencia, en 


€l que se consideren solamente las obras actualmente en 
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ejecución y las que están paralizadas por agotamiento da 


gus correspondientes rubros. 
No ge refunden partidas ni se excluye ninguna de las - 


Obras que figuran incorporadas a las leyes vigentes y qué 


aún no han sido iniciadas. 


Esto singulariza y diferencia el presente proyecto de 
los anteriores con características especiales, 

Las demás obras, las no iniciadas por dotación insufi. 
ciente, en el estudio de un plan completo que el Poden 
Ejecutivo, de acuerdo con lo que ha adelantado a esta Co- 
Inisión el señor Ministro de Obras Públicas enviará prós 
ximamente al Parlamento, serán atendidas con la amplis 
tud necesaria para evitar en lo posible la repetición del es= 
pectáculo, tan poco prestigioso para la Administración Pú. 
blica, que ofrecen las obras inconclusas que inevitablemen. 
te dejan en el ánimo del que las observa una justificada 
sensación de abandono o por lo menos de imprevisión. 

En este sentido, se incorpora al presente proyecto, el are 
tículo octavo, que precisa más las disposiciones anterio* 
res a fin de impedir que se puedan iniciar obras públicad 


cuyo coste sea, superior, a la partida legalmente autori. ” 


zada. * . - 


o co 


Para mejor ilustrar a los señores Diputados, realizares 


mos un estudio sintético de cada obra que fué objeto de 
dusstra atención: 


CAPITULO 1 
APARTADO “A” 
Vialidad 
cn Inversión en Partida 
obra  ComplementariBl 


ad nd 


Designación 


$ $ 


A Ruta $ (Km, 67.400 
de la carretera a Colonia 
(Casa Arenas), San- José, > 
Trinidad, Paso del Puer- 
to, Young, Paso Uleste,- 
Paysandú, Salto, Paso : 
del Bote de Yacuy, Bella 
Unión), puente sobre: el - 
arroyo GChapicuy Gran= 
“de, ley N.* 10.196 ..... 2:805.000.00 
2 y 34. Ruta 5. (Plaza Lie 
bertad, Avenida Rondeau, 
Avenida Agraciada, Ave» 
nida Garzón, Colón, La 
Paz, Las Piedras, Canelo- 
nes, Florida, Durazno, 
Santa Isabel, Curtina, Ta- s 
- Cuarembó, Paso de Ma- 
. nuel Díaz, Rivera), acce, 
so al puente. -sobre el 
arroyo Tranqueras. Ley . 
N.? 10.196 -......:.:»"2:820.000.00  80.000.06) 
_ Tramo Rivera . Tacia- e 
rembó. (La' misma ley) 2:820.000,00  100.000.06 


8 Ruta 6. (Plaza, Libertad, 
Avenida Rondeau, Aveni. . 
da Agraciada, Avenida 
San Martín, Avenida Mi- 
llán, Camino de las Ins, 
trucciones, Sauce, -San=*-: -- NS 
ta Rosa, . San Ramón, 

Puente Chamizo, Paso de 

la Cruz del Timote, Paso 

de la Tranquera de Man. : 
Savillagra, Sauce del Yí,  * ! 
(Estación Capilla del Sau- : 
ce), Sarandí del Yí, Capi. 
lla Farruco, Paso de Pe- 
reyra del Río Negro, por 
Cuchilla de Caraguatá, 
Vichadero. Paso Real de 
San Luis), puente y acce-' 
s03 Sobre el agroyo Tall. * 
ta, Ley N.o 10.589 .... 

4 Ruta 8. (Plaza Libertad, 
Avenida 18 de Julio, Aye- 
nida 8 de Octubre, Cami- 


150,000.00 


A ed 


154.500.00 75.000.00 
o 4 


0) 


> 


v 
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Designación 


no Maldonado, Pando, So,, 
ca, Solís de Mataojo, Mi- 
ñas, Marmarajá, Maris, 
cala, Pirarajá, José Pe- 
dro Varela, ' Treinta y 
Tres, Melo, Marco de 
Aceguá). Trozo Marmara., 
já - Montaño, incluso los 
puentes de San Antonio, 
Sauce y Garrote. Ley No 
10.589 ..oo.o.o.» 
8 Ruta 9. (Kilómetro 67.2 
de la Ruta N.o 8, Pan de 
* Azúcar, San Carlos, Ro. 
cha, Castillos, Santa Te. 
resa, Chuy). Puente y ac- 
ceso sobre la Cañada de 
Silva, en la carretera San 


Carlos - Rocha. (Recons. 


trucción ....oooooo.o 
"6 Ruta 11, (Kilómetro 102 
de Ruta No 1, Ecilda 
Paullier, Bifurcación San 
José, Santa Lucía, Mar- 
gat, puente Melgarejo, Ca- 
nelones, Santa Rosa, San 
Jacinto, La Pedrera, 
Atlántida). Tramo Cane. 
lones - Santa Lucía por 
Melgarejo, Ley número 
10.589 soooooooon..»o» 
$ y 8. Ruía 12, (Nueva 
Palmira, Cardona, Arro- 
yo Grande, Florida, San 
Ramón, Tala, Ombúes de 
Bentancourt, Estación Or. 
tiz, Minas, kilómetro 128 
de la Ruta N.o 9). Tra- 
mo Nueva Palmira - Car, 
dona, Arroyo Grande, in- 
cluso Pasaje Superior en 
el kilómetro 165.300, Ley 
N.o 10.589 c.ooooro».. 
Ley N.o 10.589 .....». 
Tramo Tala . Ombúes de 
Bentancourt, Ley 10.589 
P,28 y 29. Ruta 19. (Em- 
palme con lá Ruta N.o 42 
próximo a El Carmen, 
Puntas de Herrera, Cerro 
Chato, Palo a Pique, Vi 
Ma Sara, Picada de Teche- 
ra, San Luis, Chuy). Tra, 
mo Puntas de Herrera - 
El Carmen, Ley N.o 10.196 
Ley No 10.589 
Puente y accesos sobre el 
arroyo “del Potrero, De 
ereto-ley 10.141 .....o 
Tramo Encrucijada con 
Ruta 8, Picada de Teche.. 
ra y Ramal a Picada de: 
Pasano 
20 Ruta 21. (Colonia, 


vo .a 


caro o ...oopecrsa 


Car- 


melo, Nueva Palmira, Do-- 


lores, Mercedes). Tramo 
Nueva Palmira . Dolores. 
Ley N.o 10.196 .. 
11, 12 y 18, Ruta 26. (Em- 
palme con Ruta No 3 a 
kilómetro 34 de Paysan- 
Gú, Paso Real de Araújo, 
Paso de la Arena de Soto, 
Paso de los Carros de Bu. 
ricayupí, Cruce de Ruta 
N.o 4, Tacuarembó, Paso 
de Baltazar de Tres Cru- 
ces, Paso del Borracho del 
Río Tacuarembó, Puente 
del Arroyo Carpintería, 
Paso de Casildo de Ya- 
guarí, Cruce de 
N.o 6, Puente de Mazan- 


CAMARA DE ku, 


Inversión de . Partida 
obrá  Complementarla 
go $ 

195.700.00 250.000.00 
— 45.000.00 
7 , 
120.000,00 80.000.009 
185.400.00 
566.500.00  820.000.00 
800.000.00  25.000.00 
100.000.00  100.000.00 
200.0900.00 
mo 80.000.060 
— 120.000,00, 
451.000,00  160.000.08 


la Ruta - 


gano, Puntas de Zapallar, - 


» 14 


15 


16 


. Tramo Salto - Local 


17 


18 


19 


- Designación 


Melo, Río Branco). Tramo 
“Tambores - Valle: Edén, 
Ley N.o 10.589 ...... 
*'Tramo Encrucijada con 
Ruta 6 a Paso de Mazan- 
gano. Ley N.o 10.589 .. 
Tramo Tacuarembó - Paso 
del Borracho incluso puen. 
te sobre el Arroyo Tres 
Cruces en Paso del Bo- 
rracho. Ley N.o 10.196 
Ley N.o 10.589 ,¿..... 
Ruta 27, (Rivera, Vicha., 


dero, Empaime con la Ru-. 


ta N.o 6). Tramo Rivera, 
Vichadero, Trozo de Rive. 
Ta a Empalme con Ruta 
28 y puente en Paso Ser, 
DA ooo. onoo mmm. porras 
Ruta 29. (Manuel . Díaz, 
Corrales, Cruce con la Ru- 
ta N.o 27, Yaguarl, Paso 


de la Puente, Marco -de : 


Guaviyú). Minas de Co. 


.rrales a Empalme con Ru. 


ta N.o 5. Ley N.o 10.589 
Enta 31. (Salto, Empal. 
me con la Ruta N.o 26:en 
la Cuchilla de ” Haedo). 
So. 
pas. Ley No 10.589 -.. 
Puente sobre “el arroyo 
Pantanoso en la Avenida 


Carlos María Ramírez en 


Montevideo, Ley número 
10.196 ...... 


Ruta 41. (Empalme con 
la Ruta N.o 7 en Caserío 
de Arrayán, Estación 
Mansavillagra, 
con "la Ruta N.o 6 Dró, 
ximo a Sarandí del Yí). 
Tramo Caserío de Arra-. 
yán . Mansavillagra. Ley 
N.o 10.196 ..»... 


Ruta 54. (De kilómetro 
138.5, Empalme .con la 
Ruta N.o 1, a Juan Laca- 
ze, Puerto Sauce). Trozo 
Juan Lacaze a Estación 
Terminal y Ramal a Esta. 
ción Green. Ley. número. 
10,196 ... 

Ruta 55. (Empalme con 
la Ruta 21, Puntas del 
Conchillas, Ombúes de La- 
valle, Empalme con la 
Ruta 12). Tramo de Om. 


......oo e. 


. búes de Lavalle a Ruta 12. 


et 


22 


Í 


.N.oo 3 Algorta, 


Ruta 63. (Ciudad de San- 


“ta Lucía, Bulevar “Fede. 


rico Capurro, Encrucijada 
con Ruta 5, Almacén Al- 
sina, Empalme con Ruta 
64, Puente . en Arroyo 
Tala próximo a su barra, 
Camino de Rincón de 
Conde a Empalmar con 
Ruta 33 a San Ramón). 
Tramo San Ramón . Rin- 
cón de Conde, Ley N.o 
10.589 c..oooooooo na 
Ruta 90. (Paysandú, Ruta 
Empalme 
Ruta N.o 25, por Porve- 
nir, Piedras Coloradas, 
Pandule). Tramo desde 
Empalme con Ruta N.o 
25 a Guichón. Ley núme- 
ro 10.589 ,.......... 
Ruta :105..(De - Pueblo 


Dolores a Estación Palmi-. 


tas, del Ferrocarril Cen. 


Empalme ' 


Ai 


9930 R 
Inversión de Partida 
obrá - Complementaria 
$ $ 
250.000.00  100.000.00 
300.000.00 80.000.00 
-120.000.00 450.000.000 
227.000.00 
249.662.38  100.000.00 
200.000.00  50.000.00 
1:100.000.00  400.000.00 
80.000.00  125.)02.90 
40,000.00 50.000.00 
""325.000.00  -70.000.00 
46.000,00 60.000,00 
867.500.00 25.000.00 
50.000.00 


350.000.00 
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. ina imPortante y rica zO0na 


gral). Tramo Dolores.Pats 


Picuy. 


: PO 
: Inversión en > Partida 
Designación: - obra — Complementarig. 
79 $ 


? tmites, Ley N.o 10.589 , 
Ruta 107. (Canelones = . 
Sauce), Trozo. entre Puga... 
blo del Sauce y el puente 
de Cañada Valenzuela, . y 
mejoras entre el puente 
: del arroyo Sotelo y Cane. 
E lones. Ley N.o 10.589 .. 
26 y 27. Buta 15. (Le 
Paloma, Rocha, Velázo 
quez, Lascano, Cebollatí). . a 
Puente y accesos en el Eg, 
tero de Pelotas. Ley N.o 
10.141 —..oooooran..o 
Tramo Rocha - La Palo, 
ma, ampliación del puen, 
te sobre el arroyo lag 
Conchas. Ley N.o 10.141 
Puente y accesos sobra 
el Arroyo Sarandf de - log 
Amarales, Ley número 


128.000.060 108 053.%0 


118.069.640. 


.600.08 


266.08 
Ruta 89. (Maldonado, San : 
Carlos, Aiguá, kilómetro 
173 de la Ruta S, Monta» 
fio), Tramo San Carlog , 
Aiguá, Trozo de 2 kilóe | 
metros de firme - ...... 
Tramo Castillos . Agua 
Dulce —o.oooooomo.o.»oo. 
Tramo Trinidad-Cardona 
Ruta 60. (Pan de Azúcar, : 
Empalme con Ruta 9, 
Empalme de Ruta 12, Mi, 
nas Viejas, Paso de la 
Cruz). Tramo Minas Vie-” 
jas . Pan de Azúcar. 
Ruta 42. (Sarandí Gran» 
de, Empalme con Ruta 5, 
Paso Real de Castro, 
Puente de Paso de Polan-" 
co del YI, Carmen, por 
Cuchilla Grande a Puente 
Chileno Grande, Puente: 
do Paso de Tranqueras' 
de Blanquiilo, Puente de 
Paso de Benítez de les 
Cañas, Puente de San Jo. 
:86 de lag Cañas, Em>- 
palme con la Ruta 6). 
"Tramo Sarandi Grande . 
Polanco del YÍ ....... 


- Análisis explicativo 


"- ¿3,700.000 


15.000.00: 
100.000.009 


E] 


106.009.080 


ET 


mo 


50.000.06 


/ 


de Rata 8, —- Construído este puente quedarán Solu= 
' elonadas las comunicaciones entre Montevideo y la Ciudad 
dde Salto, comunicaciones que -en la actualidad son frecuen= 
temente interrumpidas por las crecientes del arroyo Chan 

2 y 34. — Ruta 5. — Para la terminación total de esta 
futa, cuya importancia es obvio destacar, ya que puede ser 
' gonsiderada como la columna vertebral del país, se necesi, 
'tará una suma de dinero aproximada a $ 1:500.000.00, can 
¡ tidad que se estimó muy elevada para queren este plan de 
' pbras públicas reducido, se pudiera encarar la posibilidad 
Yle dotar a esta ruta de log recursos necesarios para su ter. 
¡ minación. Existen en esta ruta obras de arte que son de ur< 


, 
i 
1 
¿ 
¿ 


¡ gente terminación. Se le ha asignado una partida para la 


¡ terminación del puente sobre el arroyo Tranqueras, que es 
necesario dado el incremento del tráfico, y también se le do. 
: ta de rubro para seguir adelante con el firme, ' . 

3. — Ruta 6, — Esta ruta está prácticamente termi. 
mada hasta el arroyo Talita, en el Departamento de Flo= 
Fida. Construído este puente tendrá acceso a esta -ruta 
el país, integrada por parte 
de los Departamentos de Treinta y Tres, Melo y Florida, 


" da partida asignada por leyes anteriores, sólo permitió 


dlegar con la ruta hasta el mencionado arroyo, y con el 
fubro que se asigna por esta ley, se puede encarar la 
Posibilidad de la construcción del puente en el arroyo Tas 
Uta y sus accesos, 

4. — Ruta 8. — Construído el trozo de carretera que 
ig proyecta realizar con log recursog que se le agignan 


-199.000.00 150,000.00 


1 
a 


3 
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a 


y ¿Uchilla de Haedo, 
. Pue realizar log accesos y 
< 
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Por este plan, “quedará totalmente terminada la ruta, La 
gonstrucción proyectada es. urgente, pues. se trata de un 
ramo del. camino que se pone prácticamente intransitao 


ble con las menores lluvias, 
5. — Ruta 9, — La partida solicitada se destina a la 


construcción de un puente en el tramo de San Carlos a 


Rocha, en la Cañada Silva, pues el puente existente fué 
destruido por una reciente creciente de efte curso de 
agua, Se considera impostergable la construcción de este 
Puente, por Ser este camino de tránsito intenso, unir la 
Zona Este del país con la Capital y especialmente se dese 
taca la importancia de este rubro en la época del verano 
Por' aumentar la intensidad del tráfico, dado el enorme 
desplazamiento de autos 'hacia log balnearios atlánticos, 
6. — Ruta 11, — El tramo de esta ruta construída 
está inconciuso, Con la suma 'asigiada por esta ley se 
fonstruirán obras de arte, se realizarán movimiento de 
_flerra y algunos tramos de afirmado, destinándose el AU 
bro solicitado especialmente a ejecutar el firme en el tes 
frapión ya existente, ' : 
7 y $, — Ruta 12, -— Como Se expresa en el relacio. 
nado de esta ruta, su finalidad es construir una trange 
Vergal que unirá Una vez. terminada, la de Núeva Palmi. 
+a y San Carlos, Se solicitan dog partidas; una, para la 
terminación de los. tramos. de Nueva Palmira-Cardona, 
Arroyo Grande, construir un pasaje alto sobre la vía fé. 
trea a la 'altura de la Estación Jackson —la terminación 
dde este tramo, especialmente la construcción del pasa39 
Alto antes mencionado, es urgente pues quedará un tr:ve 
mo de carretera ya construído actualmente-— la otra, s6 
destina a terminar el tramo Tala-Ombúes de Bentancour. 
No fué posible terminarlo con la partida que se le dex 
tinó Por la ley número 10.589, estimándose que con la 
guma qúe se lo asigna por este proyecto de ley dicho traw 
mo quedará terminado, - . 
9, 28 y 29 — Ruta 19, -—— Para está ruta se asigna 
- Ton tres partidas para realizar trabajos en distintos tra. 
mog de loz mismos, a saber: Puntas de Herrera-El Care 
men; con este tramo se husca unir el pueblo El Carmen 
ton el Río Cebollatí, Puente y accesos sobre el arroyo . 
del Potrero y tramo Encrucijada ruta 8, a Picada Te. ' 
chera y ramal a Picada de Pasano, Construyendo el puen. 
te mencionado y log tramos antes indicados, quedará unis 
do el Río Cebollatí con la Capital de la República, 
10. — Ruta 21. —. Esta ruta une dogs puertos, Atra- 
Vvesando una zona sumamente agrícola, es indispensable 
gu terminación Para habilitar el líbre desplazamiento de 


a 


Paysandú con Río Branco, Para esta ruta se ponen tre4 
Al Partidas, con la que se Mrealizará un plan mínimo de tras 
, bajo, Tramo Tambores-Valle:. Edén. La sunia solicitada tics 
EN por finalidad arreglar una parte del firme hacia la 

Está actualmente en construcción, fafe 
obras complementarias en el 
uente Tranqueras, . 


Encrucijada Ruta 8 a Paso de Mazangano, Ha de inte. 
tés la terminación de este tramo, pues terminadas estas 
Pbrag y Otras que habrá que realizar en la Ruta 6, 88 
inira el Pueblo de Vichadero con la ciudad de Melo, 

Tramo Tacuarembó-Paso -der Borracho a Pago de Bal. 
tasar y Puente sobre el Arroyo Treg Cruces en Paso del 

. Borracho, En el Arroyo Tres Cruces existe un puente de 
madera que está en maj estado de conservación y cuya Sus 
plantación por otro puente de hormigón armado es Ur». 
gente realizar. La terminación de este tramo es Ímpora 
ante Porque servirá de salida hacia Tacuarembó a la re 


Por finalidad ir avanzando en la construcción que unicá 
en futuro próximo a la ciudad de Rivera con el Puebla 
Vichadero, MN 


15. — Ruta 29. — Tramo a Minas de Corraleg a Em= 
Palnie con Ruta 5. La terminación de esta parte de la 
ruta facilitará la comunicación de Rivera con Montevideo 
y también dará salida hacia Montevideo a una zona sis 
mamendte rica del) Departamento de Rivera, : 


16. — Ruta 812. — Tramo Salto-Local Sopas, Esta ruta 
Una vez terminada unirá la ciudad de Salte eon la cit 
dad de Tacuarembó. La parte construíán de esta ruta se 
ha realizado en parte con contribución municipal y veci- 
nal, en parte eon dinero del Estado, Con el rubro asiga 
fado en este proyecto de ley, se tratará de terminar lag : 
Obras actualmente.en construcción, que comprende un tra. 
Mo del camino y puentes en Cañada del Tala y Picada de 
Pérez en el Arroyo Arerunguá, : 

17, — Puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Aveni- 


ñ da Carlos María Ramíreg eu Montevideo. La construcción 


Mi 
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de este puente fué considerada en várias leyes, cuya enus. 
meración damos a continuación: 


Ley 9.120, ampliación de los recursos asignados por la 
ley 8.343, que previó la construcción del puente con la 
colaboración municipal. Asignó esta ley la cantidad de 
$ 40.000.00; ley 9.668 obras públicas en el Cerro), pe- 
sos 100.000.00; ley 10.196, $ 80.000.00. 


Y pequeñas Partidas para extraordinarios, autorizadas 
por las leyes 9.253, artículo 3.0, apartado “L”. 

Como es de conocimientg de la Cámara, este puente 
$e encuentra Ubicado en la única vía de acceso a la Villa 
del Cerro, Villa cuya importancia es obvio destacar. 

El puente existente en la actualidad, 'constítuye un gra- 
Ve inconveniente para el intenso tráfico qúe circula por 


“la Avenida Carlos María Ramírez a causa de las manio. 


bras y apertura y cierre del actual púueñte giratorio, 

El nuevo Pueutte está emplazado en una desviación de 
la precitada avenida y su terminación total” es impres- 
cindible encarar de inmediato. La partida de dinero so» 
licitada Por este proyecto de ley, puesto a consideración 
de la Cámara, se destinará” a realizar en el puente las 
Obras que se enumeran a continuación; 

Pavimento de hormigón en los accesos,” > 
. Parapetos de protección, e 

“Cordones de granito, 

Veredas, 

Revestimientos de hormigón; y .  -+*-- 

Remoción y colocación de vías de tranvías, . . 

Una vez realizadas las Obrag apuntadas, el puente es. 
tará en condiciones de ser librado al servicio público. 


¿ 


P 


18. — Ruta 41, — Tramo Caserío de Arrayán-Mansa- . 


villagra, El rubro solicitado se empleará en la realización 
de este tramo de la ruta 41, pues terminady el mismo 
Se dará salida hacia Montevideo a una- gran parte del 
tránsito del Departamento de Durazno. 


19. — Ruta 54, — Trozo Juan Lacaze an Estación Ter- 


minal y ramal a Estación Green. La partida solicitada 
tiene por finalidad seguir el ritmo de los trabajos que se 
“yealizan actualmente en e€sta ruta, pues su terminación, 
total deberá ser cousiderada en otros planes de obras pú- 
blicas. 

20. — Ruta 50, — Tramo Ombúes de Lavalle a Ruta 
32, Una vez ejecutado este tramo de la ruta 55, quedará 
empalmada con la ruta 12, sirviendo a una zona de la 
“República sumamente poblada y de una explotación agrí- 
cola intensiva. : 


21, — Ruta 63. — Tramo San Ramón-Rincón de Con-= 
de. Esta ruta une San Ramón con la ciudad de Canelo» 
mes. La suma solicitada tiene por finalidad ejecutar el 
aumento de lag funciones en el puente sobre el Arroyo 
Tala, . ! 

22. — Ruta 90, — Tramo desdo Empalme con Ruta 
1225 a Guichón. La suma que se le asigna en este plan de 
€mergencia tiene por finalidad la construcción de obras 
de arte en este tramo de la ruta, 


23. — Ruta 105, — Tramo Dolores-Palmitas. La sume 
solicitada se empleará en realizar obras complementarias 
ten esta ruta, cuya importancia es digna de Gestacar, pues 
da ruta 105 une las rutas 2 y 21, 

24, — Ruta 107, — Trozo entre Pueblo del Sauce y 
€l Puente de Cañada Valenzuela y mejoras entre el Puen- 
te del Arroyo Sotelo y Canelones, Con la suma asignada 
Se realizarán las obrag determinadas en el mismo rubro 
won lo que quedarán terminadas. Esta ruta une la ciudad 
de Canelones con el Pueblo del Sauce, sirviendo a una 
fica zona agricola, 

25, 26 y 27, — Ruta 15, — Puente y £ccesos en el Es- 
ero de Pelotas, El puente cuya construcción se propone 
está ubicado en el tramo Lascano-Cebollatí; construído 
este puente. quedará terminada esta: ruta, que se construye 
en la actualidad por Administración, : . 

Tramo Rocha-La Paloma, ampliación del puente sobré 
el Arroyo Las Conchas, La suma solicitada tiene por fl- 
Malidad la ampliación de los desagúes del puente existente 
sobre el Arroyo Las Conchas, 

Puente y accesos sobre el Arroyo Sarandí de los Ama- 
Tales. En esta ruta la obra que falta realizar es el puenté 
ándicado. La importancia de la ruta estriba- que una vez 
terminada, unirá Santa Teresa con Montevideo, vía ciu» 
dad de Minas por -la ruta 8. . 

30. — Ruta 39. —- Tramo San Carlos-Aiguá, trozo de 
% kilómetros de firme, La suma que se solicita es para 
Yealizar el firme de 2 kilómetros. Ñ 

31, — Tramo Castillos-Aguas Dulces, Es un trozo de 
tarretera que al permitir la unión de la Villa de Casti+ 
Los eon la playa de Aguas Dulces, libra al turismo una 
buena playa marítima. . : 

32, — Trinidad-Cardona, Se espera terminar €sta muta 
con la cantidad de úlnero que se lo asigna, "20 
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83, — Ruta 60, — Tramo Minas Viejas-Pan de Azti=' 
car. La suma asignada en este plan de obras sólo permi= 
tirá la continuación de esta ruta, cuya terminación total 
€s de importancia porque permitirá la unión del Sur del 
Brasil con nuestra zona de playas, 

35. — Ruta 42, — Tramo Sarandí . Grande-Polanco 
del Yi 1 


- CAPITULO H A 
. l APARTADO “B” 
Ñ 
Hidrografía 7 4 


Inversión — Partidas Coma 
s €n Obra Pplementarias 


Designación - 


% $ go? 
” 1 Granero elevador de Fray : 
! Bentos ....o ooo... 846.000.00 535.000.00 

2 Granero elevador de Nue- y 
1 Va Palmira soo...... 803.000.00 620.000.00 
. 8 Granero elevador de Pay- : 
498.000.00 385.000.00, 


156.000.00 60,000.00 


_ £ Granero Depósito en Do- 
lores roososorar..o.. 

* 5 Embarcadero de Puerto 
Concordia del Arroyo : 

Os ROSAriO +. o.oo nooo... 18.0009.00'* 
Río San Salvador en el i 
Puerto de Dolores y ad- " 

: yacencias o... eo». 

7 Defensa en la Playa Piriá- 
polis cono nonnooa»o 

* 8 Defensa de la Playa de 

" Carmelo ..om.ooo..o... 
4 Canalización del Paso del 
Arriero del Río Santa 

! Lucía ...oooooooono... 

30 Varadero en el Arroyo d 
Lag Vacas ....o.oo..o. 

31 Reparación de dragas y 
Catas ,..ooopsocsoo.o 


41.001.50 


60.000.00 
50.000.00 
-15.500:00 


70.000.00 
25.000.00 
8.700.00 


80.000.00 25.000,00 
130.000.00  90.000.00 
200.000.00 130.000.00 

80.000,00 * 100,000.00 


* 42 Para los accesos a la auto- 


balga de Mércedes .... 
, 1, 2 y 3, Graneros elevadores de Fray Bentos, Nueva Pal= 
Mira y Paysandú. o o 
La terminación de los graneros elevadores de Fray 
Bentos, Nueva Palmira y Paysandú,*para los que se re- 
“Quieren partidas de dinero que pueden ser considera- 
das abultadas, estimamos que son obras de gran im- 
Portancia para la economía nacional, Estos graneros per- 
mitirán el manipuleo fácil y económico de los diversos 
granos que se cosechan en el Litoral Oeste del país, zo= 
na eminentemente granera, no sólo para el depósito de 
los granos, sino también para el embarque de esos gra= 
nOs hacia los centros de consumo, evitánduse así pér- 
didas en las cosechas recolectadas -y almacenadas. Pér= 
didas que en algunos años, han Tepresentado cuantio- 
sas sgúmas de dinero y, en consecuencia, el cósto de 
€sas Obras será resarcido al erario público rápidamen- 
te. Considera el Ministerio de Obras Públicas que de 
las obras que tiene actualmente en ejecución la PDirec« 
ción de Hidrografía, son las que reclaman más urgen- 
- €la en su terminación total. Cada -uno de est0g grane- 
ros tiene una capacidad de 20.000 toneladas, Cada uno 
tiene tres pisos para el almacenamiento en bolsas y cin- 
to silos de veinte metros de altura, tedas las operacio. 
nes de descarga en el granero y cargas en camión o en 
barco, se realizarán mecánicamente.- En la construcción 
«de estos graneros se ha-empleado hasta lo fecha pesos 
4.130.000.00, suma que fué integrada con los apor- 
tes de: la ley de 23 de.diciembre de 1944, del Banco 
de la República y Administración Nacional de Puertos, 
con cuya cantidad no ha sido posible terminar esas 
obras, estimándose que son de suma .urgencia y que con 
los rubros asignados por esta ley, los. graneros precitas 
dog podrán ser habilitados. Ml 


El refuerzo de rubro solicitado, es necesario pata Tea- 
.dizar trabajos de consolidación de fundaciones sobre el 
fío y habilitarlo para depósito de granos, 3 


$. Embarcadero de Puerto Concordia “del Arroyo Rosario. o 


j 4. Depósite Granero. de Puerto Dolores. .--.- 


> Para termínas totalmente la obra, 


$IE—C R 


. $. Defensa de la margen del Río San Salvador en el Putre 
to de Dolores. 


La pérdida de terreno. por lp erosión de este río, es 

' verdaderamente alarmante, pues ya está invadiendo el - 
rio la propiedad privada. 08 trabajos que se realizan 
son tendientes a la recuperación del terreno perdido. 


u- 


A y 8.Defensa de las Playas de Pirigpolis y Carmelo, 
x 


El rubro eolicitado se requiere para la terminación de 
: la construcción de digas para recuperación de ambas 
+ playas. Con relación a las obras que se realizau en 
las playas de Piriápolis y Carmelo, tendientes a la res 
cuperación de las playas perdidas. no requieren sumas 
A abultadas de dinero y son obras también de interés na- 
* cional, La proximidad de las ramblas ala costa del'río, 
$ ha originado fenómenos que determinan la fuga de las 
( arenas, la construcción de digas permitirá la recupe- 
ración de esas plazas, con beneficios económicos para 
el país, ya que la explotación del turismo €xtranjero, 
es una de las industrias primordiales del país. 


Y Canalización del Paso del Arriero del Río Santa Lucía, 


Dragado para habilitar la navegación del Santa Lu- 
cía, . 


hi0 Varadero en el Arroyo de Las Vacas, 

Para la adquisición de máquinas para los: taliereg 
de carpintería y herrería y escala del Varadero de Hi- 
drografía en Carmelo. 

11 Reparación de Dragas y Chatas. 


El rubro solicitado se destinará a la reparación de 
las Dragas H.A, 6 y HA. II y equipo de. dragado. 


de Para log$ accesos a la autobalsa de Mercedes, 
CAPITULO HI 


“on 


APARTADO 
SANEAMIENTO 
$ Inverión * Partidas 
Designación en obras Saldos Complementariar 
$ $ $ 
"Y CUÉTÓ —...oosoe 26.000.00 — 10.000.00 
P Pueblo Chuy «“* "35,000.00 12.200.00 75.000,00 
Ley 10.589 Apar- 
á ¿Fado “5” Grupo A) 
¿ Bey 10.196 (Apar- 
¡ tado “0” Grupo A) 
] Nuevo Berlín .. 28.000,00 — 25.000.009, 
X . i 
* Ley 10.690 (Ar- j Ñ 
tículo 1.0 Grupo. Ñ 
, 0”) 
4 Bella Unión .. 154.000.00 50.500.00 20.000.00 
San Javier ... 55.000.00 19.200.00 22,000.00 
'B Juan Lacaze .. 195.000.00 53.800.00 70.000.000 
5 San Antonio de 
* . Caneloneg .... 40.000.00 — 20.000.000 + 
$ La Floresta .. 125.000.00 — 57.000.00 
E Las Piedras .. 324.000.00 114.800.00 85.000.00 
30 Velázquez .... 55.000.00 — 27.000.00 
di Balneario “La Pa- 
_ loma” ....... 160.000.00 "io -10.000.00 
42 Ombúes de Lava- ] 
lle rooooo.no.. 12.000.00 700.00 11.000.00 
28 Tala s...oooo. 50.000.800 5.600.00 30.000,00 
Í4 GOÑI ...oom.. 4.000.000 — — 5.000.060 
45 Pueblo Obrero de 
Piriápolis o..se B1.000.00 1.400.00 15.000.00 
40 Riss0 ..om.o..o 25.000.00 4.400.00 10,000.00 
17 Curtina  ..o..e 55,000.00 22.000.00 38,000.00 
8 Progreso .... 85.000.00 — 283.000.009 
de Cardal soorrs 85.000.00 2.700,00 20.000.00 
20 Chamizo de Flo- 
Yida ....».».».+. 88,000.00 18.800.00 22,000.00 


22 La Barra de 


19 37,900.0% 
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-. : Inversión Partidas 
E Designación enobra Baldos Complementarias 
Ley 10.690 (Ar- 
tículo 1.0 Grupo o 
*D”) 
E - $ $ 
22 Carmelo so... 40,000.00 16.900,00 25,000.00 
23 Maldonado  ... 81.000.00 : — 12.000,00 
24 Batlle y Ordóñez 76.000,00 7.400,00 35.000,00 
25 Piriápolis ss... 55.000,00 500.00 100,000.00 
26 Pando  ..... 30.000,00 — 809.000.009 
27 Balneario Atlán- . 
tida roroooss.. 10.000,00 , — 307000.00 
"28 Rosari0 +....... 20.000.00 4.800.00 10.000.00 
29 Dolores  ..... . : 5.300.00 14,000.00 ' 
- 80 San Carlos .... 30.000,00 — . 5.000.00 
31 Varias Poblacio- - 
nes soo...... 125.060.00 10.600.00 40.000,00 
Ley 10.690 (Gru- > 
pos sg y sp») o A 
32 Dolores so»... 400,000.00 131.900.00 200.000,00 
33 Pando so...» 206,000.00 — - 92,100.00 
34 Salto ....ooo. 68.700,00 20.700,00 10.500.00 
385 Paysandú  oo.. 671.000.00 1.000.00 333,400.00 


36 Las Piedras  .. 
37 Rivera  ....o... 


357.000,00 — 25.000.00 
346.000.00 103.200.00 420.000.00 


- Ley 10.196 (Apar- 


tado “C” Grupo 

*“A'” numeral 27) A 
88 Maldonado .. — — 3800.000.00 
389 Piriápolis .o.o — — 19.500.00 


Análisis explicativo * 


i Cnfré, —. Terminación del plan proyectado. : 
2 Pueblo Chuy. — Continuación de las obras de distri- 


bución de agua potable. 
3 Nuevo Berlín, — Terminación del plan proyectado. 
4 Bella Unión. — Construcción de una usina provisoria, 


depósito de distribunión de asua y tuberías. 

5 San Javier. — Terminación del plan proyectado. 

6 Juan Lacaze, — Queda aún por construir la usina de 
bombeo, el depósito de distribución de agua, instalación de 
cañerías y maquinarias, para cuyas obras son necesarios re. 
fursos más cuantiosos ane los asiznados en este proyecto 
de ley: con la partida que se le asigna, sólo atenderán las 
obras más urgentes, 


7 San Ábtnmia (20 Canelones). — Para terminar el plan 
de ¿obras proyectado. . 
8 La Floresta, — Los rubros asienados por este proyecto 


de ley, sólo alesnres nasa cavvip los necesidades más Ur. 
gentes de la obra. Quedan por realizar: la usina, el de: 
pósito regulador, los almacenes y colocar la mayor varte 
dle las tuberías; por consiguleñte, esta localldad deberá 
ser considerada en planes de obras públicas posteriores. 

9 y 36 Las Piedras, — En esta ciudad se están realizan- 
fo las obras de abastecimiento de aguas potables y la red 
de alcantarillado, para cuyas obras se solicitan, respectiva- 
mente, las partidas de $ 85.000.00 y $ 25.000.00; la pri- 
mera, para construir el tanque de distribución y terminación 
úe la red proyectada, y la. segunda para pagar la extensión 
de la línea eléctrica hasta la planta depuradora y prever po. 
sibleg extraordinarios en lag obras de desagiúe de aguas 
Servidas. 

10 Velázquez. — Para terminación «del plan de obras 
proyectado. 


11 Balneario La Paloma, «— Para terminar el plan de 
Obras proyectado. 


12 Ombúes de Lavalle, — Para terminar el plan de 
obras proyectado. 

13 Tala. — En esta localidad es necesario realizar obras 
de gran magnitud y un nuevo tanque de distribución por 
ser inservible el actual. 
ta ¿e “Goñi, — Para terminar el plan do obras proyec- 

O. 

15. Pueblo Obrero de Plriápolls, — Para terminar el' 
plan de Obras proyectado, 

_ "16. Risso. —= Para terminación del plan de obras pro. 
Yectado. 

17. Curtina, — Para terminación del plan de obras 
proyectado. 

18. Progreso, — Está terminada la construcción del 
tanque y usina de distribución de agua. La partida 80 
_ Hgltada $ ES utilizará para la colocación de cañerías, 
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19, Cardal. -— Para terminar el plan de obras Proy8ce 


tada, 
20. Chamizo de Fiorida, — Se requiere el refuerzo de 


da partida asignada en la ley anterior, por ger las obras 


eu realización de tal magnitud: que es imposible llevar- 
las a término si no se le refuerza el rubro solicitado. 

* 21, La Barra de Maldonado, — Para terminar el plan 
de obras proyectado. ? 

22. Carmelo. — El refuerzo solicitado se requiere pas 
Ya lerminar la usina de bombeo, 

23. Maldonado. — El refuerzo de rubro. solicitado tie» 
Be por finalidad la terminación de la usina de bombeo, 

24. Batlle y Ordóñez, — Para terminar el plan de 
Obra proyectado, + . 

25 y 39. Piriápolis, — Se trata de una población que 
ho tiene definidas las fuentes de abastecimiento de agua; 
los trabajos de investigación del subsuelo hacen prever 
que la fuente de abastecimiento estará alejada del cen- 
tro poblado; queda también por resolver el problema de 
la usina definitiva de elevación del agua. Se solicitan 


también $ 19.500.00 para efectuar trabajos en la red. 


de alcantarillado, como consecuencia de las obras de pa- 


Vimentación que en esa localidad está efectuando actuale - 


mente la Intendencia Municipal. 

26 y 33. Pando. — En esta ciudad se están realizando 
Obras de abastecimiento de aguas potables y de aleja. 
miento de aguas Servidas, para cuyas obras se solicitan 
$ 80.000.00 y $ 92,100.00, respectivamente, : 

27, Balneario Atlántida. — El refuerzo de rubro sólo 


alcanzará para llenar las necesidades más urgentes de 


la obra. En esta localidad también las fuentes de abas» 
tecimiento de agua están retiradas del núcleo poblado, 
y Será necesario, en planes de obras posteriores, consi- 
derar a esta población, 

28. Rosario, — Para terminar el plan de obras pro- 
yectado, “ 


29 y 32. Dolores. — En esta ciudad se están constru- 
yendo obras de abastecimiento de aguas potables y de 
alejamiento de aguas servidas. Para llenar necesidades 
de las obras en ejecución, se solicitan” las partidas de 
$14.000.00 y $ 200.000.00 respectivamente, Con la pri- 
mera partida quedan terminadas las obras de distribu. 
ción de aguas potables, Con relación a las obras de ales 
jamiento -de aguas servidas, se está construyendo una 
parte de la red de alcantarillado, debido a las obras de 
Pavimentación que se realizan en la ciudad, pero quedan 
por construir las partes más importantes de la obra, C0- 
mo ser: la estación de depuración. En consecuencia. es- 
ta localidad ' deberá ser considerada en nuevo plan de 
Obrag Públicas, 

30. San Carlos, — El refuerzo de rubro solicitado, tie- 
Re por finalidad la habilitación de los pozos de abasteci. 
miento de agua, . 


31. Varias poblaciones. — Se requiere este aumento 
del rubro asignado por las leyes anteriores para aten 
der las afectaciones realizadas para resolver el problema 
dle abastecimiento en varias pequeñas localidades Y PO. 
der encarar la realización de obras de la misma tatura- 
leza en noventa y cinco poblaciones que se tuvieron en 
cuenta ad establecer este rubro en leyes anteriores, 

34. Salto. — El rubro solicitado se requiere para pre- 
Ver aumentos de obras a liquidar antes de la terminas» 
tión del plan contratado, por cambio de la naturaleza de 
los materiales a excavar, 


35. Paysandú, — La naturaleza del guelo de esta ciu. 
dad ha obligado a cambiar fundamentalmente las estruc= 
turas de las Obras Drevistas, un túnel en un trozo de unos 
1.400 metros. E] material que se encuentra en el subsue- 
lo, es un terreno arcilloso, con filtraciones, que ha obli- 
gado al revestimiento del túnel que está a 30 metros de 
profundidad. 


$7. Rivera, — El refuerzo de rubro tiene por finalí- 
dad continuar las obras referentes a la prolongación del 
colector ya construido y ampliaciones en la usina de de- 
Duración para. poder efectuar el desagiúe en el arroyo Cu- 
fiapirú, ya que estos actualmente merecen objeciones de 
Jas autoridades municipales y de la población. 


33. Matdonado. — Las autoridades de este Departa» 
inento han resistido la solución dada por la Dirección de 
Saneamiento al desagiie de la red eloacal, y por consi- 
Suiente no autorizan la habilitación de la misma, El ru- 
bro solicitado tiene por finalidad la construeción de un 
emisario de gran recorrido y diámetro, y la construcción 
de una estación de tratamiento de aguas, Con la suma 
solicitada sólo se podrá construir el precitado emisario, 
quedando para un plan posterior la construcción del res- 
lo de jas obras proyectadas, 
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CAPITULO IV 
APARTADO “D" 
Arquitectura 
-Inversión Partidas 
en Obras : - Comple. 
Designación SaKlo Mmentariag 
Edificios Unt» 
versitarios 
Ley 10589 (Apare 
tado “D”  grue 
po “a%”) 
. $ $ 
lFacultad de 1 
Agronomía .... 51.500,00 o -20.000.00 
2 Escuela de Agro- 
nomía de Cerro : 
Largo ....o.o. 9.800,00 — 5.000.00 
Edificios Licenles 
Ley 10589 (Apars 
tado “p» £TUe 
po “a 
3 Liceo de Las Pie- 
ras  ...ooo... 120.000.00. o 430.000.00 


4 Liceo Durazno . 51.000.00 — 80.000.00 
5 Sección Femenina 200.000.00 7.068.01 105.000.00 


Edificios Hospi. 
y talarios - 


Ley 10539 (Apar= 
tado “D”  gru- 
Do *tq”) 


Policlínica Mode.. o : 

lo de Maldonado, 30,900.00 — 85.000.00 
Escuela de Ciegos 200.000.00 . 175.000.00 
Hospital de Ri- a 

Vera +.....o... 61,800.00 — 15.000.00 
Pabellón de Infec- 
ciosos de Car.- S 


d0Ma 2....... 5.200.00 . 15.000.00 
10 Flores, Grupo 

Quirúrgico ....., 20.650.00 me 5.000.009. 
il Hospital de San 

Ramón ....... 51,500.00 — 40.000.00 
12 Hospital de So- 

Tiano  ...... 2.600,00 8.000.00 


13 Hospital Mari- . 
timo ...... 72,000.00 80.000.00 $0.000.00 


Edificios Jefatu= 
riales 


Ley 10589 (Apar- 
tado ¿ “p» grU- 
po “g”) 


14 Jefatura de Cerro . 
Largo sooo ns... 6.200.00 e 

15 Jefatura de Ta» : 
cuarembó ..... 20.600,00 * 


$0.000.00 


976.00  $0.000.00 


Boiíficios Carcelas 
rios 


Ley 10.589 (Apar- 
tado “D” grU- 
Po *“h»”) 


18 Cárcel de Cerro 
Largo ..o..o.oo 15,400.00  — 
37 Cárcel de Soriano 12,400.00 e 


25.000.00 
19.000.09 


"ESO RC To; 


| hs . e " Inversión 
¡E Designación en obras 
3 


Partidas 


Saldo Complementarias 


- Edificios Policiales o. 
. Ley 10.539 (Apar= 


, tado “D” Grupo 
A z : “«I”) 

$ $ $ 
10.00.00 nel 8.000.00 


10.000.09 sm 


48 Comisaría de la 
4a. Sece. C. Largo 
49 Comisaría de la 
Sa. Sec. C, Largo 
20 Comisaría de lz 
lia. Sec. de Baña- 
i do de Medina .. -19,000.00 ea 38.000.00 
Edificios del Cons 
sejo del Niño 


Ley 10.589 (Apar» 
tado “D” Grupo 
1”) 


: £1 Rivera Centro 
Materno Infantil 
$2 Escuela Maternal 
del Cerrito de la 
Yictoria 
83 Hogar Agrario de 
Las Brujas .. 
84 Colonia Profesio- 
nal de Menores de 
Ituzaingó - .... 
£8 Colonia Educacio= 
nal de Menores 
de Suárez  .... 
26 Centro de Meno- 
reg de: Malvin .. 
87 Canelones, Alber- 
gue de Menores 
$8 Artigas, Albergue 
de Menores  ...' 
89 Río Negro, Hogar 
para Menores-Mu- 


5 
Lon... .. 


81.300,00 — 4.000.009 


100.000.00 
25.000.00 


72.100.00 o 


...oo.: 


41,200.00 —. 


41.200.00...... - 8.000,00 


:46.400.00 * — 
88.000,00 80.000.00 
80.900.00-  — 


10.300.00 150.00 20.000.00 


85.000.00 


joros —........- 30,900.00 a. 
80 Montevideo, Casa 
del Niño +..... 50.000,00. —= 150.000.00 


$1 Montevideo, Casa 
de Disciplina  . 


61.800,00" '86.588:00 100.000.00 
E Obras antori 
NH rizados 
Y 


por la ley 10.588 a 
Artículo 38 : 


82 Facultad de Ar- 


 quitectura  ... 400.000,00. == '150.000.00 > 
33 Facultad -de In=-. - 7 , o. 
geniería.  ..... 200.000.00 —— E00.000.00 


Argo 


Análisis explicativ 


2 Facultad de Agronomía, «— Termivación de obras emo 
pezadas, techos, etc. . Ñ . 


“3 Escuela de Agronomía de Cerro Largo. -— Para ter- 
minación de los revestimientos en casa del Director y 
ferminación de los techos. : : 

38 Liceo de Las Piedras. — Para construir este edifi- 
cio liceal, se había sólo considerado una primera parte, 
consistente en cuatro saloneg y locales de Dirección. Esta 
primera etapa está virtualmente terminada, pero no pue- 
de ser considerada terminada 1á' “obra,” pues, la. parte 
construída del' edificio, no es apta para el fin que se le 
destina, por no dar cabida al instituto de enseñanza, por 
falta de aulas. Se consideró como indispensable la ter- 
: minación total de «este edificio, dotándolo de los gabinetes 
- - de investigación, biblioteca y gimnasio, a los eféctos de 
que el edificio pueda ser apto para su destino, y además, 
“porque la Dirección de Enseñanza Secundaria y Preparas 
toria, desea tener totalmente terminado un edificio que 
ge preste a la práctica de nuevos métodos de enseñanza, 
La construcción del gimnasio también se consideró actual- 
mente indispensable, en atención a que lá ciudaá de Las 
Piedras está exenta de plaza de deportes, por haber el 
Municipio del Departamento donado a Enseñanza Secun< 
darla el terreno que servía de asiento a la plaza de de. 
portes de aquella ciudad, para añé ge construyera en el 
mismo el edificio liceal. ] 

4 lAceo de Durazno, ee Este liceo funglona en tres tur. 


- 
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nos, y para terminar eon esta anomalía, se están reali- 
zando ampliaciones en el edificio, para cuya terminacion 
fe solicita el rubro indicado en el proyecto de ley. 

5 Sección Femenina, — El rubro solicitado tiene por 
finalidad la terminación total de la obra proyectada que 
está licitada y contratada. Ñ : 

6 Policlínica Modelo de Maldonado, — Para terminar 
la segunda etapa, correspondiente al servicio de rayum 
X, y para completar otras obras de carácter externo, con 


" lo que podría ser habilitada, aunque esta obra quedará 


por terminar. . 

7 Escuela de Ciegos, — Para instalar calefacción, cons- 
truir cercos y especialmente enjardinados. Parte de este 
obra es muy importante si se considera la naturaleza de 
los enfermos que se albergan en este Instituto. : 

o 8 Hospital de Rivera, —— Para habilitación de lag CO 
nas. Ñ 

Y Pabellón de infecciosos de Cardona, —= Para obras de 
electricidad y albañilería, 

, e Hospital de Flores, «.. Terminación de revoques y 
risog.. 

11 Hospital de San Ramón, —— Instalar calefacción y 
realizar varias obras que permitan la terminación y ha» 
bilitación de la primera e€tapa del edificio. 

12 Hospital de Soriano, —— Para terminar una pequeña. 
iorgue y lavadero, DN 
13 Hospital Marítimo, —— Maldonado. Donación “Gallle 
hal Heber”. La obra está virtualmente terminada. La sus 
¿na asignada se invertirá en reparaciones, con el fín de 
que pueda ser habilitado. 

14, 15, 16 y 17. Jefaturas de Cerro Largo y Tacuareme 
bó; Cárceles de Cerro Largo y Soriano. — Para terminaf 
las obras que se están realizando actualmente. 

13, 19 y 20 Comisarías de la 4a, y Sa, Secciones de Cee 
*To Largo y lia. de Bañado de Medina, — Para terminan 
las obras, «construyendo en cada una de estas Comisarías 
un galpón. : 

. 21 Centro Materno Infantil de Rivera, — Para cons» 
fruir los cercados y efectuar los enjardinados. y 
to Ea Escuela Maternal del Cerrito de la Victoria, — Pará 

A a planta alta, naty e 
reallzar el entardinado, construir la casa del encargado y 
_ 23 Hogar Agrario de Las Brujas, — Para terminar la 
tarpintería, herrería, revestimientos; pinturas, etc, Ter= 
sinación total del edificio, 

2 olonia Profesionma] de Menores de zaing 
Para pisos, revoques, fachada, ento nto 
ría, vidrios y varias otras obras complementarias. 

, 28 Colonia Educr*cional de Menores de Suárez. — Para 
terminar un pabellón que se construye por administración, 

26 Centro de Menores de Malvín, —-Para terminar pis 
Sos, carpinterla, herrería, vidrios, pintura, etc. 

M 27 Albergue de Menores de Canelones, — Para termis 
ar pisos, zócalos, revestimientos, carpintería, herrería, eto, 

28 Albergue de Menores de Artigas, — Congtrucción 


de un cuarto de baño i 
€ y un cuarto aislado, termin 
Pintería, pinturas, ete, : j 0d a e 


:29 Hogar para Menores-Mujere ío Negro, — 
terminar pisos, aberturas, pod s de Río Ñ Para : 
30 Casa del Niño de Montevideo, — Está en “construc. 
ción la primera etapa. Con la partida solicitada se ter- 
minará totalmente la obra, pudiéndose proceder a su has 

bilitación. 

_31 Casa de Disciplina, Montevideo. — Hay una. donan 
ción Quinta Mailhos, se destinaba la .partida para reface 
ciones del edificio, no puede hacerse, Los donantes Cos 
smunicaron que retiran la donación si no Se €jecuta el 
edificio, . : : 

32 Facultad de Arquitectura, —— Para alhajamiento del 
edificio, enjardinado y terminación de la obra. 

33 Facultad de Ingeniería, — La partida solicitada ale 
canzará para la terminación de -varias partes del edificio, 
lo que permitirá su habilitación. Para terminarlo se esti 
ma, que será necesario dotar nuevos recursos en planes de 
obras posterioreg.  * 


4 


Se prevé en este apartado, también un rubro que alcans 
za a la cantidad de ciento ochenta mil pesos para expro- 
placiones. El rubro asignado por leyes anteriores, está 
actualmente agotado. La Dirección de Arquitectura estima 
de absoluta necesidad, de que se le dote un rabro que 
le permita encarar las expropiaciones de los terrenos-que 
estime convenientes, para el asiento de los edificios lís 
ceales, que se proyectan construir, para poder tomar de ito 
mediato posesión de los terrenos adecuados, posesión que 
no podrán tomar, si no ha sido decretada la correspon= 
diente expropiación y el depósito del precio asignado Por 
la oficina correspondiente. ; 

La utilidad de poder disponer la Dirección de Arquí« 
elegidos, para el 


E] 


$ 


1 
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Asiento de edificios, consiste en que la programación del 
proyecto, se realiza teniendo el terreno, que permite es, 
tudiar las características del mismo, y en consecuencia, 
realizar un estudio adecuadó de niveles, fundaciones, etc., 
de modo que cuando la obra comienza a realizarse no has 
brá que efectuar rectificaciones en el proyecto. Para me, 
jor ilustrar a los señores Diputados, transcribimos un 
estudio de las expropiaciones iniciadas hasta la fecha, pro. 
porcionado a ésta, vuestra Comisión informante, por la 
Oficina competente: : 


Rivera para escriturar  sortosnnonorso 5 2.877,44 
Fray Bentos para escriturar s.oonooo.. ” 21,.078.5£ 
Carmelo para escriturar —...ooomoecsoro * 72.539.09 
Colonia expedientes en juicio . ..o.ocoo..» ” 16.105.348 
Lavalleja para escriturar coroooooosoosss ” 20.315,14 


$ 132.915.54 


Para atender resultados de las sentencias o 
10 por ciento coonsssrrranoacanoss ” 13.291.58 


$ 146.207.09 


Para estudios y proyectos 8 por ciento ». '” 11.696.5% 


. $ 157.903.684. 
Por pérdidas por venta de títulos 4 por 


CIento c.ooooonorocomosrmronsorsss.s 


” — 6.816.15 
$ 164,219.81 


También se asigna una partida para reparación y COn, 
servación de edificios públicos. Es verdaderamente doloro» 
go el descuido en que están todos o casi todos los edificios 
públicos del país, por falta de un cuidado adecuado. El 
Estado tiene actualmente un enorme capital en edificios 
públicos, que por falta de recursos para conservación sa 
deterioran, estimando esta vuestra Comisión informante, 
que todos quienes tenemos responsabilidad en el cuidado 
de la cosa pública, debemos preocuparnos por mantener 
en forma digna y decorosa todos los edificios públicos que 
enriquecen el Erario Nacional. La cantidad asignada, la 
estima esta Comisión, Suficiente para realizar mínimos 


. trabajos de reparación y conservación en los edificios pú. 
. blicos, pero considera también que será necesario estudiar 
y resolver la forma de dotar al Ministerio de Obras" Públiz 


Cas de un rubro permanente con el destino de reparación 
y conservación de los edificios públicos. 


En los distintos Apartados que integran este proyecta 
fle ley-que esta Comisión pone a consideración de los se, 
fiores Diputados, se consideraron partidas para Imprevis. 
Bos, Aumentos de Jornales y Gastos de Administración... 

Estas partidas merecen ger consideradas en Capítulos 
Aparte, por cuya razón no fueron estudiadas al finalizar 


* la discriminación de cada Apartado, pues las consideracio., 


es a realizar con relación a cada una de aquéllas sol 
dénticas para todos los Apartados. - ] 
b 

CAPITULO V : 


. Gastos de Administración 

Para gastos de estudio, Dirección y Administración. Si. 
fuiendo la norma de la ley de 23 de diciembre de 1944, 
Ke asignó a cada Dirección del Ministerio de Obras Públi, 
las una partida para los gastos de administración, estudios, 
etc. Pero esta partida fué rebajada a un 4 por ciento del 
tota] que corresponde a cada Apartado, para las obras con- 
bideradas en este plan de emergencia, por estar en Conse 
trucción y haber sido estudiada y «planificadas por lag co. 
grespondientég ofléinas técnicas. 

No requíere en consecuencia el Ministerio, rubro para el 
estudio de lag obras, sólo requiere rubros para estudios 
£omplementarios de esas mismas obras y para los gastos 
de Administración y de Dirección. 


CAPITULO VI 
. 4 
Imprevistos - 


Las obras consideradas en este plan de obras públicas, 
tomo se ha. expresado, tlenen ya Sus proyectos y sus res- 
pectivo presupuesto. Los presupuestos se han considerado 
ron relación a la fecha en que vuestra Comisión comenzó 
el estudio de este plan de emergencia, pero €n vista.de las 
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fluctuaciones que tienen en la actualida Ó 
materiales, se consideró Imprescindible oa os, de pe 
buena administración, asignar a cada Apartado del plan 
estudio, una partida que alcanza al 10 por ciento para "In, 
previstos, para impedir que la construcción de obras so pas 
marco Dor causa de la suba en el costo de los materiales 4 
r clones en e 
PO 1 pleno pertinente que eausare e 


ES 


CAPITULO VIE 
Aumento de jornaleg 


Año a afio, los Consejos de Salarios fijaron aumento en 
los jornales de los obreros de la construcción, Considera 
mos por lo tanto, que éste rubro es una medida de buena 
administración. . . 

Al considerar el costo de una obra en la licitación, log 
contratistas se obligan a su ejecución después de haber de. 
terminado su Precio, en relación al costo de la mano de 
obra en el momento de ser considerada la propuesta. Cual. 


: Quier alteración que tengan los salarios durante el término 


de la ejetución de la obra, debe ser abonado por el Esta. 
do. En consecuencia, Se considera adecuado dar al Minis, 
terio de Obras Públicas el instrumento legal que le permis 
ta abonar los aumentos de salarios futuros, impidiendo así, 
el atraso que existe actualmente en el pago de los aumen. 
tos que han tenido los jornales por los últimos Consejog de 
Salariog en diversas obras, : : 


CAPITULO VHI 
ConseFrvación de carreteras. 


El artículo tercero del proyecto en estudio, aumenta a 
$ 1.355.00 el rubro destinado a la conservación de carre. 
teras, Para informar a los señores legisladores, vuestra Co: 
misión estima necesario transcribir las partes más sustan- 
ciales del informe elevado al Ministerio de Obras Públicas 
por la Dirección áe Vialidad, con fecha 9 de agosto del año 
en curso, por considerar que esa Dirección realiza en el 
mencionado informe, un estudio a fondo de las causas que 
determinan la elevación a $ 1.855,00 el rubro por kiló., 
metro destinado a la conservación de carreteras. Dice el 
informe: “El análisis que se adjunta, relativo a la deter- 
minación del costo de la conservación ordinaria de la red 
fictual de carreteras con firmes de diversos tipos (247 ki-. 
lómetrog de hormigón, 669,1Km. de bituminoso y $683,9 
Km. de tosca, con un total de 6600 Km.), nos ha conduci- 
do a establecer un valor medio de $ 1.091.46 por Km. y 
por año. 

Para llegar a ese promedio de costo fué necesario rea- 
lizar el estudio detallado del costo correspondiente a cas 
da tipo de firme, queha dado: para los firmes de hor. 
migán $ 645.15 por kilómetro; para firmeg bitumino. 
s0s $ 861.76, y para Otros firmes inferiores $ 1.131.77, 
Que servirán para establecer. cada año, cuál será el au- 
mento global en el monto de la conservación ordinaria, 
por la incorporación de los nuevos caminos que se ter- 
Minen, 

Es de hacer notar que los costos kilométricos de con- 
fServación deducidos, no comprenden los aumentos. de la 
última escala de jornales, que hará subir el rubro per. 
sonal por lo menos en 25 ojo, influenciando este aumen- 
to en forma variable pero también en aumento, siendo 
difícil prever en cuanto los otros rubrog de máquinas, 
materiajes, transportes y combustibles; pero, que sin sef 
pesimistas, el aumento general seguramente sobrepasará 
de 15 ojo, llegándose así a un costo medio de conserva- 
ción ordinaria del orden de $ 1.255.00 por kilómetro y 


" por año. 


No se ha incluído en el costo kilométrico de conser 
vación ordinaria, lo que podrá corresponder a los gas- 
tos imprevistos o de previsión muy aleatoría, que lo de- 
finiremos como “conservación extraordinaria, en la que 
ge incluiría reparaciones y reconstruccioneg de puentes, * 
pinturas de lOs puentes. metálicos, y. otrag reparaciones 


“extraordinarias, en cualquier punto de la red de. cami. 


nos,. provocadas por agentes naturales pero extraordina- 
rios, que la experiencia nog muestrá, pero que no podre» 
Mos, por anticipado establecer la magnitud de sus con. 
secuencias para prever el monto de los gastos ineludi- 
bles de las reparaciones que se impongan. Esta clase de 


gastos, de conservación extraordinaria se podría cargar, 


por su modalidad imprecisa y variable, en el rubro de 
transformación de pavimentos que tija el item “A”, “F” 
1, del artículo 2.> de la ley de 23 de diciembre de 1944. 

Siendo que en el Presupuesto General de Gastos se 
Drevén las otras partidas generales, complementariag y 


t 


" construcción de obras locomoción, transporte, 
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permanentes, para atender los gastos generales de la COn= 
Servación ordinaria, tales como personal a gueldo (Inge- 
uieros, Ayudantes de Ingeniero, Inspectores) y gastos de 
“administración, etc,, eres el subscripto Director que el ge- 
ior Ministro estará, en condicioneg de fijar las "normas 
que limiten a un máximum el número de obreros de to- 
“das las categorías, necesarios para atender los servicios 
inherentes a la conservación ordinaria de las carreteras, 
con la fijación también de todog los demás rubros de 
gastos provocados por el servicio de máquinas, suminis- 
tro. de materiales, transportes y combustibles. 

Es de advertir que el rubro máquinas Prevé una Can- 
tidad de elementos que no log poseemos y que debemo3 
'adquirir. La descripción hecha, que puede tomarse _ como 
información para interpretarse la forma de deducir los 
costos, estará incluída len el estudio que Se realiza y que 
será sometido a consideración del Ministerio, relativo a 
la organización general de equipos de conservación, de 
organizas 
ción de los talleres generales de reparación de maquina» 
vias, laboratorios fijos y Portátiles, ete, Todos estos eles 
mentos a comprarse que demandarán una.suma abulta- 
«da para su Adquisición, se Podrán financiar con cargo al 
. Tesoro de Vialidad, regulando log montos de adquisición 
"anuales en función del monto de las recaudaciones tame 
bién anuales, Eso nos será permitido a partir del momen- 
to actual, porque el rubro transformación de pavimentos» 
cuenta con fondOs suficientes como «para proseguir log 
planes de transformación ' en preparación. de “ejecución, 
sin necesitar del esfuerzo de los excedentes que pudies 
ran producirse en el Tesoro de Vialidad, después de aten= 
der log servicios de la deuda respectiva y lo que corres- 
ponda a la conservación ordinaria, o 

Todavía cabe una aclaración referente a que se viene 
aplicando, a cada obra que utilice una máquina, una cuota 
de servicio, Este régimen de provento interno conviene 
mantenerlo, porque está destinado a atender los gastos 
de personal, repuestos, etc., que Se producen en Talleres, 
bara mantener en servicio las máquinas. Las tarifas que 
se Aplican son dos: una, que comprende los gastos direc- 
tos de: mantenimiento (mano de obra y materiales) y se 
aplica solamente a conservación Ordinaria y la otra, que 
comprende mano de obras, materiales, amortizaciones e 
intereses y se aplica a las maquinarias que prestan servi- 
cios en obras con cargo a leyes especiales, o que se dan 
en arriendo a Contratistas, Municipios, etc., cuando son 
aplicadas a obras de carácter público. No está previsto el 
caso de que Se pueda hacer prestaciones a particulares. 
Con lo expuesto, se puede deducir que al fijarse el 
monto de $ 1.255.00 para la conservación ordinaria 
anual de cada kilómetro de carretera, no quedará estable- 
cido que se gastará sl las circunstancias no lo exigen, .ya 
que limitándose todas las partidas a un máximum pre- 
Visible, si hubieran excedentes, ellog ingresarán al Tesoro 

de Vialidad y desde allí, ingresarán a reforzar el rubro de 
transformación de pavimentos. Se debe advertir también 


- que en este momento, esta Dirección prepara la determi- 


mación del total del déficit producido en la conservación 
ordinaria, a partir del año 1945, producido por la insufi- 
ciencia úe la partida fijada en la ley para cada kilómetro 
de carretera ($ 600.00 por kilómetro y por año). Ese de- 
ficit, previa autorización del Parlamento, deberá ser car- 
gado al Tesoro de Vialidad, en el ejercicio del año 1947, 
todavía no cerrado, o al del año 1948”. * 


Como acotación, nos corresponde establecer que en el 
Informe transcripto, se dice que no se ha tenido en cuén- 
ta. para determinar los costos kilométricos de conserva: 
ción, log aumentos de la última escala de jornales, de- 
bléndose tener presente, que el informante se expide en 
agosto de 1948, y en consecuencia, no tuvo presente que 
en el proyecto de ley adjunto, se determina un nuevo au- 
mento en los jornales, lo que ha obligado a aumentar la 
cuota de conservación de carreteras de $ 1.255.00, suma en 
que se coloca el ingeniero informante, a $ 1.355, suma que 
va consignada en el proyecto de ley, 


CAPITULO IX 


Comentario al articulado. 


Haremos ahora breves consideraciones sobre los aspec- 
tos más importantes de algunos artículos que forman este 
proyecto de ley. 

Los recursos que autoriza el artículo 1.0 para reforzar 
los rubros que se detallan, no aparejan aumento de la 

- deuda pública, ya que se toman del saldo disponible de las 
Jeyes N.os 10589 y 10690, hasta la cantidad de pesos 
 14:018.841, 

Además, como puede verse, €sa Suma está casi estric= 
tamente dentro de los límites que fija el artículo 3.0 de 


da loy N.o 10.5% (3 14.000.000.00) para la aplica- 
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ción anual de la deus au*“orizads, Quiere decir, pues, 
que con estos recursos el Poder Eiecr'“ivo po“rá continuar 


" y terminar las obras previstas en el téroizo de un año, 


aproximadamente. 

Se adeuda al personal obrero, .por concepto de licencias 
anuales pagadas de acuerdo con la ley de 17 de diciembre 
de 1945; por jornales perdidos por mal tiempo; días fe- 
riados; asignaciones familiares y diferencias de jornales 
en contratos anteriores a la vigencia de la actual escala, 
una cantidad que se aproxi 1 > 40.000,00, Por el ar. 
ticulo 2.0 se autoriza una partida de $ 600.000.00 para 
hacer efectivo lo adeudado y, además, atender el pago de 
esas diferencias en log contratos y obras en ejecución 

A. fin de fijar bien el concepto que debe regir el empleo 
de la partida destinada. a renovación de la red vial, au- 
mentada Ppor.el: artículo .3.0, de $ 600.00 por kilómetro y 
por año, a $ 1.355.00, se establece en el artículo 4,0 que 
ese dinero no podrá aplicarse al pago de servicios de ca. 
rácter administrativo, 7 : 

La aplicación del régimen .de. licitaciones públicas ha 
ereado, en la práctica, dificultades de diverso orden, no 
habiendo dado resultado alguno la licitación restringida 
obligatoria con exigencia de cinco proponentes, después del 
sagundo llamado al que no se hubieren presentado un mí. 
uimo de tres propuestas. Se modifica por el artículo 7.0 en 
su inciso “A” las disposiciones del artículo 13 de la ley 
N.o 10.589 de 23, de diciembre. de 1944; y, por el inciso 

. “B” se amplía a $ 2.500.00 el límite de la contratación 
directa que la ley N.o 9.542, de' 31 de diciembre de 1935 
fijaba en $ 500.00. Por estas disposiciones contenidas en 
el artículo '7.o del presente proyecto, se procura agilitar 
el trámite de las licitaciones, sin eliminar sus garantías 
fundamentales, y se amplía el máximo de las adquisiciones 
“directas, teniendo en: cuenta la diferencia experimentada 
en el coste de los artículos y materiales en general. 


Por el artículo 8.0, se procura corregir y eliminar un 
' mal generalizado en la ejecución de obras públicas. Unas 
yeces por insuficiencia de: los rubros acordados por la ley 
y Otras porque al confeccionar los proyectos correspons 
tllentes se modificaron y ampliaron Jos programas de cons 
trucción que se tuvieron presentes al solicitar los fondos, 
lo cierto es que existen —desde hace muchos años en al.“ 
gunos casos— cantidad de obras inconclusas en la Capi. 
tal, en localidades del interior y hasta en la campaña 
"Cierto es que algunas de esas obras se iniciaron para soP 
ejecutadas por etapas, a la espera de nuevas leyes qué 
concedan Posteriormente recursos para terminarlas; perg 
la verdad es que conviene suprimir ese procedimiento por. 
gue no-resulta prestigioso para la Administración Públle 
ca el espectáculo que ofrecen las obras que se paralizar 
y quedan ahí largo tiempo, sin que pueda explicarse Sa. 
tisfactoriamente el que las observa la razón determinante 
de tal situación. Este artículo que comentamos, al prohis 
bir la iniciación de obras cuyo coste sea superior a la pare 
tida legalmente autorizada, resuelve el problema definiti. 
vamente, haciendo que los proyectos se ajusten a la cats 
tidad votada, o de lo contrario, si ello no resulta poste 
ble, el Poder Ejecutivo siempre podrá solicitar los recurs 
sos complementarios al Parlamento para llevar a cabo 
la obra insuficientemente dotada por la respectiva ley, 


Se aumenta el jornal mínimo de los obteros que tras 
bajan para obras públicas a la eantidad de $ 4.70, por el 
artículo 9.0, incorporado al proyecto a estudio a iniclas 
tiva del doctor Barries Amorín, El salarjo queda así ajuge 
tado a los téricinos de la ley ttcha 17 de julio del co. 
rriente año, que estableció, para los empleados de la Adu 
ministración Pública, un aumento de $ 30.00 por mes; y, 
por el artículo 10, se autoriza la emisión de la deuda co= 
rrespondiente en la cantidad necesaria para atender la 
erogación Gue se produzca en las obras ya contratadas 
en ejecución, en virtud de esa justa mejora. Para las oy 
a contratarse, Se ha calculado que ese aumento podrá ser 
absorbido por las previsones porcentuales fijadas sobre el 
monto de cada apartado en el artículo 1.b. 

Los tres. artículos siguientes, tienden a dar estabilidad 
y permanencia en la ley, ¿ beneficios ya otorgados, com 
anterioridad, por el Poder Ejecutivo, por la vía de de» 
cretos administrativos. Esos beneficios sow los que se' res 
fieren a la licencia anual pagada para el personal obrero, 
eén la misma forma que le acuerda, al personal de la in. 
dustria y el comercio, la ley No 10.684; goce de jornal 
en cuatro días festivos durante el año; medio jornal por 
cada día perdido por causa de mal tiempo. siempre que 
el obrero esté presente en la obra a la hora de iniciarse el 
trabajo; y, finalmente, pago de asignaciones familiares. 

Los artículos 14 y 15 complementan las disposiciones 

sobre asignaciones familiares, elevaudo al 6 olo la apor. 
tación respectiva, y a la cantidad de 3 68.00 la asignación 
máxima por cada hijo, 
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y 


A, 
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Por los artículos finales de este proyecto, se autoriza 
la realización de estudios con el fin de procurar la recu. 
peración del Puerto de La Paloma y, además, la construc- 
ción de caminos y algunas obras que permitan habilitar al 
público el Parque Andresito. Ambos asuntos revisten es. 
pecial interés; el primero, por lo que significa para el 
pais la habilitación de aquel magnifico” puerto océanico, 
tanto para el comercio .como para las industrias pesqueras 
y el turismo y el segundo, por ser ya ese parque algo in- 
dispensable para €l recreo y el descanso en aquella zona 
Dbalnearia del extremo Este de la República, 


En resumen: por el presente proyecto Se obtienen, en. 
fre otras, las siguientes ventajas: . os 


Se facilitan recursos para continuar y terminar obras 
iniciadas de acuerdo con los planes en “vigencia, sin 
que por ello se aumenten las cifras de la deuda pús- 
blica. 

No se eliminan partidas ni rubros expresamente esta. 
blecidos en esos planés;' ""** 7: UN : 

Se da estabilidad en la loy a beneficios de «aráctey 
edministrativos, tales como licencia anual pagada 
jornales por mal tiempo, asignaciones familiares, y 
aumenta el salario mínimo a los obreros que trabajar 
Para obras públicas; 


B) 
C) 


que por ese concepto se adeudan a log obreros desde 

tiempo atrás, ' "00? 

Se prevé la conservación de carreteras, aumentando 

el rubro correspondiente de acuerdo con los costos 

actuales; 

) $8 agilita el régimen de licitaciones; y . 

J Se dan recursos para conservación y reparación de 
edificios públicos. 


F 
6 


Finalmente, corresponde dejar eonstancia e—lJo que ha. 
temos con viva complacencia— de la: asidua colaboración 
que esta Comisión ha tenido, para €l prolijo estudio def 

royecto a consideración, en el sefior Ministro de Obrag 

úblicas ingeniero don Manuel Rodríguez Correa, y el 
Subsecretario de esa Cartera, doctor Aldo Ciasullo, quje- 
nes en todo momento facilitaron la labór, realizada, corf 
verdadera y alta compresión” de” la responsabilidad que 
emana de sus importantes funciones públicas. Estas expre» 
fiones de satisfacción alcanzan, asimismo, a los señores 
Directores de Vialidad, Arquitectura, Saneamiento e Hi. 
drografía y demás personal técnico, que prestaron valio» 
ño asesoramiento en la con el presenta 
fnforme, o > 


A E 


Bala de la Comisión, diclembre 20 de 1948, 


3, Florentino Guimaraens, Miembro Informante, 
-— Julio Trías Du Pré, Miembro informante; 
Javier» Barrios :Amorín; Miembro informante, 
»— César A. Piffaretti: "Jaime E, Cou. —* 
Luis OIt.+ Ventará “Pírez, — Gastón R. Ros 
sa. —= Ártonio Richero, 


«PROYECTO DE LEY - 
Artículo 1. Autórizago 41 Poder Ejecutivo” a tomar pes 
Bos 214:018.841.00 “valor efectivo, de los recursos autos 


"" APARTADO s1gr 
VIALIDAD 


Partidas complementarias destinadas a ampliar lag asig. 
Kaciones de la ley original, 


: 3. Ruta 3, Puente sobre el arroyo Cha- 

Í picuy Grande (autorizaáo "por el 

i decreto-ley N.* - 10.196, * Apartas o 

Ñ do “B”, Grupo “a”; inciso" 2:0) ... $ - 150,000.09 

¡ 2. Ruta 5. Acceso al puente sobre el. . 
arroyo Tranqueras (autorizado "por ** 
Grupo “a”, inciso 3.0) 0... A 

3. Ruta 68. Puente y accésos sobre el 

arroyo Talita (autorizado por ley ri á 


$0,000.00 


Se autorizan los recursos para pago de las pártidag - 


A A 


' 


$. 


11. 
. 32. 


- 18, 


18. 


27. 


48. 
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número 10.539, Apartado “A”, 
Grupo “b”, numeral 1-b) ....... . 
Ruta 8, Trozo Marmarajá-Montaño, 
áncluso los puentes de San Antonio, 
Sauce y Garrote (autorizados por 


léy 10.589, - Apartado “A”, Gru- - 


po “b”, numeral 3) .rr.o.o....., 
Ruta 9. Puente y acceso sobre la 
Cañada de Silva, en la carretera 
San Carlós-Rocha - (reconstruccción) 
Ruta 11, Tramo: Canelones - Santa 
Lucía por Melgarejo (autorizado 
por ley 10.589, Apartado “A”, 
Grupo “ce”, numeral 40) ......., 
Ruta 12, Tramo: -Nueva Palmira s 
Cardona - Arroyo Grande, incluso 
Pasaje Superior en el Km. 165.300 
(autorizado-por ley 10.589, Apar- 
tado “A”, Grupo “b”, numerales 4-a 
JOA) cr.ocococodoronr corro... 
Ruta 12, Tramo: Tala » Ombúes de 


, Dumeral 44d) ......3..., 
Ruta 19. Tramo: Punt”s de Herrera. 
El Carmen (autorizac?, por ley nú- 
mero 10.589, Apartado “A” ' Gru. 
po “bh”, humeral Te) ri... o... 
Tramo: Nueva Palmira - Dolores, 
incluso el puente sobre el arroyo 
Agraciada (autorizado por el de. 
creto-ley N.o 10,196, Apartado “B”, 
Grupo “a”, inciso 9, numerál 2. 
Ruta 26 Tramo: Tambores - Valle 
Edén (aútorizado por ley 10.589, 
Apartado “A”, Grupo “bp”, nume- 
Yal 9-a) ..o...otr... 


1er... ..oo on” . 


Ruta 26. Tramo: -Encrucijada con * 


Ruta 6 a Paso de Mazangano (a4U- 
torizado por- ley N.* 10.589, Apar- 
tado “A”, Grupo :*b”, numeral 9-d) 
Ruta 26. Tramo: Tacuarembó - Paso 
del Borracho - Paso del Baltasar 
18 kilómetros; puente en el arroyo 
Tres Cruces - Paso del Baltasar 
(autorizado por el decreto-ley mis 
mero 10.196, Apartado “B”, Gru- 
Po “b” inciso 12 y por ley 10.589, 
Apartado “A”, Grupo “b”, nume- 
Yal 9-b) 


MO aos doors e. 


por ley 10.589, Apartado “A”. Gru- 
po “b”, numeral 11-48) .......... 
Ruta 81. Tramo: Salto - Local Sopas 
(autorizado por ley 10.589, Apar.= 
tado “A”, Grupo “'b”, numeral 12) 
Puente sObre el arroyo Pantanoso, 
en la Avda. Cariog María Ramírez 
en Montevideo (autorizado por el 
decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 
Grupo “a”, numeral 13) ........ 
Ruta 41. Tramo: Caserío de Arra= 
yán - Mansavillagra (autorizado por 
el decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 
Grupo *“b”, inciso 17) ......o....., 
Ruta 54, Trozo de Juan Lacaze a 
Estación Terminal y Rama] a Esta. 
ción Green (autorizado por el 
decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 
Grupo “ec”, numeral B) ......... 
Ruta 55. Tramo de Ombúes de La- 
valle a Ruta 12 (autorizado por ley 
número 10.589, Apartado “A”, Gru. 
Po “b”, numeral 24) .....omo...oos. 
Ruta 63. Tramo: San Ramón « 
Rincón de Conde (autorizado por 
ley 10.589, .Apartado “A”, 
Po “a”, numeral 5) ......oooo... 
Ruta 90. Tramo desde Empalme con 
Ruta 25 a Guichón (autorizado 
Por ley 10.589, Apartado “A” Gru- 
Do “'b”, numeral 19) ........... 
Ruta 105. Tramo: Dolores - Palmitas 
(autorizado por ley 10.589, .Apar- 
tado “A”, Grupo “a”, numeral 10) 


Gru- . 


1001—C R 


15:000.06 
250.000.00 
45.000.00 


80.000.00 


320.000.00 
25.000.00 


190.000.00 


1 


160.000.00 
. 100,000.00, 


80.000.00 


450.000.00 


100.000.000 
$0,000.00 
400,000.00 

- 125.000.000 


50.000,00 


70.000.00 


60.064.009 


a 


25.000,09 . 


50.006.009 


150.000.00 


3002—0 R 


ta 1U7. Troxo entre Pueblo del 

: data, y el puente de, Cañada- Va- 
fenzuela. y mejoras entre el puente 

fiel arroyo Sotelo y Canelones (aus 
storizado por ley 10.589, Apare 

¡ tado “A”, numeral 11) ..,......s 
fil» Ruta 15. Puente. y accesos en el 
Estero de Pelotas (autorizado por 

el decreto-ley No 10.141, artícu. 

io 1.*, inciso A) ero nreon.rr.n.noo 
¡BO Ruta 15. Tramos Rocha-La Palomo, 
ampliación del puente Sobre e 
arroyo Las Conchas (autorizado por 


el decreto-ley 10.141, artículo 1.” 


ínciso M) Porron. .orssrso 
¡BJ. Ruta 15, Puente y accesos sobre el 
E AIroyo Sarandí de logs Amarales 
: (autorizado por el decreto-ley nú= 

mero 10.141, inciso J) .......o.»o» 


'B9, Ruta 19, Puente y accesos en el... 


arroyo del Potrero (aútorizado por 
el decreto-ley 10.141, artículo 1.o, 
inciso CO) ...ooodororsomosr<2osr»o 
-$0. Ruta 19. Tramo: Encrucijada con 
. - Ruta 3 - Picada de Techera y Ramal 
a Picada de Pasano autorizado por 
ley 10.589, Apartado “A”, Grua 
: po “b”, pumeral 7-2) ....oooo.»..o 
BO. Ruta 39. Tramo: San Carlos - Aiguá, 
: trozo de 2 kilómetros de firme (Que 
torizado por ley 10.589, Aparta» 
do “A”, Grupo “'b”, numeral 23) . 
:B1. Tramo: Castíllog-= Aguas Dulces 
(autorizado por el decreto-ley” nús 
mero 10.141, artículo 1.*, inciso £) - 
82. Tramo: Trinidad - Cardona (auto- 
rizado por ley 10.589 Apartado “A”,. 
. Grupo “ce”, numeral 64) ........ 
:33. Ruta 60. Tramo: Minas Viejas - Pan 
a de Azúcar (autorizado por ley nú- 
meto 10.589, Apartado “A”, Grue 
: po “b”, numeral 25) ...oo.ooo»o 
'B4, Ruta 5, Tramo: Rivera » Tacuas 
! rembó, obras complementarias (aus 
torizado por el decreto-ley 10,196, 
Apartado “B”, Grupo “a”, inciso 3) 
:88- Ruta 43, Tramo: Sarandí Grande + 
y Polanco del Yí (autorizado por ley 
húmero 10.589, Apartado “A”, 
Grupo *“'b”, numeral 14 ).ooo.os. 


Importe de obrag esomccocren 


¡B0. Imprevistos 10 0/0 ....o.ooco.o... 
¿B7. Para aumento de Jornales 15 olo . 
:$9, Para gastos de Estudio, Dirección y 
E Administración 4: ojo” , 


- Importe total do Vialidad ... 


"" APARTADO. “B" 
a 'HIDROGRAFIA 


¡Partidas complementarias destinadas 4 
faciones de la ley original. : 

4 . . 

e Granero elevador -de Fray Bentos 
. (autorizado por ley 10.589, Apar= 
£, Tado “B”, Grupo “e”, numeral:17) 
Ae Granero elevador de Nueva Palmira 
E” (autorizado por ley.10.589, Apar= 
£, “tado “B”, Grupo *c”, numeral 17) 
¿$. Granero elevador de Paysandú (inte 


Apartado “D”, Grupo “b”, nume- 
rta DT... . : 


+ . del arroyo Rosario (autorizado por 
€ ley 10.589, Apartado “B”,- Gru= 
.. Po “ec”, numeral 13) -io.a...... . 
$. Defensa de la margen del: río San 
Salvador en el Puerto de Dolores y 
f£dyacencias (autorizado por ley nú 
mero 10.589 Apartado “B”, Gru. 
ba e”, numeral 15) rocsrosas.. 


(8. Embarcadero - de Puerto Concorála 


P 
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a 


100.000.009 


115.009.00 


80.000,00 
810.000.00 


86.000.00 


120.009.00 


12.700.08 
18.000.00 


100.000.064 
309.600.00 


-150.000.00 


50.000.600 


rr 
$ 3:977.700.00 


897.770.00 
596.655.00 


159.108.00 


€ 
% 5:1831.288.00 


auna: las asilo 
é 


£ 


$85.000.00 


620,900.00 
385.060.00 
30.009.068 


18.009.060 


10-009-00 


e 


£. Dotenss en la Playa de Piriápolis 
] (autorizado por ley 10.589, Apare 
! tado “B”, Grupo *“'c'” numeral 23) 


* Ba Dofersa en la Playa de Carmelo (aus 


torizado por ley: 10.589, Apar. 
tado “B”, Grupo *c”, numeral 4), 

se autorizó la reconstrucción del 
Muelle co... or. .nenvonsern..no.o 

9. Caualización del. Pasy del Arriero 
del río Santa Lucía (autorizado _por 

loy 10.589, Apartado “B”, Gru» 

po “c”, numeral 1224) +.....o.... 

10. Varadero en el arroyo de Las Vacas 
(autorizado por ley 10.589, Apar- 

. tado “B”, Grupo “d”, numeral 4) 
41. Reparación de dragas y chatas (Ate 
torizado por” ley 10.589, Apar». 
tado “B”, Grupo “d”, numeral 3) 

1%. Para los accesos a-la auto-balsa de 
Mercedes (en la ley 10.589, Apar. 
tado 'B”, Grupo “d”, numeral 6), 

se autorizó la construcción de dos 
Auto-balgsas —..s.o.oocoooponos».s 


"Importe de “obras aA00RLLA0 a 


33. Para imprevistos 10 0/0 ......o.o. 
4. Para aumento de jornales 10 ojo . 
45, Gastos de Estudio, Dirección y Ad- 
ministración 4 0J0 »o.o.oroo.oro.. 

8. Expropiaciones 


de 


. so rscoraprrcra.. 


APARTADO «0 
- SANBAMIENTO _ 


Importe total de Hidrografía , ' 


Y -25.000.00 


* - 8.700.009 


*  23.000.00 


-* 90,000.00 


* — 130,000,00 


» 100,000.00 
$ 2:066.700.00 


” — 206.670,00 
206.670.00 


82.668.00 
” 50.000.00 


2:612.708.00 


z 


Partidas complementarias destinadas a ampliar lag asig. 


' fiaciones de'la ley original. 


(Obras de abastecimiento de agua potable autorizadas 


'N Cufrá 10010000 arar oros rr o 

¡£. Pueblo Chuy tranrcoarorrosora 

(Obras autorizadas por el “ecrotos 
doy 10.196, Apartado “L”, Qrlle 
Po “a”), 


2. 


:) Nuevo Berlín (0 rre 

(Obras auterizadas por la. ley. nú- 
mero y .690, artículo 1.?, Gru- 
Po ] “am, 


Bella Unión 
San Javier 

- Juan Lacazo .o.corooooooosooos. 
+. San Antonio de Canelones ,...... 
. La Floresta ' 

+ Las Piedras 
Velázquez rre rnorrrosorcan.s 
Baineario La Pal0Ma +.».ooocooso 
. Ombúes de Lavalle 


Tala Cares ontrr rn acrrrnsocases. 


Goñi ,....oo.. 


bBrbrsanoeroracosero 


VALIA oso 


“4 


deorosnmrsoporsess.ss 


HEEE EME RRE 


. 


1 


A ere 
- a ta O SSI 


cor... onnocecaros.a 


Chamizo de Florida ....oooocoo». 
» La Barra-de Maldonado +.....o.o.o 


(Obras autorizadas por la ley nús 
mero 10,690, artículo 1.0, Gru= 
»o.““a”), . 


22. Carmelo 
23. Maldonado ADORA sosa 
Batlle y Ordóñez reso. oososos.s 
25. Pirlápolis 
36. Pando MERA AAA ENE 
97. Balneario Atlántida 
£8. Rosario 

9. Dolores ¿dro rocrcrrca rss ono 
$0. San Carlos roo carrcorsossasas 
gl. Varlas poblaciones * sorvossos vooo 


Dre o vdoserprnsopornsasa 


or0r. en... 0.0. 64.50% 


c+.9.R-<.- e oe.orsesacarso.o. 


tam. oparcrocon.oeo 


15. Pueblo Obrero de Piriápolis ...... 
d0. Risso CARLO ss oo sor 
da Cuttina cr06s..eOCce...ceospsonerco.o 
18. Progreso.  .osoormosorsrrorcnoos 
9. Caráal rosorsonrsraroronasonos 
20. 

2l 


. POr ley 10.589, Apartado “J”, Grupo “a”), 


$ 10.000.00 
? 75.900.00 


> 86.000.00 


” 20.000.00 
e 22.000,00 
p 70.000,00 
” 20.000.006 
” 57.000.00 
” 385,000.00 
*  -27.000.00 
” 10,000.09 
” 11,000.00 
” 80,000.00 
. 5.000.00 


ra 15.000.n0 
” 10.000.00 


e 38.000.600 
. 23.000.00. 


el 20,900.00 
>» 22,000.00 
” 87.000.00 


a 25.000.009 
» 12.000.00 
> 35.000.00 
” . 100,000.00 
” 80.000.00 
”  -30.000.00 
e 10.000.009 
* - 14.000.00 
el 5.000.00 
” 40.000,00, 


A ar 


+ 


> 


> 


a 


83. 
39. 


40 
él. 
42. 


. Dolores 
. Pando 


+. Las Piedras .. 
. Rivera 
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(Obras de evacuación y tratamiento 
de aguas servidas . autorizadas 
Por ley 10.690, Grupos “e” y “f”), 


Salto .. 
Paysandú 


.os. 


e..o.o...»oo.eo.e.ecrnsaso.so 


(Obras autorizadas por el decreto- 
ley 10.196, Apartado “C”, Gru- 
Po “a”, numeral 27). 


. 


Maldonado 
Piriápolis 


..eo..o..oe enn porro.» 


Importe de Obras ...eo.oo.oo.. 


Para imprevistos 10 ojo .. 
Para aumento de jornales 10 ojo . 
Gastos de Estudios, Dirección y Ad- 
ministración 4 olo cronmmorrosass. 


Importe total de Saneamiento 
APARTADO “Dp* 


ARQUITECTURA 


Partidas «complementarias destinadas a 
naciones de la ley original. 


ds 


PE 


Sección Femenina 


. Hospital de Soriano +..... 


Edificios Universitartos 


fObras autorizadag por la ley nú- 
mero 10.589, Apartado “D”, 
Grupo “e'), 


Facultad de Agronomía +........ 
Escuela de Agronomía de Cerro 
Largo 


11a0s0ern on. rorssornossornao.. 


Edificios Liceales 


¡Obras autorizadas por la ley tiú- 
mero 10.589, Apartado “D”, 
Grupo “'b”). : 


Liceo de Las Piedras vre.oo.onoosoo 
Liceo de Durazno +».o.ooocsrosos 


de 1 
.orsoprsrosaceos 


Edificios Hospitalarios 


(Obras autorizadas por la ley nú- 
mero 10.589, - Apartado “D”, 
Grupo “d”). 


Policlínica Modelo de. Maldonado . 


Escuela de Cieg08 ...onoonoons.o. 
Hospital de Rivera 
Pabellón de Infecciosos de Cardona 
Flores, Grupo Quirúrgico 
Hospital de San Ramón cooo.o»..».o 


» 
coorsornsnessd 


Hospital] Marítimo “Gallinal Heber”, 
(autorizado por ley 10.487, artícu- 
lo 1.*, inciso 2-4) .oornooronsaors.e 


Edificios Jefaturiales 


(Obras autorizadas por la ley nú- 
mero 10.589, Apartado ““D”, 


grupo “”.) 


Jefatura de Cerro Largo some Cese 
Jefatura de Tacuarembó o20e.ooeroos 


y Bádificlos Carcelarios 


(Obras autorizadas por la ley nú- 
mero 10.579, Apartado “D”, 
Grupo “e”, . 

Cárcel de Cerro Largo en. .r ere... 

Párcel de Sorlano ano ocogroos... 


A A 


” 


s” 
- 


CAMARA 


.000. 
.100, 
.500. 
.1400. 
.000. 
.000. 


300.000.00 
19.500.00 


A PP 


$ 2:393.500.00 


” 


”» - 


239.350.00 
239.350.00 


95.740.00 


e 


$ 2:967.940.00 


ampliar las asig- 


y 
s 


4 


í 


430.000. 
80.000. 
105.000. 


00 z 


35.000. 
175.000. 
15.000.00 
15.000.00 
5.000.00 
40.000.00 
3.000,00 


00 
00 


y 


80.000.048 


3 


. 


380.0900.04 
30.000.00 


£ 
Ñ 


25.000.00 
30,000.00 


o 
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en 
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Edificios Polícialeg 


(Obras autorizadas por la ley nú. 
mero 10.589, Apartado “D", 
Grupo “4”): os Ñ 
18. Comisaría de la 4.* Sección de Cerro 
Largo .... Erro so $ 3.000.00 
19. Comisaría de la. 8. a Sección de Cerro . 
Larg0 .oo.ooomoooommomm«ss.»?o.o . * o * $,000.00 
20. Comisaria de la 11.* Sección de Ba. 
fiado de Medina +.......oomm»o.. ” 8.000.00 
Edificios del Consejo del Niño 
(Autorizados por “la ley 10.589, 
Apartado *“*D”, Grupo “1”), 
21, Rivera (Centro Materno Infantil) , $  . 4,000.00 
22. Escuela Maternal del Cerrito de la 
Victoria ...... .. rm >” 100.000.00 . 
23. Hogar Agrario de Las Brujaz ... ” 25.000:00 
24. Colonia: Profesional de Menores de 
ituzaingó .....oooo.o.oo.o. ” 8.000.090 
25. Colonia Educacional de Menores. de 
SUÁTOZ  cocooomomnornmrnsrrrrrs. 5.000.00 
26. Centro de Menores de Malvin. o... ” 30.000.00 
27. Canelones (Albergue de Menores) . ” 35.000.00 
28. Artigas (Albergue de Menores) ... ” 20.000.00 
29. Rio Negro (Hogar Para Menores 
Mujeres)  ........oo.o.o.., rr. > 35.000.090 
30. Montevideo (Casa del Niño) ...... ” 150.000.00 
+ 31. Montevideo (Casa de Disciplina) .. '  100.000.00 
(Obras autorizadas por el artícu. 
lo 38 de la ley 10.589), 
32. Facuitad de Arquitectura ,....oo. ” 150.000.00 
383. Facultad de Ingeniería ........ ” 00.000,09 
34. Reparación y conservación de edi- 
ficios públicOs .....ooomooooom.. ” 150.000,00 
Importe de ODTaS ........... $ 2:424,000.00 
85. Para imprevistos 10 0/0 ...... . ” 242,400.00 
36. Para aúmentos de jornales 15 olo. . ”  363.600.00 
387. Para gastos de Estudios, Dirección 
y Administración 4 0J0 ......... % 96,960.00 
38. Para adquisición de terrenos para 
ÍLice0a — s.o.omoommm»oooasor»o.» .». *”  180.000,00 


. z as) 
Importe total de Arquitectura $ 3:306.960.00 
Art, 2,7 Ampliase, la autorización del artículo anterior, 
$ 600,000.00" (seiscientos mil pesos) para el pago 
de lo adeudado por el .Estado, en mérito a leyes y 
decretos vigentes, a trabajadores de obras. públicas por 
concepto de licencias anuales, días feriados, "jornales per» 
didos por mal: tiempo, asignaciones familiares y difercn- 
Clas de jornales, 


Art, 3.0 Elévase a $ 1.355.00 (mil trescientos Ccin+ 
cuenta y cinco Pes03) por kilómetro y por año, la cuota 
destinada a la conservación ordinaria de las carreteras 
por el artículo 5.”, párrafo primero de la ley N.* 10.589 
de 23 de diciembre de 1944. o 


Art. 40 La partida destinada a eonservación de la red 
vial, no podrá aplicarse' al pago de servicios de carácter 
administrativo. 

Art, 5.2 Dentro del término de elento veinte días, el 
“Poder Ejecutivo” hará las designaciones de caminerog 
Permanentes de conservación, para todas las carreteras 
de la República, de acuerdo a las normas señaladas en 
'€l artículo 31 de la ley de 23 de diciembre de 1944. Si 
se hubieren efectuado designaciones en desconocimiento 
del derecho de los obreros amparadog por el citado ar. 
tículo, serán dejados sin efecto dentro del mismo plazo 
de ciento veinte días, ” 

Art. 6.2 Las partidas del artículo 1.0, números 37 del 
Apartado A, 15 del Apartado B, 41 del Apartado € y 
86 del Apartado D, “para gastos de Estudio, Dirección 

Administración 4.ojo”, sustituyen a los fines de esta 
ey, a la autorización del 8 ojo comprendida en el artícu. 
N.* 10.589 de 23 de diciembre de 1944. 
Art. 7o En todas las obras públicas, la adquisición de 
materiales, aparatos, artefactos, instalaciones, etc., O 18M 
contratación de servicios para las mismas, se realizará 
por el procedimiento de la licitación pública. No obstante, . 
podrá prescindirse de ese requisito, además de log pre- 
vistos en la ley 9.542, de 31 de diciembre de 1935, en 


. Jos siguientes casos; 
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A) Cuando ro existiéran licitantes o fe hubiera recha. 
zado lás propuestas por cáusas- justificadas, €n dos 
dlamados a licitación pública, 
B) En las obras, adquisiciones: de materiales, instala= 
' clones, artefactos, aparatos, etc., o contratación de 
- serviciog para 108 mismos, cuando gu valor no €x- 
, ceda de $ 2.500,00. . 
U) Las licitaciones restringidas sólo podrán realizarse 
- Cuando el imporie no e€xceda de $ 5.000.00, o 
'», cuando se hubiera efectuado un llamado a licitación 
| pública y.no Se hubiera presentado ningún propo- 
L nente o se hubieran rechazado las propuestas por 
' causas justificadas. : 


- "Art, 8.2 Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12 
de la ley N.* 10.589, de 23 de diciembre de 1944, el 
Poder Ejecutivo no podrá iniciar la construcción de nin- 
guna obra cuyo costo sea superior a la partida legalmente 
“autorizada, - 

Art, 9o Fijase en $ 4.70 (cuatro pesos con setenta 
centésimóos), el: jornal mínimo que se pagará a partir 
fiel 1.2 de enero de 1949, a los obreros que trabajen en 
obras que realice el Estado, directamente o por contrato. 
Los aprendices menores de veintiún años, percibirán un 
jornal minimo de $ 3.30 (tres pesos con treinta cen- 
tésimos). : : 

Artículo 10, Para pagar, en cumplimientg de lo dis 
puesto por el artículo anterior, las diferencias de jornales 
del personal de obras por administración. o por contrato, 
financiadas con la emisión de Deuda Pública y no com=- 
prendidos en la presente ley, se autoriza al Poder Eje 
Cutivo a extender la emisión de títulos de la misma deudas 
en la cantidad extrictamente necesaria, 

Art. 11. Todo trabajador a jornal o destajista, que 
preste servicios en el Ministerio de Obras Públicas, tendrá 
derecho; . - . 


¡A) Al régimen de licencta anual consagrado por la ley 
. número 10.684, del 17 de diciembre de 1945, 
B) A los beneficios establecidos en el artículo 19 de la 
citada ley, incluyéndose el 25 de diciembre. 
F - 
Art. 12, Toda vez que a causa del mal tiempo, lluvias 
O crecidas de los ríos o cursos de agua en que se estén 
fonstruyendo obras —y a juicio de los encargados de esas 
Pbras por Parte del Estado, no puedan continuarse log 
trabajos-— y log jornaleros no puedan trabajar, el Estado 
los abonará mediyg jornal por cada día perdido, siempre 
que justifiquen debidamente su presencia en las obras a 
lag horas reglamentarias! de entrada al trabajo. 
Art. 13, El Ministerio de Obras Públicas abonará un 
, Suplemento de salario a los obreros que emplee en obras 
Por administración y en obras y servicios de explotación 
Y de conservación que: . 


£) Sean remunerados a jornal : : 

B) No perciban más de $ 5.90 (cinco pesog con noventa 
centésimos) diarios, . > 

€) Branan las calidades establecidas por la ley nús 


: mero 10.449 de 12 de noviembre de 1943, para ser 
hr considerados atributarios de asignación familiar. 
187 : 
E Art. 14. A los efectos indicados en el artículo antes 
flor, se destinará el 6 ojo (Seis por ciento) del importe 
total mensual que se- liquido por concepto de jornales en 
las obras y servicios a cargo directo del Estado, en las 
dependencias del Ministerio de Obras Públicas, con el fin 
de formar el fondo que se denominará “Asignaciones Fas 
NS de Obreros de Obras Públicas, por Administra. 

Art. 15. Para el establecimiento de las asignaciones, se 
Apiicará el sistema de repartición sobre la suma total de 
la aportación del 6 oo (seis por ciento). La asignación 
por cada hijo no será superior a $ 6.00 (seis pesos), ni 
0xcederá de la que Daguo ie Cata de la Construeción de 
Montevideo, Si los fondos superaran las salidas, se podrá 
reducir el aporte del 6 Ojo. (seis por ciento) a lo estric= 
tamente indispensable, en 

Art. 16, Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar los 
estudios y proyectar las obras necesariag para lograr la 
tecuperación del Puerto de La Paloma, 

Art. 17, Aféctase, haste ex >> “4 de cincuenta míl 
Pesos el saldo no invertido de la partida indicada en el 
Artículo 2., Apartado '“B”, Grupo “e” número 20, de ia 
ley de 23 de diciembre de 1944, con destino a la cong- 
trucción de los caminos y demás obras que permitaí has 

« bilitar y librar al uso público, el- Parque Ándresito del 
Balneario de La Paloma, 


Art. 18. La presente ley no "importa derogur las díge 
siciones vigentes de las distintas leyes de Obras Pú 
Mlcas. o - os 


-.-. e 


eo 


- 
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Art, 19, Comuniquese, etc, . 
Sala de la Comisión, diciembre 20 de 1943. 
Javier Barrios: Amorín, miembro Informante, 


(Discorde con la partida número 33 del Apar- 
tado “D” del artículo 1.*). — Julio Trías Du 


Pré, miembro informante, — J, Florentino 
Guimaraens, miembro informante, — César 
A. Piffaretti. — Jaime E, Pou. — Luis Oliú. 


— Ventura Pírez, —- Gastón R, Rosa, — An. 
tonio Richero”, 


SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el proyecto, 

SEÑOR CHOUHY TERRA, — Hago moción para que 850 
Buprima la lectura. Ñ . 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar si se suprime 
la lectura, a 

"(Se vota: 36 en 44..— Afirmativa). 


—En discusión genéral, * 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra .el señor 
Diputado, j A - 

" SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Creo, señor Presidente, 
que este proyecto —este proyecto, sí— justifica la íntes 
rrupción del receso eonstitucional, como podría justificare 
lo la consideración del proyecto sobre la adquisición de los 
ferrocarriles británicos dado que el piazo de que dispone 


el país para su pronunciamiento vence el 31 de diciembre; . 


como Podría justificarlo la ley de alquileres, el presupuesto 
docente y algún otro más, 

. Entiendo que es a problemas de esta naturaleza a los 
que la Cámará debe dedicar el tiempo que falta de aquí 
hasta el 31 de diciembre, prescindiendo de la considera- 
ción de algunas docenas de iniciativas que pueden espe 
Tar y que de ser consideradas y aprobadas en este trabaja 
afiebrado de fin de año, seguramente Nos harían incurrir 
en numerosos errores, * * : 

Ya el Parlamento tiene experiencia de lo que es que. 
rer aprobar cantidad de iniciativas a la ligera, sin mayo, 
estudio, del espectáculo que se dió al final del año pasado, 
tuando la coincidencia_ muy aceitada. funcionaba al más 


«ximo, e hizo incurrir al Parlamento en muchos y lamen. 
tables errores, : : 


Soy miembro informante, es exacto, soy uno de los miema 
bros informantes de este Proyecto de ley, pero adelanto $ 
la Cámara que algunas de las cosas o muchas de las cozas 
gue pienso decir, lo hago'a título personal, : 

Este proyecto de ley fué estructurfño en el seno de 18 
Comisión de Obras Públicas, después de laboriosas sesioa 
Mes, contando con el asesoramiento y la coYaboración dae 

3 y funcionarios administrativos; de 
¡miembros de organismos autónomos, de Secretarios de Ege 
«tado y, particularmente. con la intervención constantes, 
gvallosa e inteligente, del señor Ministro de Obrás Publio 
«Cas y del señor Subsecretario de esa Cartera, - : 
: Es pues un proyecto elaborado en la colaboración de 
¡dos Poderes del. Estado. El Parlamento, representado por 
“la Comisión de Obras Públicas, colaborando con el Ejes 
cutivo; o el Ejecutivo colaborando con el Parlamento, Y 
yo he colaborado en esa tarea, Ñ 

Soy integrante de uno de los partidos que no tienen la 
FesPonsabilidad del Gobierno, pero he colaborado en eza 
tarea con los miembros de los partidos que tienen la Fesa 
ponsabilidad del Gobierne, y he ateptado que ellog colas 
boraran conmigo en er esfuerzo, Ello, porque me interesa 
señalar con toda claridad lo siguiente: yo no soy Diputado 
opositor, Desde luego que no soy Diputado oficialista, Soy 
s»mplemente legislador- de la Nación, que no puede clas 
sificarse de anteméno ni combo opositor ni como oficialista. 
Creo que todo legislador que de antemano se clasifica 
así, está inferiorizando su cometido y desprestigiando el 
régimen representativo democrático, 

SEÑOR TEJGRA. — ¡Apoyado! 


SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Creo que un legisladof 
Pierde algo de su dignidad cuando de antemano está dig. 
” pbesto a defender todo o a censurar todo... 
SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — ¡Apoyado! 
SESOR BARRIOS-AMORIN, — ... según el origen 46 
la iniciativa, 
A través de mi ya larga vida parlamentaria, siempre 
me ha producido amargura el contemplar el £spectáculo 
de legisladores que están dispuestos a levantar de inme- 
Miato su voz para defender a un Ministro o al Ejecutivo, en 
cuánto, se ¿és nombra: como siempre me ha producido 
amargura el espectáculo de legisladores que están dise 


Puestos a censurar “siempre, cualquiera sea el problema Y * 


cualquiera sea la Iniciativa. a un miembro del Poder Elje- 
cutivo porque se le nombre, : : 


>" y 28 de 1948 
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Yo creo que el legislador tiene que ser, Por encima de 
todo, independiente; tiene que estudiar los problemag para' 
pronunciarse por la apreciación del problema mismo, oboe» 
deciendo a los dictados de la razón, si acaso con alguna 
concesión a los impulsog del corazón, pero nunca a Das: 


. siones, 


(Apoyados). j 

—El legislador debe tratar de despojarse de pastones, 
La serenidad es la suprema virtud de un legislador, Ya 
lo enseñó Cicerón, lo repitió Montesquieu, y lo acredita 
como verdad la vida de toda la humanidad, . 

En €sa situación, señor Presidente, —que creo que es la 
conducta qe ha asumido siempre el partido político que 
me honro en integrar— yo he colaborado en la Tedacción 
de este proyecto de ley, en la calidad, simplemente, de 
Jegislador. 

Creo que una buena organización . institucional, una 
buena estructuración institucional, debiera darle a la de 
mocracia algún arma para poder €liminar un día del seno 


de los Parlamentos a los legisladores qve de antemano se 


hacen oficialistas o se hacen opositores. 

Como en esa posición espiritual y con esa noción de lo 
qUe €s €l deber de un legislador. yo he trabajado en este 
proyecto de ley, voy a señalar en tres o cuatro lineamien. 
tos de orden general, cuál es la colaboración que creo ha. 
ber prestado en nombre de mi partido político, en la elas» 
boración de este proyecto de ley. : 

Este proyecto obedece al propósito de salvar la insufi- 
ciencia de rubros con que cuentan las partidas autorizadas 
para determinadas obras públicas, 

Cuando en el seno de la Comisión se cambiaron ideas 
sobre la manera de estructurarlo, después de algunas delie 
beraciones, yo llegué a insinuar O a exponer la posibilidad 
de trabajar de acuerdo a cinco fórmulas, pero expresando 
mis preferencias por dos de ellas, Que en definitiva. fue= 
Ton, según tengo entendido, las que la Comisión aceptó. 

Yo creo que lo que correspondería hacer seríg estudiar 
Obra por obra de las autorizadas por leyes, Para rever su 
procedencia y ratificar el pronunciamiento que Corres. 
Pponde, votando la partida complementaria que permita 
€jecutarle. 

Esto, dentro de los centenares de obras autorizadas, re. 
queriría sin duda alguna mucho dinero, mucho trabajo 
en el estudio particuiarizado de obra por obra. Pero esa 
€s la tarea que habría que cumplir, M 

Anunció que estoy. dispuesty a trabajar para eumplirla, 
QUe ello sin duda alguna llevará a votar cantidades millo- 
harias, a autorizar huevas emisiones de deuda pública, que 
yo estoy dispuesto a votar, pero proponiendo al mismo 
tiempo que queden sin efecto otras autorizaciones para 
emitir deuda pública, que a mi juicio no son procedentes 
ni están justificadas, 

Substituir autorizaciones injustificadas o improcedentes, 
por estas otras, para construir obras públicas de proce» 
dencia innegable. Pero este criterio y esta fórmula o esta 
manera de trabajar, requiere, sin duda alguna, mucho 
tiempo. Nos llevará, si a él ajustamos nuestro trabajo, 
buena parte del año 1949, . 

La Comisión de Obras Públicas está dispuesta -—diría yo 
que está comprometida— a trabajar de acuerdo a este ré. 
gimen para estructurar un nuevo plan de obras públicas 
en el año que vendrá, pero mientras tanto era indispen- 
B8able votar algúnos recursos para que pudieran continuar- 
ge y terminarse algunas obras deteridas por insuficiencia 
de rubro. - 

Yo sugerí entonces la posibilidad de estudiar el refuerzo 
de las partidas obra por obra, apartándolas del crédito que 
al respecto babía aceptado el Senado de la República, 

Estudiar obra por obra y reforzar partida por partida 
pero de aquellas obras que estuvieran en construcción, 
Sgregando que igualmente podía hacerse la misma labor con 
“obras jus, aún no iniciadas, tuvieran el carácter de urgen- 
les y tuvieran prontos los planes y proyectos para poder 
ser iniciadas. 

La Comisión de Obras Públicas aceptó esta manera de 
trabajar, pero en cuanto se puso a trabajar de acuerdo 
a este procedimiento, pudimos constatar que por esta se- 
gunda parte de la fórmula se iba muy lejos: a la consi 
'deración casi fatal de todas las obras públicas que habrá 
de estudiarse en el plan completo, general. Y entonces, 
a propuesta del- Señor Diputado Trías Dupré, la Comisión 
de Obras Públicas modificó su fórmula y aceptó estruc» 
turar un proyecto de ley únicamente para reforzar parti- 
das de obras en construcción. - - 

Eso explica la razón de ser, la estructura, ja naturaleza 
de este proyecto de ley, 

Trabajando allí- pudimos coustatar, por la información 
entonces recogida, y por la que ya tenfamos, que el Estado 
actualmente está adeudando cantidades elevadas de dinero 
a los obreros de obras públicas y en algún momento lle- 
gamog a proponer que era indispensable proceder "al pago 
de esas deudas, a fin de que el día que Megáramos al 
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Parlamento, día que es hoy, a solicitar nna reestructura: 
ción eñ el empleo de varios millones de pesos pudiéramo: 
decir al país que el Estado babía pagado “estas deuda: 
taz segradas como son lag del trabajador, 

Nos encontramos con que esta solución no era posible. 
Porque algunas de esas deudas de jornales atrasados, de 
haberes de los obreros, son en mérito a gastos u obliza- 
ciones del Estado contraídas sín autorización legal. De mo- 
do que no existian los recursos para pa“arlas y, en su lu- 
gar, la Comisión: de Obras Públicas, para satisfacer este 
propósito, resolvió incluir en este proyecto de ley la can- 
tidad de dinero necesaria para pagar todo lo qué se aceu- 
da hasta hoy a los obreros. A eso responde el artículo 2.0 
de este proyecto de ley. 

Propusimos igualmente en el seno de la Comisión de 
Obras Públicas que se estableciera el jornal mínimo de 
$ 1.70 para esta clase de trabajadores, replanteando all 
la batalla que se había perdido en el seno de esta Cámara 
cuando se consideró el aumento de sueldos a los funciona- 
rios del Estado. En esa oportunidad el señor Diputado Te- 
jera, en la Comisión de Presupuesto primero, y en esta 
Cámara degpués, propuso que se tratara a los obreros en 
las mismag condiciones que se trataba a Ins funcionarios 
Dúblicos y que se les diera un aumento de $ 30.00-men- 
suales. Yo lo acompañé en esa pronosicián y fué acom- 
pañada Por representantes de todos los sectores políticos; 
y si no triunfó en esa oportunidad, fus norque el Poder 
Ejecutivo, por intermedio de su Ministro de Hacienda, 
so negó a tomar la iniciativa que ennstiturionalmente era 
indispensable. 

Perdida aquí la batalla, yo -olví a replantearla en el 
seno de la Comisión de Obras Públicas y tras' algunos en- 
torpecimientos y dificultades, esa Comisión aceptó la so- 
lución. La aceptó fundamentalmente cuando a su seno lle- 
garon a integrarla los señores Representantes Fernández 
Crespo y Moreño en su calidad de miembros de la Comi- 
sión de Legislación del Trabajo y también. en determina. 
fo momento, gracias a la intervención derisiva de] señor 
Ministro de Obras Públicas, 

Yo convengo, señor Presidente, que esta inielativa, —-pa- 


.£ar $ 4.70 a los obreros de obras públicas, aumentos de 


salarios— tiene sello inflacionista; pero yo o creo que 
deba empezarse a combatir la inflación a costa de los tra- 
bajadores del Estado, 

SESOR TEJERA. — ¡Apoyado! : . 

SESOR BARRIOS AMORIN. — En la política del actual 
Gohierno, política de elevación de precios y de costos, no 
cabe hacer resistencia”a esta iniciativa Concibo que un 
día nos neguemos toos a elevar salarios si eamos capaces 
de trazar un plan de carácter general para combatir la 
inflación; pero este propósito, por lo: que se entrevé, está 
NA lejos del pensamiento del actual Gohierno de la Re- 
pública. 

Política contra la inflación de salarios de precios, da 
moneda, de emisión de Deuda Pública, de presupuestos re- 
ducidos, de contención de gastos, de estímulo real a la 
producción y de represión efectiva de la especulación. El 
día que todo esto se planee y se emplete a hacer, podrá 
ser legítimo negarse a pagar algunos reales más a los hom- 
bres que tienen que comprar sus alimentos todos los días 
pagándolos cada día más caros, 

Propuse, ignalmente, en el seno de esa Comisión que 
Se consagraran en favor de los trabajadores, en la ley, 
Otras conquistas que hasta ahora disfrutaban por la vía 


“del decreto. Tales son las asignaciunes familiares, los jor- 


Nalrg por vacacioneg anuales, los días feriados que Se les 
remurera_ el medio jornal perdido por mal tiempo que se 
des paga. que hasta ahora eran conquistar logradas exclu- 
sivamente por la vía del decreto y que ahora, en mérito 
á este proyecto de ley, quedan incorporadas como un de- 
rechn A nuestra legislación. ] 

Igualmente juzgué que era ésta la oportunidad para dar . 
efectividad a algunas conquistas incorporadas al plan de 
obras públicas de 1944, para mf muy respetables,. porqus 
habían gido logradas por mi partido político y con mi in- 
tervención; pero no respetables por mi intervención, sínc: 
porque se habían logrado en mérito a la intervención tar 
estimada de aquel eminente estadista de este país, ciuda. 
dano de primera fila que fué el doctor Alfredo Garcf: 
Morales. 

Con tal propósito se incorpora a este proyecto de le: 
un artículo en mérito al eua] se hará efectivo, o creemo. 
Que se hará efeciivóo, el derecho que tienen los trabaje. 
dores de obras públicas de ser designados en carácter per - 
maueñnte cuando ese derecho emerge de haber trabajadi. 
más que otros en la construcción de esa obra pública. Bre 
gando igualmente, por una ajustada administración y u”. 
adecuado empleo de los dineros públicos, propusimos ot: 
medida de garantía tendiente a impedir que eon log for: 
dos destinados a conservación, se pueda proceder a desi;- 
Bar funcionarios públicos, . 

Es jústo declarar aquí que en todas estas medidas qr 


son restricciones al poder administrador, garantias de €. 
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- yrección y de ajustada administración, tuvieron desde la 


primera hora la aceptación, el asentimiento y la: aproba- 


ción del Señor Ministro de Obras Públicas. 

, Alarmado. por mi experiencia de legislador del espec. 
¡táculo, tan frecuente en este país, de las obras públicas 
'que se planean construir por uno y cuestan tres, o cua- 
tro, o cinco... : 

: (Interrupción del señor Representante Ferrer Serra). 

"o, y €n algunos casos diez, hemos creído que había 
“que aprovechar esta oportunidad para intentar cortar ese 
¡imal, que tanto desprestigla a la administración y tan mal 


parado deja al Parlamento, que tiene que ratificar a pos- 


¡teriori hechos que no ha autorizado. 
+ A eso obedece el artículo por el cual no podrá iniciarse 
'ya más ninguna obra pública, cuyo costo esa superior a 
¡da cantidad legalmente autorizada. : 
' SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — ¿Me per- 
¿mite una interrupción? : . 

SEÑOR BARRIOS AMORIÍN. -—— Con mucho Busto. 
, SEÑOR PRESIDENTE. -—- Puede interrumpir el señor 
Ministro. 


SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, -. Yo quie. 


ro declarar. que si bien es cierto lo que ha dicho el señor 
: Diputado Barrios Amorín en cuanto a que el Poder Le. 
| Pislativo ha puesto todas las trabas a fin de que su vo= 
'duntad fuera cumplida, el Poder Ejecutivo siempre ha es- 
¡tado dispuesto a hacerla cumplir, y ese mismo artículo 
*que prohibe que se inicien obras CuyOs Tecursos fueran 
.inguficientes, lo hemos cumplido al pie de la letra, al ex- 
¡tremo de que en el año 1948, por respetar ese principio 


¡que todavía no está consagrado en la ley -—que lo. .va- 
"a estar—. nos creíamos obligados a cumplirlo cómo buena , 


“norma de administración; y yo puedo decir al Parlamen= 
to que de la autorización legal para realizar obras poP 
valor de $ 14:000.000.00, hemos contratado tan sólo 
"obras por :$ 8:000.000.00. . 
Muchas gracias. 
-. SESOR BARRIOS AMOBIN, — Yo, señor Presidente, 
que me preocupo de ser justo, le adelanto al señor Ministro 
'de Obras Públicas que si él no hubiera pedido la interrup- 
tión, yo habría hecho la manifestación que él acaba de 
formular: que según mis informaciones, el actual Minia- 
'4ro de Obras Públicas no ha autorizado la iniciación de 


¡ninguna obra para la cual no dispusiera legalmente de ru-' 


'bros suficientes. 
i Esta es, señor Presidente. además de mi intervención 
Iprononiendn ebrsa detgemincina v estrñianto las crras Ava 
«propusleron los demás legisladores y las que propuso, fun=- 
-damentalmente, el Poder Ejecutivo —porque la lista de 
obras a construirse es. en su inmensa mayoría, propuesta 
-por el Poder Ejecutivo esta es la colaboración que yo 
he prestado en este proyecto de ley. ' 
Quiero decir, sin embargo que, a mi juicio, todo esto que 
yo he expuesto no es lo fundamental de este proyecto de 
ley: no es lo esencial, ni lo que le da jerarquía. Lo €sen- 
clal es el artículo de acuerdo al cual se elevan a más del: 
doble las partidas destinadas a conservar la red vial en 
nuestro país. De ahora en adelante se dispondrá de más de 
% 1.300.00 por kilómetro para conservar nuestra red vial 
de cast siete mil kilómetros de carreteras. 
Yo juzgo que esto, propuesto por el Poder Ejecutivo, es 
do que le da verdadera jerarquía a este proyecto de ley 
Con ello podremos conservar nuestros caminos, Hacs 
meses, €n el seno de esta Cámara, yo manifesté ya que eslo 
-era lo esencial en materia de Obras Públicas y. en 1944, 
cuando se consideró el Plan de Obras Públicas de esa fe- 
cha y $e incluyó, por primera vez, una partida permanente 
a esos fines, tuve oportunidad de decir ya en aquel entoñ- 
ces, que más importante que construir nuevos caminos es 
conservar todo lo que el país ya tiene en materia de cas 
minos. - 
. SEÑOR GUIMARAENS. === Pido la palabra para wsua 
cuestión de orden. 


SEÑOR PRESIDENTE, == Tiene la palabra el señor 
. Diputado. , . 
- SEÑOR GUIMARAYNS. — Señor Presidente: yo iba a pe- 
dir que continuáramos tratando este asunto hasta termi- 
mnarlo, para proseguir después con la orden del día de la 
sesión extraordinaria de las 17 horas. Pero Se me llama 
17 atención sobre esto: precisaríamos cimcuenta votos COn- 
ormes para realizar este propósito. No habiéndolos, pro- 
pongo que se haga un intermedio al llegar la hora 17, para 
Pontinuar eon estos asuntos de esta orden del día, una Poz 
terminada la sesión de las 17 horas. : 
(Apoyados). 
SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Guimaraens. 
(Se vota: 48 en 50. — Afirmativa). 
-——Puede eontinuar el señor Diputado Barrios Amorín. 
SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Decía, señor Presiden- 
te, que esos millones de pesos anuales que se destinan pa- 


. 
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ra conservar. nuestra red vial, son los que le dan a este 
proyecto de ley el carácter, casi podría afirmarse, de la ley 
de Obras Públicas más importante que ha tenido este país. 
Tendremos los medios para salvar nuestros caminos, que 
actualmente se están perdiendo en forma harto lamenta+ 
ble, lo que configura un verdadero cargo para todos los 
que desempeñamos funciones públicas. 

Anoto al pasar que esa posibilidad de destinar pesos 


" 9:000.000.00 nor año y en carácter permanente para cons 


servar nuestros caminos, es factible en mérito a- la exrts= 
tencia del fondo permanente de viatidad, iniciativa que me * 
correspondi4 vroponer al sancionarae el Plan de Obras Pú- 
blicas de 1944, 

Este provecto que está a nu*stra consideración obedece, 
a mi juicio, a una buena orientación en la relación de 


' Poderes, Hubo algunas otras soluciones estudiadas, tales 


como la que aútorizaba al Poder Fiecutivo a disponer él. 
dentro da límites muy generales, de todos los fondos ace 
tualmente existentes por el Plan de Obras Públicas, para 
potter continuar construyendo obras. 

Ese sistema para llenar la finalidad querida, ño _mere. ' 
ció la aceptación de 1» Comisión de Obras Públicas, por tne 
tender que ño armor" + ron lo que son facultades priva» 
tivas del Poder Legis '"n Autorizar obras y señalar Su 
costo son funciones del Poder legislador: no puede darse 
a! Poder Elecutivo una autorización para invertir pesos 
80:000.000.00 en las obras que él quiera construir y por 
el costo que él quisra asienarles. Determinar qué obras had 
de construirse y nor qué monto... 

(Suena el tiembre infticador de tiempo). 

SEÑOR GARA ATSTT, — Pido la palabra para uns 


" questión de orden. 


SESOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diontado. 

SEÑOR GARCIA AUSTT. -— Hago moción para que 88 
prorrogue el término de que dispone el señor Diputado 
Barrios Amorín nara hacer uso de la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar sl se prorroga 
el lauso de que dispone el. señor Diputado Barrios Amo- 
rtÍn. vara continuar su exposición: 

(Se vota: 47 en 51, — Atiematiya). 


-—Puede continuar el señor Diputado Barriog Amorín. 
SEÑOR BARRIOS AMORIN. —-' Decía, señor Presidene 
te, que determinar qué obras han de construirse y su món» 
to, es función legislativa; aue el Poder Legislativo na 


puede delegar esa facultad en el Poder Ejecutivo y que sil 
. la hubiera delegado. ello hahría -importado. además, la 


destrucción del Plan de Obras Públicas de 1944. 

Yo creo que determinar qué obras han de construirse na 
sólo es constitucionalmente función del legislador, sino 
que así debe ser, para que cada uno cargue con las conga- 
cuencias de su conducta. : 

Si los legistadores determinan mal las obras £ construíre 
se, 0se error lo pagará el país. y el país tendrá en los he- 
chos, dentro del régimen democrático, nuevos elementos de 
juicio para pronunciarse, cuando llegue la hora de volver 
a integrar los Poderes Públicos y juzgar así el acierto, la 
capacidad o el error de esos legisladores. - 

.Determinar cuá! es el costo de las obras tiene también 
que ser función del Poder Legislativo, que €s quien está 
constitucionalmente habilitado para resolver sobre la 1fn- 
versión de los fondos públicos, Claro que el Poder Legis- 
lativa tiena que asesorarse al respecto. puede equivaocarzó 


“y puede cometer ¡errores, como los hemos cometido; pera 


frente a errores de esta naturaleza, será preciso determk . 
nar si la resnonsabilidad ss del asesorado o del asesorador, 
SESOR PRESIDENTE, -— ¿Me permite, señor Dipu- 


. tado? 


De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a 
Intermedio hasta que termine la sesión próxima del dia 
e hoy, 


PX 4 


(Así £e 6feerA8 a la hora 17). 
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SEXOR PRESIDENTE, — Continúa la sesión, 


ma 


a 


(ion las 2 horas y 2: minutos del día 28). 


1 


SEÑOR FESNANDEZ CRESPO, —= Pido la palabra par 
te uba cuestión de orden, a Ñ CT 


a 


(4) 
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SEÑOR PRESIDENTE, «— Tiene la palabra .el señor Di» 
Dutadn : 
SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, =—— Señor Presidente: 


«habia pedido la palabra en varias 'ocasiones: en la sesión 


anterior, a tin de *ormular una moción de owen, que la voy 
a hacer ahora, Voy a proponer Que la Cámara eesions 
«durante el mes de enaro, desde lag 17 a tas 20 horas, 


. Porque erco.que será la única manera de que puedan 
. “obsiderarsa todos estos asuntos de gran magnitud, y que 


«pueda cumplirse con el propósito de la Cámara de tras. 


- tar en tres días 10 que no ha podido tratar en trescichs 


Los sesenta y. Ca. 
“Tnterrunclones). : : 
SENOR PRESIDENTE, — ¿Todos los días incluso Íe- 

tiaros” . 

interrupciones) 


: ESOR FERNANDEZ CRESPO, — Siguiendo el hismo 
Diputado la 


*ézimPn actual de trabajo, 

SEÑOR PRESIDENTE — El geñor 
.Pronone en el Día de Inocentes? 
 fFlilaridady - 

SEÑOR FURNANDEZ CRESPO, — No señor Presiden- 
«te: lo propongo a Pesar de ser Día de Inocentes. Creo 
que la moción que ha presentado está de acuerdo con los 
Propósitos de la Cámara. : " ] 

La Cámara ha resuelto sesionar hasta el día miércoles, 
“Hoy estamos ya en martes: quiere decir que la última se- 
rá la de mañana, Hay incluídos numerosos asuntos, ale 
gunos de gran magnitud y algunos otros que tienen gue 
“venir del Senado y que creo que esta Cámara no descui- 


“dará, como el que tiene que ver con la carne, todos log. 


cuales deben ser considerados. Y es imposible que ellos 
puedan ser tratados en la sesión del dia de mañana, que 
es la última que debe celebrar la Cámara. 

Además se repite lo nue dije en sesiones anteriores, 
«Creo que es imposihle físicamente, que log señores Di- 
putados puedan estudiar los asuntos que están a su cou- 
sideración, Di zún las Comisiones, que €stán improvisane 
do en muchos de los problemas, para traernos una infor+* 
mación que no es la que requiere la Cámara 


Por eso ereo que el único camino es sestlonar en €l few: * 


ceso, Porque parece que ese es el deseo general de la Cás 
Mara, de acuerdo con las pronosiciones que se formulan. 
De mañera que en ese sentido formulo moción, 
SESOR PRESIDENTE, . Se va a votar la moción del 
Señor Diputado Fernández Crespo. . 
"(Se vota: 30 en 34, ou Afirmativa). 


(Interrupciones). - 

SESOR CALLERIZA, — Pido la palabra para fundar -el 
voto. : 

SEÑOR PRESIDENTE. «—- Tiene la palabra el señor 
Diputado, : 

SESOR CALLERIZA, — Por la seriedad de log actog 
Que está realizando la Cámara, lo único que lamento es 
que la moción no hubiera contenido también los meses de 
febrero y marzo, porque la habría votado con mueaho 
gusto. 

Quiero que quede constamcia de que he votado afire 
mativamente la prórroga de sesiones extraordinarias, pas 
fa ej mes de enero, _ 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, —- Pido la palabra Pas 
Za fundar el voto, - 


SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor | 


Diputado, 
SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Quiero dejar cons“ 
Tancia, desde luego, que he votado por la afirmativa; pex 
To como esta votación ha sido negativa, expreso que no 
Notaré ninguna otra preferencia, porque es imposible que 
la Cámara pueda tratar otros asuntos en este día; o en e8- 
fos. dos dias que quedan de sesión, Sólo haré excepción 
fon el problema de la carne, si es que llega a nuestra 
consideración . 
-, VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES, «= ¿Afirmas 
Slva o negativa? : 
SEÑOR FERRER SERRA. — ¡Negativa! 
SEÑOR CARDOSO, -— Requiere cincuenta votos. 
SEÑOR PRESIDENTE, — Léase la disposición regla: 
Mnentaria pertinente, . i 
(Sa lee:) 


“Artículo 29, Las sesiones extraordinarias podrán rea. 
lizarse: 2.” Después de las sesiones ordinarias o en los 
dias en que éstas no se celebren, o en horas distintas: a 
la que establece por punto general el párrafo sigulente 
hl apartado C). A) Por resolución de la, Cámara, median« 
teo mayoría de votos en quórum máximo”, j 


1 


—Fué afirmativa la votación, señores Diputados. , 


VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES, .— ¡Qué gs 
Pectifique- la votación! 
SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar nuevamente 


la moción del señor Diputado Fernández Crespo, para £on- 
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“tinuar-con el mísmo régimen de sesiones extraordinarias 
. Gíraute el mes de enero. 

(Se vota: 18 en 58, — Negativa), . 2 
. ol 
SEÑOR -LEZAMA, — Pido la palabra para fundar el! 

voto, . : 

SESOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señod' 

. Dinutado, . j , 

SEÑOR LEZAMA, -— Quiero que quede constancia de 
. Que las dos veces voté por la afirmativa la moción, porque 
noto que la mitad de los que vótaron la Drimera vez na 

. han votado ahora, - 

Declaro, además, que cada vez que. he votado las pres 
forencias me bacía esta composición de lugar. la necesi= 
. dad de ir a sesionar en enero, De manera que soy .conse- 
Cuente con las votaciones que di en las preferencias. Veo 
que la Cámara no ha tenido la misma consecuencia, 

SEÑOR LORENZE, — Pido la palabra, : 

SEÑOR PRESIDENTE, -—- Tiene la palabra ' el señor 
Diputado. * . Moto 

SEÑOR LORENZI, -——' La moción del señor Diputado . 
Fernández Crespo no ha tenido mayoría, pero hay una 
verdad y es oue la orden del día es tan copiosa que no 
Ya a ierminarse con ella en estas sesiones, Así que yo voy 
. 2 mocionar para que se extienda el período de sesiones ex- 
traordimarias durante los dias 2, 3, 4 y 5 de enero prów 
ximo, . 

(Interrupciones). 

—Despuég de €8se día sé verá si hemos o no terminado 
con la orden del día que nos hemos votado, 

En ese sentido formulo moción. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Lorenzi, en el sentido de que se extien= 
“da el período de sesiones extraordiñarias durante 109 días 
2, 3, 4 y 5 de euero próximo, 

-= (Se vota: 17 en 55, — Negativa), 
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«—Continúa la discusión general del proyecto “Plan de 
emergencia para obras públicas. (AmplHación . de re. 
- QUTSOs)”, : 

SEÑOR FERRER SERRA, —= Pido la palabra. para una 
cuestión de orden. : j 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado. : 

SEÑOR FERRER SERRA. — Señor Presidente: dada 
“la hora, las 2 y 5 de la madrugada, entrar a considerar 
- dos proyectos como los que figuran en la orden del dia, 
me parece un poco inconducente, El proyecto de obras pú- 
blicas es una emisión de deuda por catorce millones de 
Pesos, Yo juzgo que ninguno de los señores Diputados se 
encuentra en condiciones de considerar con atención esto 
-probiema. El otro Proyecto, el que figura en' segundo tér. 
mino, la compra de los ferrocarriles británicos es una 
operación por cincuenta millones de pesos, No tiene in. 
forme, No tiene nada, ni el proyecto que la Comisión acon. 
Seja votar. . 

Yo creo, Señor Presidente, que, evidentemente, la Cá- 


y, 
A 


” “Mala no puede entrar con seriedad a considerar estos. 


Problemas. 

Por lo tanto, mocionaría para que la Cámara hiciera un 
Intermedio hasta las 17 horas, : 

SEÑOR PRESIDENTE, — A las 17 horas de hoy hay 
sesión. 

- SEÑOR FERRER SERRA. — A las 16 y 30, entonces, 

SESOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, «— Pido la. 
«palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, -—- Tiene la palabra el señor 
Ministro. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Debo de. 
€larar, en contestación al señor Diputado Ferrer Serra, 
Que de todos los proyectos que veo que se están votando, 
ninguno ha sido,” seguramente estudiado con tanta dedi. 
cación como el plan de emergencia de. obras públicas. que 
se estudió en la Comisión, y que se trata de un plan de 
colaboración entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo 
tomo lo indicara el doctor Barrios Ámorin. Hace sels me- 
ses que lo hemos estado estudiando. Y yo recuerdo que 
en la Comisión. antes de que ge mandara por varte del 
Poder Ejecutivo el mensaje definitivo de lo que allí ha. 
biamos acordado, solicitamos de las distintas bancadas de 


7 este Parlamento un pronunciamiento expreso para no crear 


dificultades a su sanción, - 

De manera pues, que hemos obtenida por boca te los 
Tepresentantes herreristas, la aprobación de este proyec- 
to de ley por su bancada, como asi lo expresaron los die 
ferenteg sectores de la Comisión, Por lo tanto, no se pue- 
de afirmar que este proyecto eg desconocido: por uingún 
Sector de la Cámara, y menos se puede decir que es yn 
Proyecto que nO está perfectamente bien estudiado por 18 
Comisión, => 
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Tampoco es clerto que exista emisión de deuda nueva. 
Lo que con este proyecto se quiere, es reforzar 108 .rus 
bros de las obras en ejecución para que el Poder Ejecu- 
tivo no se vea obligado a pararlas definitivamente, 

SEÑOR FERRER SERRA. — Pido la palabra para una 

aración. - : 

e ENOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di. 
DUSOR FERRER SERRA. — No he dicho que la Comíi- 
sión haya estudiado mal el proyecto, El señor Ministro 
pretendo hacerme decir una cosa que yo no he manifes- 
tado. He dicho que la Cámara no está en condiciones úa 
tratar este proyecto en este momento, a esta hora, des- 
pués de haber sesionado desde las 16, Además, señor Pre- 
sidente, aunque los miembros de la Comisión, de los dis- 
tintos partidos, hayan prestado su asentimiento, €s0 no 
le quita a los legisladores que integran los diferentes Set. 
tores la facultad de expresar sus ideas y opiniones sobre 
este proyetto... 

(Apoyados). : : 

-—.. fundamentalmente en este proyecto, que yo veo 
perfectamente estudiado —y ojalá todos los proyectos que 
vienen a consideración de la Cámara vinieran en la forma 
que viene éste,— de reestructuración del vlan de obras 
públicas por catorce millones de pesós. Pero eso, señor 
Presidente, obliga también a la propia Comisión, por el 
mérito del trabajo realizado, a que los legisladores tengan 
el tiempo indispensable para estudiarlo, Este proyecto fuó 
repartido el 23, y casí nadie, dado lo voluminoso que son 
los antecedentes y todos los asuntos que había que estu- 
diar, ha podido leer el proyecto y el informe, : 

Este hecho demuestra la necesidad evidente, además, 
“si esta Cámara desea hacer obra sería, de no entrar a la 
consideración de este proyecto en estos instantes. 

Por otra parte, repito lo dicho sobre el otro proyecto; 
mo tenemos ni el texto definitivo del proyecto. . 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — ¿Me per- 
mite?... 

“SEÑOR FERRER SERRA, -- Sí, señor Ministro, 

SEÑOR PRESIDENTE, --— Puede interrumvir el señor 
Ministro. : 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, --- No voy a 
seguir debatiendo con el señor Diputado. Pero desde luezo 
que este es un proyecto perfectamente bien estudiado co- 
mo lo acaba de declarar, +gregando que todos .debieran 
venir en esta forma. Dice que los Diputados seguramente 
no habrán tenido tiempo de leerlo. Creo que posiblemente 
de todos los proyectos que se han tratado en estas sesion 
nes ——afiebradas, como decía el doctor Barrios Amorin—=- 
éste es el que a pesar de su extensión es más fácil de leer 
porque es una relación de obras que el Diputado que ten. 
ga el repartido delante, 'sabrá fácilmente qué cantidad de 


dinero se necesita para que quede totalmente determinada ' 


una obra, y no hay más problema, sino aquellos otros que 
muy bien informara el doctor Barrios Amorín, 

Pero llamo la atención del señor Diputado: Ferrer Se- 
rra de que en esta Cámara se votó hace pocos días un 
proyecto muy importánte, al que yo vi con satisfacción 
que se votara, el de la zoma franca de Colonia, de.extenso 
y voluminoso repartido, entregado en Sala en el momento 
de la discusión, que ni que se hubiera querido leer por 
arriba pudieron tener tiempo los señores Diputados, por- 
que se votó rápidamente. 


. Creo que la Cámara hizo bien en aprobar dicho proyec. - 


to, porque la Comisión lo había estudiado con toda de- 
tención. . . 
Digo esto para demostrar que el señor Diputado Ferrer 
Serra en estos momentos no es consecuente con lo que 
votó en otras sesiones, Pero no quiero abrir debate, 


SEÑOR FERRER SERKA. -— El señor Ministro dice que 
no he sido consecuente, y el señor Ministro no está di. 
ciendo verdad. El Diputado que habla no estuvo presente 
en esa sesión, y si hubiera estado, como se opone en esta 
oportunidad, se hubiera opuesto en aquélla, como se ha 
opuesto siempre a que Se traten proyecto sin el estudio 
de la Comisión, , 


Señor Presidente: es Necesario que las Comisiones es- 
tudien los proyectos, sobre todo en este Parlamento, cuan- 
do vemos que hacemos una pregunta concreta sobre lo que 
estamos considerando y por regla general tenemos la ca- 
Mada por respuesta, Lo lógico en que las Comisiones es- 
tudien y que los legisladores puedan conocer todos los 
antecedentes que tienen en sus manos. 

He sido consecuente, y en este momento, a las 2 horas 
y 15 de la madrugada, es necesario más que nunca, des- 
pués de 1rabajar diez horas consecutivas en un tono afle» 
brado —como decía el señor Ministro recogiendo palabras 
del doctor Barrios Amorín— eg más necesario que nunca, 
repito, hacer un intermedio. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Ferrer Serra para que se haga un inter- 

' sssdio hasta hoy a las 16. y 30. : 


, : f 
(Se votas 10 en 57, == Negativa). / 
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——Continúa la discusión general del proyecto y en el 
uso de la palabra el señor Diputado Barrios Amorín. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Yo no sé exactamente 
a qué altura de mi exposición me encontraba cuando se 
pasó a intermedio Para realizar la sesión de la hora 17, 
Pero Creo qUe me proponía empezar a desarrollar o a 
explicar cuáles son lás causas o las razones que han 
determinado la insuficiencia de los rubros votados para 
Ja construcción de obras públicas, al extremo de que se 
«justifique este proyecto de ley para poner término a las 
Dumerosas obras públicas en construcción y evitar la si- 
tuación de hecho creada en virtud de la cual existen edi- 
ficios sin techos, sin puertag o sin ventanas por falta de 
recursos, o existen trozos de caminos carreteros inutili. 
zados porque falta el puente que ha de unir g unos con 
otros, 

Las razoves o causas determinantes de la insuficiencia 
de rubros asignados por las leyes de obras públicas, laa 
razones reales y las que se han aducido, a veces con 1n- 
consistencia, son las siguientes: desde 1944 hasta aquí 
—tomo la fecha de 1944 porque, en efecto, sólo se re. 
fuerzan partidas del plan de 1944—- han transcurrido cua= 
tro años y ha existido -un factor importante, que se cons 
creta en el Encarecimiento de los materialeg necesarios 
para construir las obras públicas. La importancia de este 
factor no .puede ser desconocida. 

Otro factor es el encarecimiento del trabajo, como el 
anterior de innegable realidad y de innegable valor. 

. Debe señalarse también la circunstancia de que hayan 
transcurrido 'cuatro años, Puede haber sido un error el 
haber asiguado cantidades fijas para las obras que habían 
de construirse en un plan de cinco o seis años, porque es 
difícil que al cabo de cinco o seis años la cantidad fijada 
pueda ser la verdadera. En ese sentido puede haber siáo 
erróneo el criterio seguido, pero me adelanto a señalar 
“que ya tuvimos presente, al estructurar el plan de 1944, 
_esa circunstancia y admitimos que las cantidades pudieran 
no ser exactas y que si bien en el caso de algunas obras 
_podría faltar dinero, en otros podría sobrar dinero: el 
error podría ser en un sentido o en otro, y en la ley da 
1944 se da el medio legal para poder destinar el superá- 
vit de una obra a cubrir el déficit de otra. Lo que pasó 
€s que durante estos cuatro años hubo un proceso ininte- 


. rrumpido de encarecimiento y, entonces, hubo sólo défi. 


cit de todas las partidas, 

Otra de las causas que explican esa insuficiencia de 
rubros, y ésta más injustificada, es la de rubros mal calcu- 
lados. Transcurrido el tiempo, es evidente que las partidaa 
asignadas para algunas obras fueron erróneamente fijadas; 
que se nos asesoró deficientemente en algunos casos, al 
extremo de que hoy se pide, por la vía de refuerzo de ru= 
bro, partidas, para“ construir la misma obra votada en 
194, En algunos casos hasta tres veces la partida votada 
en . 


En estos casos la insuficiencia de rubros es criticable; 
en otros casos, la insuficiencia de rubro, también critica» 
ble, se debe a que se cambió el plan primitivo o el pro» 
yecto de la obra a construirse, No se inició la construcción 
de acuerdo a lo que se autorizó, y claro es que la previ- 
sión, en tal caso, debía fallar, En esto no hay culpa de 
la ley; hay cuipa de guien aplicó la ley, porque si el ren- 
samiento del legislador fué uno, o se cumple o se pide la 
modificación respectiva, pero no se ajusta, a un nueva 
plan como un nuevo proyecto, 

De ambos defectos últimamente señalados —rubros mal 
calculados y cambio de plan—— han adolecido fundamen-. 
talmente. las construcciones liceales, Ejemplos típicos son 
las partidas votadas para construir el Liceo Zorrilla en 
la capital de la República, que, calculado en $ 220.090.009 
en aquella' época, según se Mos aseguró, hoy, según se 
nOs asegura, cuesta $ 1:000.000.00; la partida asignada, 
para construir el Liceo de Las Piedras, que estimada en, 
$ 160.000.00, hoy cuesta más de $ 500.000.00. 

Y sobre este aspecto del problema que acabo de tocar 
o construcciones liceales—- debe decirse dos palabrag con- 
cretas en esta oportunidad. En 1944 pensamos y creímos 
que resolvíamos todo el próblema de las construcciones li- 
ceales en el país, Seguimos pensando --es el pensamiento, 
unánime de los miembros de la Comisión de Obras Pú 
blicas-- que hay que resolver en su oportunidad el pro“ 
blema de las construcciones liceales €n el país, y para ello 
habrá que votar, ahora lo sabemos, cantidades de dinero 
mucho más elevadas que las asignadas en el plan de 1914, 

Ese problema de las construcciones liceales requiere, 
en forma poco menos que inmediata, satisfacer necesida» 
des de algunas regiones del interior, como Rivera, Tacua- 
rembó, Fray Bentos, Colonia y el resto de la República; 
pero requiere también fundamentalmente atender el pro 
blema de las construcciones liceales en la capital de la 
República... ' . . 

(Apoyados). * 

——,..y aquí en grado preferente al interior del país. 
" Yo, más de una vez, he levantado mi voz en esta Cá. 
“ara. pora señalar la injustificada política gubernaren,al 


$ 


31 


y 


N.o 12716 — Diciembre 27 y 28 de 1948 CAMARA DE REPRESENTANTES 


que tradicionalmente, se sigue, de preferencia de la cas 


_yital frente al interior, creyendo que Montevideo es un 
mal en el país, que vive en gran parte de lo que el resto - 


del país produce, que esta gran capital burocratizada, en 
la que imperan, en mucho mayor grado que en cualquier 


¿otro lugar de la República, el lujo, el juego, el vicio y el 


alcohol, produce poco. en relación a lo que es y vive en 
gran parte de lo que el resto del país produce... 
(Apoyados). . 
—-...y que el país adolece del mal de haber sido go. 
bernado con el pensamiénto puesto en la capital de la Re- 


, pública y fundamentalmente de*haber sido gobernado casi 


siempre por hombres con espíritu de Montevideo y no con 


espíritu del interior de la República. Eso que yo he dicha 


más de una vez en esta Cámara no me impide afirmar hoy 


, Que en el problema de las construcciones liteales no puede 


pensarse lo mismo y que este problema es más apremiante, 


' sin duda alguna, en la capital de la Renública que en el 


interior 

Quienes conozcan como se prestan los servicios de en=- 
señanza secundaria en los liceos de Montevideo tienen que 
convenir conmigo:en que es Casi una vergilenza para todos 
QUe se preste en tales liceos_esa enseñanza, sin que poda- 


“mos dar razón que justifique la inacción 'en no haber cons- 
, truído liceos como ese que citaba, el liceo Zorrilla. cuva 


iviciación ha sido autorizada: por ley de mucho tiempo 
atrás, antes de 1944, y cuya construcción aún to ha co- 
menzado. : 

En este plan, en este proyecto de reestructuración de 
fondos, que no importa, según se acaba de exponer en Cá- 
mara. autorizar la emisión de nueva Deuda Pública, sino 
redistribuir Deuda Pública ya autorizada, en este plan, 
fundamentalmente en materia de construcciones liceales, 
:como cosa importante. no se autoriza otra cosa que ter» 
"minar el liceo de Las Piedras, porque es el que está a me- 
«dio hacer, y nuestro criterio ha sido el votar fondos vara 
terminar obras en construcción 

El Liceo de Las Piedras costará cerca de $ 600.000.00, 
La Comisión de Obras Públicas estudió con detención este 
caso, vorque él le ha permitido filar un criterio para apii- 
car al resto de las construcciones liceales del interior del 
país. Con lo que se votó en el año 1944, sólo se inició la 
construcción de un proyecto que no podía ejecutarse econ 
“acuellos fondos. Lo que: debió hacerse, entonces. era no 
“iniciarse la construcción de esa*obra y haber pedido al 
Parlamento los fondos necesarios vara construir tal obra, 
Se construyeron. según los informes que hemos recibido, 
apenas cuatro salones'los que, de ser habilitados, lleva- 
Tían a la paradoja de que en el nuevo Liceo habría menos 
comodidad que la que tiene actualmente el Liceo funcio- 


nando en otros locales. Se pensó en construírlo, en ame” 


Dpliarlo. sin terminarlo totalmente, prescindiendo de algu- 
Ras renarticiones indispensables. como es la construcción 
del gimnasio cerrado. 


La Comisión de Obras Públicas, después de asesorarse 
debidamente y después de haberle planteado en forma 
expresa al Consejo de Enseñanza Secundaria el requeri- 
miento de una respuesta, para saber si la enseñanza de 
la cultura física puede hacerse en los liceos de Enseñanza 
Secundaria, prescindiendo del gimnasio cerrado, cuando se 
le contestó que no se podía prescindir, que era indispen- 
Sahle a los fines de la cultura física. la Comisión de Ohras 
Públicas autorizó la inclusión de la partida de $ 180.000.009 
Más, para construir también el gimnasio cerrado, por en- 
tender que hoy en día no puede hacerse la enseñanza com- 
bleta si se prescinde de la enseñanza de la cultura física. 

Yo creo que es un defecto esencial de nuestra enseñanza 
ho prestar la debida atención a la cultura física. 

(Apoyados.). : 

—Creo que es ahí, en los liceos, en las escuelas y en 
las plazas de deportes donde debe hacerse intensa cultu- 
ra fisica... . o 

(Apoyados). 

—.:.para fortalecer a nuestras juventudes y para des- 
plazar, no lo oculto, a la otra tendencia, que pretende 
hacer fuerte a nuestra juventud llevándola a las cuadras 
de los cuarteles... 

(¡Muy bien!) - 

* —,,.en donde puede hacerse fuerte, pero se corre el 
riesgo de que se infiltre en su espíritu algún virus pell= 
groso o inadecuado. 

. La Comisión de Obras Públicas creyó, pues. que en el 
Liceo de Las Piedras debía hacerse una obra completa 
Y, votó todo lo necesario para que la obra fuera completa. 
Xl Liceo costará $ 600.000.00, pero tendrá según la opinión 
de las autoridades de Enseñanza Secundaria, todo lo que 
un liceo precisa. Allí, el protesor De Pró nos dijo que ese 
Liceo, construído con esa cantidad de dinero, permitirá 
ensayar "por primera vez en e] Uruguay. planes pedagógi- 
os en auge en el mundo entero, y el Directo de Enseñan- 
a nos dijo que ese Liceo permitirá, por primera vez en 


. 
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el Uruguay, aplicar los planes de enseñanza que el Uru= 
guay tiene, pero que ño ha podido todavía aplicar por fal. 
ta de locales apropiados, 

Con una u otra explicación, era evidente que habría que 


“dr a la terminación total de ese edificio, Y, de acuerdo a 


este proyecto, el Liceo de Las Piedras se terminará y 
habilitará para todos sus fines, adelantando que en el pen- 
samiento de la Comisión será el modelo 'a seguir para cons 
$vuir el resto de los edificios del país, con lo cual estamos 
diciendo que la construcción liceal costará muchos millo- 
nes para dar por resuelto ese problema. 

Creo que deben decirse dos palabras en otro aspecto 
del problema de obrás públicas, cual es el de las construe- 
ciones hospitalarias. En el proyecto a estudio muy poco 
se establece en esta materia: pero afirmemos que no -és 
Por culpa: de la Comisión dictaminante : 

Esta quiso lograr todas las informaciones necesarias 


para incluir aquí, en materia de construcción de hospita- 


les, todo lo que fuera preciso, y, a pesar de sus esfuerzos 
para informarse, no logró. tener tal información. 
El Ministro de Salud Pública y el Subsecretario de Sa- 


.lud Pública. llamados a su seno y requeridos por escrito 


rara que informaran, dieron una información harto dafi. 
ciente, y fué preciso que un día el señor Diputado Piffa- 
retti, aquí presente, descubriera la existencia de un hus- 
pital casi terminado y no habilitado. para que la Comisión 
de Obras Públicas supiera que debía incluir una obra en 
este proyecto de ley 

El hospital Marítimo, colocado allá por Punta Baliena, 
hace años que está terminado y no se habilita, al extremo 
de que se han deteriorado sus techos y ahora es indispen- 
sable votar alguna partida de dinero para que se habilite; 


.y no se habilita a pesar de que la necesidad que está lla» 


mado a llenar es de innegable importancia. 
El doctor Piffaretti, aquí presente, espero que si habla 
del problema ratificará estas palabras y dirá en qué ra- 


- dica la importancia y la imprescindible necesidad: de pro- 


ceder a habilitar este hospital. 

Pero, en materia de Salud Pública, no puaimos saber 
«por intermedio del Ministro de Salud Pública. qué edifi- 
cios estaban a medio construir para terminarlos, y cuan- 
do se nos dió alguna información, cuando se nos dijo 
que €ra necesario ampliar y terminar el pabellón para el 
tratamiento de tuberculosos en la ciudad de San Carlos, 
se incurrió en error. porque la verdad es que hace mu- 
chos meses que está terminado y no se habilita, mientras 
Ss tienen los enfermos pulmonares en un sótano insalubre 
y antihigiénico. . 

(Interrupciones). 

—Y a la manera de ese pabellón hay un pabellón en el 
hospital de Castillos, terminado hace meses y QUe no se ha- 
bilita. Y por otros lugares de la República, Lo que está de- 
runciando que en Salud Pública no se nos supo decir qué 
“ez lo que había que terminar; pero tampoco sabe que hay 
algunos terminados y que «pueden habilitarse, 

(Interrupción del señor Representante Ferrer Serra). 


-—Quizás se busca el pretexto de la falta de presupuesta 
Para esa habilitación, frente a lo cual yo debo afirmar que 
€Se pretexto invocado por esa repartición nó es valedero, 
dado que sin presupuesto y sin autorización lega] se ban 
nombrado centenares de empleados para el Hospital de Clí= 
nicas, que no se ha habilitado. 

(Avoyados). 

—En esta misma materia de Salud Pública —creo que 
no tiene que ver con la construcción, pero cuadra con €s- 
to— el señor Diputado Piffaretti hace unos días denunció en 
Cámara lo que pasaba con le utilización indispensable de la 
estrediomicina, Ya. los que no sabemos nada de medicina, 
hemos logrado aprender por ofr a los médicos hablar en 
aire frecuentemente vehemente y de protesta de la actitud 
casi criminal de nuestro país al ho poner al alcance de los 


¿que la necesitan la estreptomicina, que parece que en casos 


determinado salva vidas que, de otra manera, no podrían sal- 
varse, olvidándose que el más sagrado de los deberes del Es- 
tado es atender la salud pública de los habitantes. 


Ocupa la Presidencia el señor Representante Ricaldoni, 
Segundo Vicepresidente, 


—La ley de mayo de 1944 votó varios millones de pesos 
para construcciones hospitalarias. encarando el problema de 
los hospitales para el tratamiento de los tuberculosos, y 
mada construir, poz lo menos, tres hospitales regionales, en 
Colonia, en Tacuarembó y en Lavalleja, y nada se ha hecho, 
Parece Que el actua] titular de la cartera de Salud Pública 
tiene criterio:que lo lleva a afirmar que es inconveniente 
esta construcción y que el tratamiento o que la lucha anti. 


1010—C R 


tuberculosa, debe,hacerse sobre la base de hospitalizar a to- 
dos los enfermos en Montevideo. Pero sea acertado o errónea 
este criterio — yo no voy a opinar sobra la materia —, lo 
cierto es que hay una ley que manda construir tales hospíta- 


' Jes, que no se cumple y tampoco se propone la modificación 


de la misma para hacér algo en esta materia en que tan ins 
disnensable es hacer, 
Con esto yo estoy denunciando que lo que nos pasó en 


- alud Pública con respecto a la construcción hospitalaria, es 


- 7109 para extender recetas, o mil circunstancias 


un signo más de lo que pasa en este Ministerio, en donde, 
por ejemplo, no se haca lo necesario para conseguir estrep. 
tomicina; y un día se denuncia que talta anestesia para 078. 
rar en un hospital, o no hay yodo o calcio y no hay formula 
análogas, 
denunciando que hay ahí un gran desajuste administrativo y 
que ese. servicio fundamental en la vida del país funciona 

mal, que la gestión del actual titular de Salud Pública, me- 
rece críticas, tantas críticas como, con toda razón, a mi jul. 
cio, merece la gestión de los Ministros de Hacienda y de In- 
dnstrias y Trabajo. 

SEÑOR OLIVERA UBIOS. —- ¿Me permite”... 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. ——>Sí, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor Di- 
putado. 

SESOR OLIVERA UBIOS. — Brevemente voy a ocupar» 
me del pasaje de la exposición del señor Miembro informan= 
te, en el que hizo referencia a las construcciones hospitala= 
rias. Tengo entendido, y puedo afirmarlo con toda seguridad, 
de que anualmente los distintos. 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¡Permítame, señor Diputado! 
La Mesa, por, un deber de lealtad, debe prevenir 11 señor 
Diputado Barrios Amorin en el sentido de que le restan so= 
lamente cuatro minutos para hacer su exposición. 

“SEÑOR OLIVERA UBIOS. — Entonces, señor Presidente, 
renuncio a hacer uso de la palabra en este momento, y ha- 
blaré oportunamente, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede continuar el seño* 
Diputado Barrios Amotín, y una vez que termine, la 
Mesa le concederá la palabra al señor Diputado O:ivera 
Ubíos, para que haga la 2claración. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — En realidad, este aporte 
que he hecho no tiene mucho que ver eon el proyecto en 
debate. 

Terminando mi exposición, entonces, debo decir que en 
este proyecto de ley se autoriza, como lo hemos dicho varias 


veces, rubrog para terminar obras, pero que eso no quiere - 


decir que no puedan construirse otras ybras públicas, que no 
.£ean aquellas para las cuales hemos votado partidas de ru- 
«bros; aquellas que tengan partidas suficientes podrán con8. 
truirse. como por ejemplo, las obras de saneamiento de Cag= 
tillos y de Carmelo, cuya iniciación se anuncia, teniendo ru- 


. bros suficientes para iniciarse. 


Debo terminar manifestando 
consolida nuevas conquistas para la clase obrera del país y 
mantiene las ya logradas, Aquellas conquistas incorporadas 
para asegurar el derecho a ser designados peones camineros 
en el plan de 1944, se mantiene, y a este respecto Correspon- 
de hacer una aclaración. El artículo de la ley que establece 

que deberá, dentro de determinado plazo, procederse a dar 
eumplimiento al artículo de la ley de 1944 que da derecho 
a los peones camineros que han. trabajado más tiempo en 
obras públicas, esa disposición establece que deberán quedar 
sin efecto los nombramientos que se hubieran hecho en vio- 
lación de la ley. Quiero aclarar, desde luego, que esto no al= 
canza a aquellos peones camineros que se hayan designado 
antes de la sanción de la ley de 1944. Los nombramiento he- 
chos anteriormente no pudieron haberse hecho en violación 
de la ley, porque la ley no estaba dictada. 


Las demás conquistas obreras se mantienen. Ny está de. 
imás señalar que en materia de obras públicas, habrá que se 
guirse respetando las normas legales para los obreros esp6= 
cializados que están en la ley de 1944 y las normas sobre 
imparcia] distribución del trabajo obrero que están en la ley 


' de 1943, que el Ministerio de Obras Públicas de nuestro país 
' en general ha respetado, según mis informaciones, pero que 


Según lo que decíamos en un debate habido en Cámara hace 

algunas sesiones, varios municipios y varios entes autónomos 
no cumplen: el SOYP, la ANCAP, la UTE, nombran, según 
se me ha asegurado, sus obreros a dedo, y están obligados a 
aombrarlos por sorteo. Al respecto habrá que llamar la 
atención del Poder Ejecutivo que tiene la obligación de lla 
mar a responsabilidad a los miembros de los Directorios de 
entes autónomos que violan la ley. Si no lo hace, será res. 
Ponsable con su inacción, y se solidariza con la violación de 
la ley. 

Termino entonces, porque se me vence el término, dicien 
do que espero que en el año próximo podamos. hacer un 
plan completo de obras públicas, restauración dentro de un 
plan general económico y financiero del prís y ojalá pueda 
hacerse; que entonces habrá que resolver ún problema fun- 
damental en materia de vialidad, cual es el preblema de la 


que este proyecto de ley. 
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transformación de nuestras carreteras, En este proyecto de 
ley queda, a mi juicio, bien resuelto el problema de la con. 
servación de nuestras carreteras, pero el otro igualmente 
importante, de la transformación de nuestras carreteras, 
para entregarlas a los modernos automotores para los cuales 
no fueron construídas, ese tendrá que ser estudiado en el 
futuro para resolverlo de acuerdo a los firmes y el ancho 
que las carreteras han de requerir en nuestro país. 

Termino diciendo que estos proyectos de ley sobre obras 
públicas tendientes fundamentalmente a construir caminos : 


son proyectos de ley elvilizadores. 


- (Apoyados). Ñ 
——Siempre he afirmado que construir caminos es , materia de 
civilización, de resolver algunos de nuestros más importan» 


' tes problemas. El camino acerca a los hombres y a los pue- 
blos, permite una más rápida comunicación y el transporte 


de las cosas y hasta del pensamiento. Permite resolver Pro. 
blemas de salud pública, de instrucción pública, que de otra 


” manera se agravan. 


En definitiva, construir caminos es civilizar. . 

He terminado, 

(¡Muy bien!'). 

SESOR OLIVERA UBIOS. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -- Tiene la palabra el señor Di, 


” putado. 


SEÑOR OLIVERA UBIOS. --— Ya al final de la brillante 
exposición del señor Miembro informante, lamenté inte-= 


“rrumpirlo para corroborar parte de sus afirmaciones, en 


lo que hace referencia con la deficiencia en materia de 


* construcciones hospitalarias, sobre todo de obras hospitala,, 
" rias a terminar. 


Es lamentable que no se: Layan tomado en cuelta muy 
precisas informaciones que llegan anualmente por parte de 
los señores Directores de los distintos Centrog de Salud 


" Pública, de su memorias anuales, que es donde queda Cong. 
tancia de los: estados de los edificios en que deben. des,, 


arrollar su importante labor, Por otra parte, -no ignora es. 


- te Parlamento que en nuestra República funcionan centros 
“médicos quirúrgicos de estudios, a cargo de distinguidod 


profesionales que' con tanta abnegación ejercen su labor 
én el interior del país, centros médicos quirúrgicos qué 
envian informaciones y aspiraciones de indudable precie 
sión al Ministerio de Salud Públca, 

Además, como bien lo decia el señor Miembro informans 
te, en el mes de mayo de 1944, con votos decisivos de €ge 
ta bancada, se autorizó a invertir gúmas millonarias pas 


“Ta terminar obras hospitalariag y para iniciar otras, sobré 


todo Para la lucha antituberculosa. 


<=. 

Se me dice a último momento que hay oposición para la 
realización de esas obras en el interior de la República, 
sobre todo Para la construcción de los hospitales llama« 
dos serramos, de los Departamentos de Tacuarembó, Las 
valleja, y de Otro importante régional del Departamento 
de Colonia, Craso error el de centralizar en Montevideo 
toda la asistencia de la lucha antituberculosa, de manera 
que llegado el momento nos ocuparemos de esa parte del 
Problema. 

Quería nada más que corroborar lo que acaba de decis 
el señor Miembro informante respecto de la poca atención 
que se ha prestado a lás instalaciones hospitalarias, sobré 
todd en el intefior de la República, : 

Por ahora nada más. 

NOR TERRA. — Pido la palabra para una aclara, 
ción 

SEÑOR PRESIDENTE, —— Tiene la palabra el señor Di» 7 
vutado. 

SEÑOR TERRA, — Nuestra bancada rechaza los tér 
nos con que el señor Diputado Barrios Amorín calificara 
al señor Ministro de Salud Pública; y refirma por el cons 
trario su: convicción que dichyg Secretario de Estado hace 


_honor al Gobierno y al país, 


SEÑOR D'AMADO, — Pido la palabra para una aclas 
ración, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 
putado, 


SEÑOR D'AMADO, — Quiero que quede constancia de 
Que en lo que respecta al Municipio de Paysandú, y a lá 
Planta Industrial de la ANCAP en dicha ciudad, cuando se 
necesitan obreros siempra 2 torian M Sorteo. 

Nada más. : E 

RESFOR FERRER. BERRA. — Mido la palabra. - 

SESOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Dis 
putado 

SEÑOR FERRER SERRA. -— Evidentemente es violeB 
to decir alsumas cosas a esta hora, sobre todo pensandó 
que yó6 be insistido varias veces en la noche con interven» 
ciones, six poder obtener lo que creía que tra justo y Ne, 
cesario para que las. leyes salieran estudiadas y resueltos 
los distintos problemas que en ellas se plantean, en mejor 


-¿orma, Pero el Legislador que está en Sala cuando se tra. 
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ta de un proyecto de ley, cuando lo ha estudiado y Ye que 
en él hay que hacer algunas observaciones tiene la obliga, 
ción de manifestarlas y de decirlas de viva voz, porque ek 
deber del Legislador es tratar de que los proyectos de ley, 
Sún aquellos en que tenga discordias fundamentales, sale 
gan en la forma más perfecta que sea posible. 

Debo comenzar diciendo que hay que felicitar a la Co, 
aisión de Obras Públicag por el trabajo realizado... 

(Apoyados). 

-—...El informe con que se acompaña este proyecto de 
ley, informe que no he tenido el placer de leer totalmente, 


es Interesante e ilustrativo, y permite formarnog una exaq-= - 


ta composición de lugar. 

Repito lo que dije en una .breve incidencia anteriory 
desgraciadamente ésta es una golondrina que no hace ve, 
tano. Log informes con que vienen los proyectos desde las 


Comisiones, son, por regla general, absolutamente defío. 


cientes, Hoy no habrá el grado de perfección necesaria co, 
mo para que nosotros tengamos una visión exacta de toda 
el problema, pero él es lo suficientemente ilustrativo para 
permitir que el Legislador dé a conciencia su voto. 

Y digo que no es lo suficientemente perfecto, porqua 
aquellos legisladores que no estamos siguiendo al' minuto 
da evolución de la obra pública. a veceg nos encontramos 
con dificultades para poder 'interpretar el texto del infor- 
me; sobre todo cuando consideramos las obras de hidrogra» 
fía y vialidad: se nos habla de la cantidad dispuesta o gastas 
fla en la obra, pero no se nos dice cuál es la cantidad asigna» 
éla por el plan. Interpreto que se ha gastado la totalidad, pes 
ro es una interpretación que hago y que puede ser errónea, 
porque puede suceder que haya un exceso de lo gastado s0 
bre lo votado, que no sería imputable absolutamente a na. 
file, sino al deseo de terminar -o de adelantar una obra ini. 
ciada. - 

Pero esto nog crea, en la interpretación del proyecto de 
ley, algunos problemas que será preciso que la Comisión, 
que, como dice: el señor Diputado Barrios Amorín, va a 
reestructurar todo el plan del año 1944, lo tenga presente 
para que los legisladores podamos como aquellos que no 
podemos .estudiar la obra en detalle. a través del informe 
de la Comisión tener una visión total del panorama. y 
poder ver cómo se han gastado los dineros que nosotros 
hemos votado en otras oportunidades. . 

Al tratar este proyecto. y después de rendir un lógico 


” tributo al tesonero trabajo realizado por la Comisión de 


Obras Públicas, y fundamentalmente por sus miembros in. 
formantes, debo decir que considero que este proyecto no 
Puede ser tratado en el día de hoy por la Cámara. 

¿Por qué hago esta afirmación? Porque este proyecto 


flo Obras públicas fué sancionado por la Cámara el 13 de | 


enero de 1948, en una forma distinta a la actual, Pasó a 
consideración del Senado, éste le prestó aprobación el 28 


de junio de 1948, devolviéndolo con modificaciones a este 


Cuerpo, que era el originario y esta Cámara tiene que pro- 
DuDbcialse sobre si acepta o no las modificaciones Dropues., 
tas por el Senado, tal cual lo dispone la Constitución de 
la República. Ese es el paso que corresponde dar; si se 
acepta, se comunicará al Poder Ejecutivo para que éste 
proceda a la promulgación de la ley: si no se acepta, se 
elevará a la Asamblea General para que ésta decida de 
Ya aprobación de un proyecto, o de ambos, o de un tercero 
distinto. 

Creo que la Cámara está inhabilitada totalmente para 
tonsiderar este proyecto de ley. Sé lo que se.me va a decir: 
que hay un precedente que demostraría que la tesis que 
estoy desarrollando no tiene asidero, Y sé cuál es el pro- 

ecto o el antecedente que se me va a traer a colación» la 
ey de alquileres, La ley de alquileres, aprobada por esta 
Cámara fué aprobada con modificaciones por el Senado. 
la Cámara la rechazó, y fué a la Asamblea General, y lue,, 
go el Senado asumió competencia directamente, y aprobó 
un nuevo proyecto que después aprobó la Cámara de Di- 
putados, siendo convertido en ley después del trámite cons. 
titucional establecido en la Carta Magna. . 


Pero estimo que las situaciones son distintas. La esen- 
cia de aquellas leyes era diferente, la estruetura completa, 
mente distinta: y en este proyecto el tema es el mismo, 
la inversión de las sumas apenas difiere en algunos cen- 
tenares de pesos: $ 14:000.000.00 redondos en uno, y 
$ 14:107.000.00 si mi memoria no está equivocada, en 
otros. Las finalidades son exactamente las. mismas. Por 


lo tanto, el trámite a cumplir es el destino a la Asamblea ' 


General, procediendo el rechazo del proyecto del Senado 
que, no tengo inconveniente en manifestarlo, es absoluta, 
mente deficiente. : : 

* El proyecto elaborado en la Cámara de Diputados, con 
le colaboración del señor Ministro de Obras Públicas y del 
señor Sub Secretario de esa cartera ——según se me manix 


fiesta— es un proyecto, no fengo inconveniente en repetir. 
. ” S 


S 


Pu 
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lo, que hace honor al Parlamento; mo lo es así el emanakjo 
úel Senado de la República. Pero estimo que esta Cámara, 
dada esa razón constitucional, no está habilitada para apro- 
bar €se proyecto: él tiene que ir a consideración de la 
Asamblea General, . 

Yo sé que esta tesis, que enuncio rápidamente, la po, 
diría fundar citando los artículos constitucionales; pero no 
Creo que sea hora de ponerse a hacerlo, elaborando dete- 
nidamente esa tesis; pero es la tesis en la cual siempre sy 
ha mantenido este Parlamento, excepto en el cago de la 
ley de alquileres, excepción que podría dar lugar a algún 
debate judicial, según tengo entendido, próximo a plan- 
fearse.* . 

Además, señor Presidente, hechas estas afirmaciones, 
»=—y yo me doy por derrotado de antemano, a pesar de 
considerarme en posesión de la verdad,— nos vemos en 
la obligación de decir rápidamente dos o tres cosas sobra 
el Proyecto en sí. En primer término, debo decir que el 
proyecto que consideramos nos da la razón a aquellos 


-Que votamos en contra del Plan de Obras Púbiicas del 


año 1944. Y nos da la razón porque en aquella oportuni- 
dad, €n la que también me correspondió eloglar el trabas 
jo realizado por la Comisión de Obras Públicas y ta de- 
dicación puesta por la. Comisión para estudiar este pto- 
blema, tuve que decir que tenía deficiencias notorias: ale 


.£Unas las señalé en Sala, Aquel plan originario de cua- 


renta y tantos millones que se transformó en Una plan 
de sttelta y tantog millones de pesos, fué en gran pario 
improvisado en la sala de la Comisión, a pesar de la asif£- 
tencia del señor Ministro, de los técnicos, y a pesar del 
trabajo denodado de la Comisión de. Obras Públicas, y 
tuvo sus efectos que vemos hoy en dia en obras que se 
consideraba que con $ 120.000.00 estaban terminadas y 
que ahora necesitan un refuerzo de $ 450,000.00. 

SEÑOR PIFFARETTI, — Se olvida úel aumento de tog 
materiales y los jornales, 

SEÑOR FERRER SERRA. — No me venga el señor 
Diputado con el aumento de los jornales, porque es mern- 
tar la soga en casa del ahorcado. El aumento de los tor. 
nales es la vergiienza de la legislatura pasada: fueron” au= 


- Mentado en ula emisión de Deuda que no tiene prece- 


dentes en la historia del Parlamento uruguayo. Se hizo 
Una emisión de Deuda sin fijar el monto de la misma, 
“en la cantidad estrictamente necesaria”. dejando a vo- 
luntad del Poder Ejecutivo el determinar hasta cuánto y 
hasta qué cantidad podia llegar el aumento de los jorna= 
les que incidiera en las obras, Y esto, señor Diputado, es 
Una verdad que nadie podrá discutir. La disposición  per- 
tinente la ERcontrará en el proyecto en que se aumentó 
en lá suma de $ 20.00 las dotaciones de los funcionarios 
Públicos. Alí se va a encontrar con una disposición tn- 
jertada en el Senado de la República, donde se autoriza 
el aumento de la Deuda Pública en la cantídad que cre- 
yera conveniente el Poder Ejecutivo para hacer frente a 
dos aumentos de los jornales de las Obras públicas, 

Esa es Una verdad que la Cámara dno puede olvidar. 

No estoy en este momento en el deseo de hacez repro= 
ches; quiero sí demostrar que a, aquellos que nos opusi- 
mos, Porque considerábamos que gran parte de ese pian 
no había sido modificado, que Do había sido estudiado en 
forma suficiente, hoy la propia Comisión de Obras Púbii. 
Cas nos da la razón. * Y si para muestra basta un botón, 
ahí está el Liceo de Las Piedras, proyectado en Desos 
120,000.00, que insumirá por lo menos $ 570.000.00. 

Además, están todas las otrag obras... 

SEÑOR QUILICI. — El peor argumento que puede uti- 


Jdizar el señor Diputado es el del Liceo de Las Piedras, - 


¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR FERRER SERRA. — Sí, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE. :— Puede interrumpir el señor 
Diputado, 

SEÑOR QUILICI, —- El señor Diputado que está na- 
ciendo uso de la palabra, el doctor Ferrer Serra, sahe que 
en el plan de 1944 ge incluyó una partida para construír 
el Liceo de Las Piedras dentro de un cálculo mínimo 
para hacer lo indispensable para que ese centro de ense- 
fianza funcionara en una casa del Estado. En este mo- 
mento, frente al espiritu que predomina en la Comisica 
dde Obras Públicas, de terminarelag obras que estaban en 
el comienzo ds su construcción, se modificó totalmente el 
Plan de consirucción de ese centro de enseñanza, y se ra 
a transformar en el edificio liceal ejemplar de la ttepd- 
blica y no será difícit que de la América del Sur. 

Frente a esa circunstancia de modificación total Ael 
plan de construcción, operada en razón de que eg el úntf- 
co edificio que se va a construír, tomar esa construcción 
como ejemplo de error en log cálculos de gastos, me pr 
e que es usar artiliciosamente el argumento y el ejer. 
plo. - . 

OR TRIAS DU PRE. — ¿Me permite una interrup 
ción? 

SEÑOR 


tad FERRER SERRA, — Enseguida, señor Dipa- 
0 . - .. mos - — . 


$ 
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Dobo suponer que la Comisión-de Obras Públicas, cuan= 

o proyectó de acuerdo con el anterior Poder Ejecutivo, 

ejecución de la: obra por $ 120.000.00 hizo un pro- 

ecto e hizo los estudios y cálculos correspondientes a 

se proyecto, a fin de habilitarlo en forma de hacer una 
Úbra para los fines deseados. . - 

Ahora resulta que con esos $ 120.000.00 sólo se hio 
eleron cuátro salones a razón de $ 30,000.00 cada uno, 
y que se necesitan $ 450.000.00 para hacer un Liceo. 

8ó que con cuatro salones a $ 30.000.00 cada uno, no 

e: va a hacer ningún Liceo, ni en Las Piedras, y ni si- 
ulera en Santa Rosa del Cuareim, lá por el Departa» 
mento de Artigas, que supongo que debe tener muy pocos 
alumnos, 

Pero no es ese solo el ejemplo, Vamos a ver el puen- 
te del Pantancso que me encuentro aquí al abrir un 
poco por gusto los antecedentes en la pásina que saliera. 
Y resulta que la inversión es de $ 80.000.00 y la par» 
ida complementaria de $ 125.000.00; más del cien por 
siento. . 

Acá hay otra partida: *+i tramo entre Dolores y Palmi- 
tas tiene $ 151.000.00 invertidos y se necesita, como 
partida complementaria $ 150,000.00. Y no sé, señor 
Presidente, si esta partida complementaria de $ 150.000.00, 
significará la terminación total de la obra. 

Sé que el señor Ministro me va a decir que se uan he- 

eho log cálculos, pero yo he hecho esta afirmación por- 
que, como tuve oportunidad de decirlo. no pude leer to- 
telmente este informe, y al recorrer apresuradamente sus 
páginas hoy, pude encontrar: que cuando habla de carre- 
teras troncaleg creo que la ruta cinco que va a Rivera 
»—Dido perdón si cometo algún error. 8e vota uña SU- 
ma de $ 200.000.600 a $ 300.000.00 para terminar un 
trozo de Tacuarembó o Rivera -—no estoy seguro de la 
ubicación del trozo.— y sin embargo no se termina tam- 
poco la carretera, lo cual demostraría que va a ser ne- 
cesario votar aún cantidades sumamente importantes pa- 
ra poder terminar algunas de las obras que Se enuncia 
en este trabajo, : . 
s (Interrupción del señor Representante Barrios Amo> 
rín). , : 
-—Me apunta el señor Diputado Barrios Amorín, que 
muchog millones más, Si esa obra es efectiva, no me 
asusta votar algunos millones de pesos para realizar Obras 
de esta naturaleza, 


Ha dicho que Me asustan, en muchas oportunidades, 
las emisiones de Deuda. En este momento me asustan 
también por algo que voy a decir a continuación. 

Me asusta la emisión de Deuda; crey que estamos for- 
zados por la situación financiera a reducir esos catorce 
millones de pesos a una cantidad inferior, .porque nues- 
tro mercado, como tendré oportunidad de probarlo den- 
tro de breves instantes, no está en condiciones de recibir 
o absorber catorce millones de pesos. anuales para obras 
públicas. . : 

Pero, señor Presidente, a mi no me asusta porque es 
Ja mejor inversión del dinero que podemos realizar Y, 
sobre todo, ahora en que los dados están tirados y noOS- 
otros vamos a ír a la adquisición de los ferrocarriles y 
no vamos a empezar a constifuir carreteras con el atán 
de hacer competencia al ferrocarril; podemos ir a la cons« 
trucción de carreteras para hacer planes armónicos y ra- 
einnales de los transportes, para hacer carreteras radia- 
les aue terminen en los centros de embarque. que faciliten 
en forma notable el transporte de mercaderías y frutos 
del país a los centros de consumo. 

(Apovados). 

——Por esta circunstancia a mi no me asusta votar mi- 
Jlones de pesos para obras públicas. Eso sí, lo que yo pre- 
tendo es hacer algunas puntualizaciones, y en este momen. 
to esto me ha salido tan deshilvanado, que no sé Si la Cás 
mara se habrá apercibido de la finalidad que me guiaba 
al hacer estas observaciones. Me llevaba fundamentalmen- 
te a decir que todo esto demostraba, este plan, esta reor»- 
ganización o readaptación del plan de 1944, hecha en 
1948, que en aquel plan había partes que habían fallado 
lamentablemente por precipitación; porque la parte tal vez 
estudiada lo ha sido en el Ministerio, No conozco log en- 
iratelones, borque nunca formé parte de la Comisión “de 
Obras Públicas, pero la parte hecha en el Ministerio po- 
dría haberse ajustado a los planes técnicos, no así los 
tr-inta y tantos millones agregados en la sala de la Co- 
misión de Obras Públicas, Esos tal vez no hayan tenido 
el estudio técnico tan necesario como lds otros, y por eso 
ha fallado en la forma lamentable en que ha fallado este 
plan de obras públicas. Pero, hecha esta observación, qus 
no es una observación directa al proyecto que estamos con- 
siderando, sino que es una constatación de hechos, señor 
Presidente, vamos a decir algo que yo considero que es 
traprescindible tener en cuenta al constderar este pro- 
blemá, y es si podemos seguir manteniendo este ritmo de 
evloetatones, de catorce millones. por año. ! “> 
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"Yo hubiese deseado hacer un estudio detenido en Cá- 


mara sobre las emisionts de Deuda, y sobre su colocación 


en plaza 

Tomé los otros días, después de leer un artículo del 
ánctor Acevedo Alvarez publicado en “El Día”, todos lox 
antecedentes, para hacer un estudio sobre la manera tn , 
que se ha ido colocando esa deuda pública en los últimod 
tiemDos. Pero, evidentement», el trabajo de la Cámara, 
nos impide poder realizar un trabajo detenido sobre cual. 
quier tema. Sobre todo. aquellos que tenemos €l suprema 
defecto de seguir la orden del día y leer los asuntos que 
vienen a Cámara; si no de estudiarlos, por lo menos. a los 
que leemos los asuntog y queremos tratar de formarnos 
una convicción personal sobre 'os mismos, nos. es absolu-= 
tamente imposible en el tren que está trabajando la Cás 
mara, realizar el trabajo serio sobre. ninguna materia, Pe- 
ro los legisladores, más que mi modesta palabra en esta 
materia, podrán aceptar la p"irhra del doctor Acevedo 
Alvarez. y el doctor Acevedo Alvarez nos dice que en el 
año 1947 sólo se pudieron co'ocar para el plan de Obras 
Públicas, $ 5:118.000.00. y para el plan escolar, de lo8 
$ 10:000.000.00 se colocaron $ £2:105,000.00, ? 

Yo podría lesr las cifras. Creo que la Cámara,no tiene 
necesidad, porgue siendo un artículo del doctor Aceveúa 
Alvarez tengo la seguridad da que la mayoría ce los coma- 
pañeros de Cámara, le habrán prestado la atención debida 
a un hombre evidentemente experto en esta materla,. 

¿Qué nos expresa €so? Nos -expresa que aquella recep. 
tividad que tenfa nuestra Bolsa en los años 1945 y 1946, 
cuando entraba al país una gran cantidad de capitales 
foráneos que se radicaban fundamentalmente en la Bolsa, 
le permitieron aquellas colocaciones fabulosas, nunca vis. 
tas; nuestro mercado bursátil tenía una absorción de 
$ 2:000.000.00 o $ 2:500.000.00 por mes, es decir, de 
$ 20:000.000.00 o $ 24:000.000.00.0 $ 30:000.000.00 
por año, en algún año. excepcional; pero en aquella opor= 
tunidad se llegaron a colocar hasta $ 20:000.000,00 


' por año, 


Todo eso ha pasado a la historia y nosotros, como lex 
glslalores, tenemos la obligación de ver todo el pañoras 
ma general. No tenemos que cegarnos con un solo proble- 
ma, el de la obra pública. porque si la recepción de lw 
plaza va imarchando bacia atrás, y en lugar de pesos 
30:000.000,00 vamos a tener que situarla entre veinte 
y veinticinzo millones, no podemos, de ninguna manera, 
destinar catorce millones, pura y exclusivamerte a obras 
Públicas. Vamos a tener que distribuírlos en las otras 
cargas del Estado, forzosas y necesarias. Ñ 

Este Parlamento acaba de votar $ 6:000.000.00 para 
el SOYP, quedando $ 2:000 000.00 por colocar, Son pe 
sgo3 8:000.000,00,  - 


Tenemos luego, $ 2:000.000.00 de deuda del Frigorífica 
por colocar. La Cámara acaba de aprobar, $ 3:000.000.00, 
Son $ 5:000.000.00. 

Tenemos para el Aeropuerto de Carrasco, pesas 
1:000.000.00 por colocar. Luego, Deuda Pública 1942, 
$ 6:900.000.00, Deuda de construcciones escolares, pesos 
2:300.000.00 más. Para vialidad de Cerro Largo, pesog 
1:000.000.00. Saneamiento de ciudades del interior, pe-= 
503 1:700.000.00. Deuda Obras Públicas de contribución 
municipal, $ 3:000.000.00. Deuda consolidación del dé- 


" Yicit de.1945, $ 6:400.000.00. 


Esta enunciación rápida. señor Presidente, es sobre la 
ya sancionado. Tenemos, a consideración del Parlamentó 
una serie de proyectos que van a significar emisiones de 
deudas, Nosotros vamos a tener que consolidar déficit, 
Vamos a tener que votar eso para reíntegrar al PodeK 
Iijecutivo las cantidades necesarias para que pueda aba. 
nar las deudas necesarias, las deudas contraidas. - 

Yo he visto al señor Ministro de Defensa Nacional du- 
yante toda la tarde, la noche y la madrugada de hoy, ed 
Sala, y con toda seguridad viene con algún pedido y- tal 
vez con algún pedido cuantioso que en alguna parte po«w 


"drá consistir en impuestos, pero que en otra parte se re- 


ferirá a deuda pública, 


Además, de esta enunciación, faltan $ 2:900.000.00 de 
la deuda de los municipios. y 

Nosotros tenemos que permitir que se coloque toda esa 
deuda, y eso, señor Presidente, nos está creando un pas 
norama que nos demuestra que. tal vez sea necesario re. 
ducir esa autorización a emetir $ 14:000.000,00 

$6 que el señor Ministro me va a decir que se autorizan 
a emitir $ 14:000.000.00, pero que €llo no significa qua 
se vaya a emitir esa cantidad. 

ESOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, -—- ¿Me. per. 
mite? 

SESOR FERRER SERRA. — Yo no quisiera que la 
Cámara me prorrogara el término para hacer uso de la 
palabra, Con toda sinceridad le digo al señor Ministro 
Que desearía terminar, Ahora, sl el señor Ministry insis- 
te, Bo tengo inconveniente de ninguna naturaleza. — 
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SEXSOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, -— No. 8e- 
fior D:putado. 

+»EÑOR FERRER SERRA, — Iba diciendo que el ses 
fic" ministro me iba a manifestar... 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Me adi- 
vi, el pensamiento, Ñ 

SEÑOR FERRER SERRA, — ...que él no tiene nece- 
sidad de emitir esog $ 1£:0060.000,00, que puede hacer lo 
que ha necho este año que ha contratado obras solamente 
por $ 8:000.000.00, Pero, señor Presidente, yo sé lo que 
s0n estos dos años que vienen, Son dos años terribles. Com- 
Ppreudo la situación en que se va a colocar y van a colocar 
al propio señor Ministro las Personas interesadas con una 
serie d> problemas, y por más férrea que sea la voluntad 
del señor Ministro de Obras Públicas. yo veo que las elr- 
cunstancias lo van a ir obligando a pasarse de los límites 
que él se fijara estudiando el problema. Por eso yo ple- 
feriría que la autorización fuera menor que la que figura 
en este proyecto de ley. | 

(Suena el timbre indicador de tiempo). 

SEÑOR SILVA, — Hago moción para que se le prorro. 
gue el término de que dispone el orador, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Silva. 

(Se vota: 32 en 34, — Afirmativa). 


—Puede continuar el señor Divutado. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Agradezco a la Cán.ara y 
le pido disculpas. A estas horas, que a un Diputado le Pro» 
Jrogue el término, es verdaderamente una tortura. 

Señor Presidente: quemando etapas, porgue ño quiero 
ser gravoso a los señores Diputados, deho terminar di- 
ciendo que esta circunstancia obliga a meditar un oco 
sobre el monto y sobre la sanción de este proyecto, 

Yo repito: uo tengo inconyeniente en otorgarle mi voto 
en la discusión general: a este proyecto. Habrá algunas 
disposiciones que combatiré todo lo enérgicamente qua 
pueda 

En el Plan de Obras Públicas de 1944 se estableció el 
8 ojo para dirección, administración y estudio —creo que 
€sa era la denominación, no sé si es la exacta— y ahora se 
reduce al 4 ojo. Yo la eliminarla total y radicalmente. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUNRLICAS, — ¿Me per. 
mite una interrupción, señor Diputado? 

SESOR FERRER SERRA. — Sí, señor Ministro, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrampir el señor 


Ministro. 


SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Yo crefa 
hue esa disposición propuesta por el Ministerio iba a me- 
recer elogios llel señor Diputado y de toda la Cámara, 
porque al aumentar los Tecursog de una ley, donde la 
Cámara entendió —y es lo normal— Que esos gastos de- 
ben ser calculados en el 8 olo, el Poder Ejecutivo los 
reduce espontáneamente al 4 olo, porque considera que el 
rubro de estudios de estas Cbras, cuyos recursos se votan, 
Ya ha sido realizado y solicita nada más que lo necesario 
para el cuntralor de la obra, creía, repito, que esa dispo» 
sición, tan juiciosa, iba a merecer el elogio del señor Di- 

- putado y no esa crítica, 


SEÑOR FERRER SERSA. — Señor Presidente: si el 
señor Ministro tiene áeseog de elogios, le voy a hacer uno: 
el reducir el 8 olo al 4 olo es.una virtud del señor Minis. 
tro. Pero yo exigiría más, mucho más: que no fueran ab= 
solutamente nada. ¿Por qué? Voy a decirlo: porque co. 

 ozco lo que pasó con el 8 ojo anterior. Ej 8 ojo anterior 
está totalmente agotado en la mayoría de los rubros, sin 
Que las obras siquiera se hayan estudiado. 

y Sancionado por la Cámara de Diputados, que fué la úl- 
tima sanción que tuvo uno de los proyectos, al otro día 


la Dirección de Saneamiento recibió 138 nombramientos * 


fon cargo al 8 olo y eso es absolutamente “inadmisible, 


Yo. pregunto en esta Cámara: ¿qué estudios ha reall- 
£ado la Dirección de Saneamiento con todos esos hombres, 
£sa primera partida de 138 y todos los otros que vinieron 
Etrás? Hay informes que hacen llegar, en la Dirección de 
Saneamiento a alrededor de 550 los funcionariog desigua- 
dos con cargo al $8 olo. : 

, Yo hablo de esto porque el señor Ministro sabe que por 
ircunstancias especiales y un poco por ósmosis tengo cier» 
to conocimiento de lo que pasa en la Dirección de Sanea- 
miento. . 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, -—- ¿Me per- 
,¿Míte una interrupción, señor Diputado? 


SEÑOR FERRER SERRA, — SÍ. señor Ministro. 
SEÑOR PRESIDENTE, — Puede interrumpir el señor 
Ministro. 


SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — A mí me 
gustaría ese debate, pero en otra oportunidad, para hacer 
«historia, porque si ha habido errores de otros winistros, 
los ha habido de muchos y de algunos de su partido, pero 
ése debate no es nada constructivo y no he venido a eso, 
además, como puede suponerlo el señor Diputado Ferrer 
Serra, . ? o DT SS 
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En este treu de echar culpas de partido a partido, de 
_1os errores que hemos cometido los que han manejado ex 
estos últimos tiempos el Mivisterio de Obras Públicas, na 
tendría inconvenente en hacer el debate; pero tengo 18 


del señor Representante los cometió mucho más grandes, 
En efecto: si se nombraron 133 funcionarios en esa Opor= 


bramientos, Podría afirmar más; per digo a simple tíu 
tulo ilustrativo esto: que Vunta he visto a los Ministrog 
haciendo nombramientos por su sola voluntad y que nun 
cea había visto hacer nombramientos mediante simples tars 
Jetas dirigidas por Subsecretarios a Jefes de Oficina. 

De manera que si el señor Diputado quiere ir a €se 
debate, no tengo ningúa inconveniente en acompañarlo; 
pero entonces pido un plazo prudencial para que el señor 
Diputado, por la ósmosis de que habla pueda imformarse y 
yo también a mí vez, para poder discutir y ver cuál de 
los dos partidos que han esiado en ese Ministerio tiene mág 
culpas que lavar. e 

SEÑOR FERRER SERRA, Señor Presidente: yo 2CEp= 
to complacido el desafío del señor Ministro .de Obras Pú- 
blicas; lo acepto encantado, con la absoluta seguridad de 
que lu tesis que sustenta de los errores cometidos ante. 
riormente por los titularées”de la cartera de Obras Públicas 
no podrán ser levantados por nadie y que los nombra mien- 
tos hechos con cargo al 8 ojo y con cargo al rubro del 
10 olo de imprevistos, en realidad desfiguraron en forma 
total el Plan' de Obras Públicas, 

31 Plan de Obras Públicas, si nosotros solicitamos en 
estos instantes que se nos dé informes sobre la cantidad 
imputada a obra y sobre la cantidad imputada a sueldos 
o a contrataciones, veremos, señor Presidente, que ellos 
han de asombrar en forma absoluta a la Cámara. El país 
no tiene una noción cabal de lo que ha sido ese 8 y 
ese 10 ojo. 

(Interrupción del señor Ministro de Obras Públicas». 

—La administración herrerista tiene la absoluta segu- 
ridad que sobre ella se colocó al principio del gobierno del 
doctor Amézaga 1a lupa, se examinaron y se pidieron ex- 
pedientes en todos los Ministerios para poder denunciar en 
el seno de este Parlamento. log errores cometidos. 

(Interrupción del señor Ministro de Ubras Públicas). 

—Y esa lupa que se colocó no permitió que llezara a 
este Parlamento una sola denuncia concreta de esos he- 
chos. Y' si el señor Ministro Me dice que hubo algún Mi- 
histro o algún Subsecretario que con una simple tarjeta, 
o sin tarjeta, pudo bacer sin decreto nombramientos de 
funcionarios en alguna oficina de obras públicas, debo de- 


- Cirle que en la anterior gestión se tomaron también fun- 


cionarios. 
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — ¿Me per- 
mite una interrupción, señor Diputado? > 
SEÑOR FERRER SERRA, — Si, señor Ministro, 
SEÑOR PRESIDENTE, — Puede interrumpir el señor 
Ministro. 
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Yo quiero 
descartar de este ataque que he hecho a Ministros de Obras 
Públicas herreristas, la gestión del Ingeniero' Arteaga, que 


. esa no merece de mi parte nada más que elogios por la pon- 


deración con que siempre actuó en dicho Ministerio, con la 
excepción, desde luego, que me apunta el señor Ministro 


_ Forteza, de la rebaja de salarios. 


SEÑOR PERRER SERRA. — El señor Ministro se va des. 


. lizando por un plano inclinado. Antes ta acusación era gené» 


rica: ahora hace una excepción y yo puedo cexcepcionar a 
otros Ministros de Obras Públicas, y fundamentalmente el 
doctor Echegoyen, sobre cuya gestión no se vodrá encontrar 
observaciones de ninguna uaturaleza ! 

SESOR SILVA. — Apoyado. y 

SEÑOR FERRER SERRA. — Lo mismo digo de Aniceto 
Patrón y del arquitecto Herrán. Estos son hechos que inie- 
resa destacar claramente, : M 

Ahora el señor Ministro de Obras Públicas se ha ido arg. 
lizando por otro terreno y dice que él sólo tiene elogios para 
la gestión del ingeniero Arteaga y que hacía la salvedad de 
la rebaja de salarios decretada por el ingeniero Arteaga. o 
por el Poder Ejecutivo. 

Hay cosas, señor Presidente, que a uno le llaman la aten 
ción que se planteen, cuando en el día de toy hemos visto, y . 
hemos visto con documentos en ta mano, que toda una Cá- 
mara solicitaba del gobierno, integrado por Ministrog bate 
Vistas, un aumento en los sueláos. y que había un Ministro 


_batllista que sostenía en Sala que de ninguna manera... 


(No apoyados). 

—Sostenía el salario de $ 4.20 y decía que de $ 4.20 no 
Pasaba. Esa es la realidad concreta. 

(Interrupciones). 

—Y si no leg decía aquello otro: “Con €l impuesto que 


yo quiero, para tener la utilidad «que yo quiero”, 


(Interrupción del señor Ministro de Obras Públicas y del 


señor Representante Tróccoli), , 


A 


'5  —Ahora se quiere invertir los papeles, diciéndose que los 

* que no tienen la responsabilidad del gobierno sean los que 

- den las soluciones totales. - 
(Interrupción del señor Ministro de Obras Públicas). 
-—Nosotros, tada vez que hemos auspiciado un proyecta 

"¿que orígina gastos, hemos votado log recursos, Pero. eso sl: 
Zenemos el derecho de decir, como lo tienen que tener todos 

: dos señores Diputados, que estos recursos tienen tales y cua= 

: des defectos, y que son superiores y que este proyecto no ha 

: pido estudiado, . . 

4Interrupción del señor Representante Tróccoli). 

..  -——Si los recursos son deficientes, siempre se está en tílema 
“po de corregirlos y cuando nosotros votamos Un gasto, vota» 
mos y solicitamos ja modificación de las tasas como lo soli. 
citams hoy, para hacerlo más justo y más equitativo. 

Sin embargo, nuestra voz sonó en el desierto. No tuvimos 


XA pe 


, 
i 
' 


* Ja satisfacción de ver que se atendía a una aspiración de me- ' 


Sorar la ley y de ponerla más de acuerdo con lo que piensan 
ustedes que con lo que pensamos nosotros: de gravar más a 
dos que tienen más. . 

Eso es lo que felimos en la nose de hoy y eso es-lo que 
mo obtuvimos hoy. Por eso fuimos a proponer modificacio= 
nes al proyecto, a pedir el estudio, porque ese proyecto de 
$ 4.70 como jornal mínimo, está aquí en esta ley con Con=- 
tradicciones evidentes: allí con financiación; aquí sin finan= 
ciación de ninguna especie. 

BESÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — ¿Me per. 


mis una interrupción? , - i 


SEÑOR FERRER SERRA. =— Con mucho gusto. 

SEÑOR PRESIDENTE. —- Puede interrumpir el 
Ministro. , , 

SEFOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Cuando el 

* geñior Diputado Barríos Amorin propuso el jornal de $ 4.70 
en las obras públicas, yo lo acepté y manifesté que no había 
necesidad de financiación, porque entendíá que los aumentos 
de jornales debía pagarlos la propia obra, como paga el au- 
mento del portland, del hierro o de la madera, donde Ro hay 
que hacer financiación especial. Que lo único-que habrá que 
zeducir-es el monto de la obra pública, en la proporción en 
íque aumentan los materiales, los fletes, ldg combustibles y 
_todos los elementos que intervienen en ella; el jornal es un 

elemento más que interviene, y pedir la creación del im- 

puesto que pueden pagar log que no: sean usuarios de la 
obra, no me parecía conveniente, Me parece conveniente que 
das obras públicas se paguen con los elementos integrantes 
de ellas. . ! ; 
Ese fué el criterio que sostuve en Comisión, y el señor 
Diputado Trías Du Pre, integrante de su sector, puede Tá- 

. dificar lo que digo. o j 
: SEÑOR FERRER SERRA. — No necesito que el 
Ministro haga abonar gus palabras: me basta la simple ma- 
tifestación del señor Ministro para creer que lo que dice ex 
Werúad. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS, PUBLLICAS.-— Muchas 

AcÍas. : : 

SEROR FERRER SERRA, — Pero uno no sale de su 
£sombro, Yo me agaché un poco, fuí a recoger los papeles 
. tirados y me encontré que nos gravaban con un impuesto 

el cuatro por mil las zonas de influencia de puentes y ca» 
minos, ¿Para qué? Pues para financiar, se dice en el infor. 
me, $ 5783.000.00 correspondientes a obreros afectado al 
Fondo de Vialidad, cuya erogación se atendería ampliando 
en un cuarto por mál las tasás de zonas de influencias de 
Puentes y caminos. : 

Ahora, el señor Miristro se acaba de decir que Dara Au- 
montar los jornales a $ 4.70 no se necesita financiación es». 
pecial, porque eso tiene que ir a cargo de la propia obra. 

Pero sin embargo, hace un instante, a solicitud del señor 
Ministro de Hacienda y luego de algún pequeño debate un 
tanto entreverado en algunas oportunidades, 
gsmismo. Entonces, ¿es ue lo vamos a financiar dos veces? 
Me dan tentaciones, señor Ministro, de pedir la reconside- 
ración del proyecto anteriormente votado, porque la reelidad 
está demostrando que el señor Ministro me dice que no ne- 
tesita financiación, que se hace con cargo a la obra; pero, 
Sin embargo, aquí damos $ 578.000.00, financiados con 
fondos de vialidad. y 

Uno no sabe si estas cosas pasan por hallarnos ya en esta 
hora de la mañana, en que uno no tiene el entendimiento ab. 
solutamente lúcido; porque hay una evidente contradicción, 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. -— ¿Me per- 
jalte una interrupción? 

SEÑOR FERRER SERRA. — Sí, señor Ministro. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el 
Ministro. o o " 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — En Obras 
Públicas tenemos también obreros “que £e pagan y que no 
están afectados al Plan de Obras Públicas; todos los obre» 
Sos que trabajan en los servicios de Saneamiento, todos los 
fébreros que trabajan en los servicios de Hidrografía, que ho 
fon pagos por la ley de Obras Públicas, necesitan la finan- 


señor 


señor 


ación correspondiente, -- - - o 


FOROS Ln 


señor ' 


votamos esto. 


» 
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Pero los que van a trabajar afectados a la construcción 
de obras, ya manifesté yo en la Comisión de Obras Públicas 
que no necesitaban una financiación especial, sino que eso 
lo financia la propia Obra pública, como financia el aumen. 
to de todos los elementos integrantes de una obra pública. 

Ahora, en Obras Públicas no sólo hay obreros que están 
trabajando para la construcción de una obra pública, o en 
lá construcción de diversos servicios: Ferrocarriles, Hidro. 
grafía, Saneamiento, etc. » : 

SEÑOR FERRER SERRA, — Señor Presidente: hago 


notar gue en elrinforme se habla de obreros afectados al 


Fondo de Vialidad en forma clara y concreta, Probablemen» 
te haya un error en el informe... 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, -- ¿Me pers 
mite ura interrupción? - - 

SESOR FERRER SERRA. —- Con mucho gusto. 

S£OÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el 
Ministro. A 

SEÑOR MINISTRO (DE OBRAS PUBLICAS, — Tenerog 
también los obreros permanentes de conservación, que no 
se navan con Tos mbros de obras públicas, porque son 06: 


seño? 


ros que trabajan para obras que ya han salido de los rú-* 


bros de la obra pública propiamente dicba porque ha 
entrado a Prestar servicios en Jas carreterag construídas: 
y Que hay que conservar, convirtiéndose pues en personal 
obrero permanente, : 

SEÑOR FERRER SERRA. — Hago notar —como me la 
apuntaba ahora el señor Diputado Ciompi— que, st na 
recuerdo mal, en el Plan de Obras Públicas de 1944 la 
conservación del kilómetro costaba $ 600.00, y ahora 
Se dice que costará $ 1.300.00 y tantos pesos. Es decir, 
que esta elevación es fundamentalmente para dos cosas!) 
Para pagar el mayor costo de los materiales y para pagas 
el mayor costo de la mano de obra, 

Creo que oí decir en la tarde de hoy, o en la noche de 
hoy, o en la madrugada de hoy a alguno de los señores 
Diputados —creo que al doctor Barrios Amorín— qué 
el personal de conservación ya está contemplado en otrg 
parta. ¿ 

(Enterrupciones). ] : 

—Por eso no sería necesaria contemplarlo, a texto exs 
preso, en otra forma, en el proyecto gue sancionamog haxw 
te un rato, $ 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, --— Creo qué 
nos vamos a ir poniendo de acuerdo, E 

SEÑOR FERRER SERBA. — Con +] mayor placer. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Nosotro€ 
hemos aumentado el Fondo de Conservación, de pesos 
600.00 a $ 1.355.00. Tuvimos en cuenta los aumentos 
de jornales, tuvimos en cuenta los aumentos de todos los 
materiales integrantes de ese fondo y a ese respecto ha, 
en las carpetas del Ministerio de Obras Públicas un inte. 
resante estudio de la. Dirección de Vialidad. que fué res 
sumido en el informe repartido. Pero es evidente que tos 
dos estos recursos de Conservación se pagan con el Tex 


soro de Vialidad, que lo integran, en parte, las zonag dé 
influencia, > 


Desde luego, si nosotros aumentamos el rubro de cons 
servación, llevándolo a dos veces y medio casi. su monto, 
es necesario cue Teforcemos ese Tesoro de Vialidad, Da 
mañera que lo que nosótros hacemos por la ley que se vos 
tó hace un rato, es únicamente reforzar el Tesoro de vias 
tidad, para que no caiga en déficit porque, como muy bien 
lo dijo el señor Diputado Barrios Amorín, la ley de 1944, 
seguramente lo más importante que contiene, por su Cas 
lidad de permanente, es el Tesoro de Vialidad, que noss 
Otros tenemos la obligación de defender y no crear la po- 
sibilidad de que caiga en déficit por el aumento de los 
TUbrog de conservación, - - 

Esperamos “tenerlo siempre en superávit, porque ese 
superávit nos permitirá ir gradualmente a la transforí 
mación del pavimento de macadam y tosca en pavimentos - 
lisos, fundamentalmente con el tratamiento bituminoso. 


De manera que esas son las razones, que creo que Ccom+ 
prenderá el señor Diputado son justas, : 


SEÑOR FERRER SERRA. — Comprendo perfectamend 


"te los esfuerzos que está realizando el señor Ministro pas 


ra explicar una situación que se ha tornado hastante con= 


-Tusa, y debo reconocer que se defiende econ habilidad par 


ra explicarla y salir de un pantano en el que cayó sin inx 
tención de su parte y sin intención de la mía de colocarlo 
en él, Pero, evidentemente, el señor Ministro no puede 
salir totalmente del pantaño, porque yo recuerdo otras 
eosas: recuerdo que ese fondo de vialidad tiene un supes 
yávit muy grande... ! 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — SÍ, s8= 
flor Diputado, : 


SESOR FERRER SERRA. —— «. tiene un superávit mi. 
1 


3lonario ... 


SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — SÍ Set 
ñor Diputado, OS . o 


Aka 
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SESOR FERRER SERRA, — ...y varlas veces miilo- 
nario porque la mayor recaucación del impuesto de la 
Nn: + ha sido extraordinaria, 

.ás; yo me permito afirmar que esa elevación: de 
$ 600.00 a $ 1.300.00 o si se quisiera, a $ 2.000,00, en 
los seis mil y pico de kilómetros de carreteras o de caminos 
mejorados que tenemos, puede ser perfectamente atendida 


£on el rubro del fondo de, vialidad, sin necesidad de nin- 


g£ún refuerzo de ninguDa naturaleza, 

“EÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Est3 
comnietamente equivocado. Voy a hacer números muy sen- 
eillos. En Primer término, debo decir cuál es el criterio 
de: Ministerio. 7 

FPioseamos conservar ese superávit y saben los miembros 
de la Comistón de Obras Públicas que cuando se habió 
de aumentar el plan de obras públicas y de una nueva 
eviisión del plan de Obras públicas, el que habla se" Opue 
so terminantemente a que una amnliación de Deuda pu- 
dicra ger financiada con ese sur plug del Tesoro de via" 
lidad. pordaue lo deseáhamos conservar permanentemente 
como el recurso que nos nermitiría ir trausformando 123 
Civorterog de manadom y de ntrax firmes, con carreteras de 
biteminasa harmisán, 

Ahora, advierto que $ 700.00 más, que es en lo que he- 
mos aumentado la conservación nor kilámetro de carretes 
" ya. nos va a nsumir $ 4:900.000.00 más, y sj el Tesoro 
de vialidad tiene dos n tres millones y medio. (quizá pueda 
lesar a tos tres millones de sunerávitd, nosotros no po- 
demos carzar a ese Tesoro de vialidad una sima Ssune- 


DEl conta nan 


vint a ese sur plus. nor motivos de la conservación, porane 
nOs quedaríamos sin Tesoro de vialidad afectado sólo a. 


la conservación ordinaria de.las carreteras. Y esa Do!líti- 
«Ca sería regastrosa. noraue ln verdadera rolítica lo he- 
mos ya disho en Cámara plemna vez. es la de más que 
- serrir construyendo carreteras, conservar las existentes. 


Da manera ave tenemna razones muv fundamentales Na- ' 


Ta ¡ma se le creen reenpems enmnlementarios al Tesoro de 
vialidad, cenando en ura de sus partes, la de conservación 
ordinaria se Jnnliea sn costa. - 

SESOR WRRRRR SPRRA He. .escuchado al señor 
Ministro Evidentemente, ln - a ha dicho es sumamevis 
interesante y él. dara salir Aa aquel nantano hipotético 
en que vo la había enlocado recurre a tomar una afirma- 
ción dicha así ravidamente. en Ja improvisación. de que 
poniendo £ 2.000. mara les obras de conservación de los 
caminos «ssrlan aenfirientes los actuales recursos, del plan 
de vialidad V “evidentementá si se me hubiera ocurrido 
decir £ 3.000.00. el señnr Ministro me colocaría en mala 
situaciór. Yo tomé una cifra y quise razonar un poco pof 
el absurdo. 


SESOR MINISTPAO DE OBRAS PUBLICAS. — Pero yó 
“tomá las cifras reales! 
: <nsoR RERRTO amReRRA, — El señor Ministro ba sa- 
cado tajada y evidentemente la Cámara comprenderá de 
quá manava ha sacado tafada. 

SEXFOR MINTESTRO DR ORRAS PBLIC 
neme. señor Dinutado. nern no le oigo! 

SESOR FERRER SERRA, — Dehe ser porque tengo (A 
costimbra de gritar y como hoy estoy muy cansado, no 
tengo ánimo da gritar y entanana el señor Mivistro NO ms 


puede escuchar. 


AS. — ¡Perdón 


Lo mue decta era que el señor Ministro había sacado baso 


bsurdo. 


Jada del arsumenta que vo habfa_hecho por el A Yo eal- 


SEÑOR MINISTRO Me OBRAS PUBLICAS. — 
culé justo a $ 1.300.00.' 

SETOR FERRER SERRA 
ten decir ane el fando ne a 
4:000.000.00; posiblemente es Ha 
no manejo las Citras del plan de obras: públicas $ o 
go Con toda sinceridad: hasta la tarde de a o ru 
ba ni siquiera hacer uso de la palabra en este de es pre- 
ve la necesidad de hacer uso de la palabra, porque y 
ciso en este Parlamento puntualizar muchas Cosas, 

Yo vto que este parlamento se está colocando" en “una 
situación, tal que va a significar el prestigio Gel o 
Parlamento y me interesa como demócrata salvar el pre 
tigio de este Parlamento. 


, — Mis informes me permí- 
idad tiene . 
é en error, Hace tiempo que 


“ 
Veo la situación en que nos estamos colocando; veo la. 


avalancha de hoy, veo la vergienza ——porque AOsotrog nO 
nos podemos engañar— de la s:sión de hoy. de «quellas 
continuas mociones de declaraciones de graves y urgen- 
tes: veo lo que viene ahora después, vara mañaba y para 
pasado, Tenemos $. 23:000.000.00 de impuestos a estu- 
diar... ¿qué digo a estudiar?... señor Presidente; a le- 
vantar la mano o a bajar la* mano, sin saber absoluta: 
. mente nada de cómo van a insidir esos impuestos, sia 
tener ula noción clara de lo que va a suceder con todo 
eso. . 
Y estos hechos obligan a los que sentimos si se quie- 
re, cariño por el Parlamento, porque nos sentimos a Bus- 
to en el Parlamento, y que venimos a trabajar cou fe y 


gon decisión para hacer las cosas bien, nos obliga, digo, 
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a salir del mutismo que quisiéramos, tener, para Mamar 
la atención, para dar un toque de alarma, para evitár que 
Se siga por esa pendiente inclinada, que lo único que pue- 
de ocasionar es un perjuicio para el propio Parlamento. 

Por eso, señor Diputado Trócoll, por eso, porque es ng 
cesario decir algunag cosas cuando se consideran proyec. 
tos de esta importancia, porque no se pueden aprobar así, 
Porque sí, sin discusión, es necesario que el Parlamento 
Se acostumbre a estudiar log problemas, a que se discutan 
€n Cámara. 

Por eso hago estas observaciones en este plan de obras 
públicas, observaciones que tengo la seguridad, a pesar 


de haber sido totalmente improvisadas, que no hay _ercar . 


en ellas y que en ellas se encierra gran parte de la ver- 
dad, si no la tota] verdad. Pero tendrán una virtud: de 
haber sido dichag con toda sinceridad, planteando los 
Problemas y planteando dos que son fundamentales: uno 
de orden constitucional y otro de orden financiero, Y es- 


to, para llamar la atención. Para mí Diputado de un Par- 


tido que no iiene la responsabilidad del Gobierno, nada 
inás.-fácil sería que dejar que el Gobierno se enterrara en 
un pantano, sin levantar mi voz. Yo sé cómo sacar venta- 
jas en las guerrillas políticas, posteriormente, de los erro- 
res de un partido, como también sé que el partido ad- 
Versario sabrá sacar sus ventajas de log erróres que .nos- 
otros cometamos: facilitar que el Gobierno se entierre, 
aque el Gobierno siga descendiendo del otro lado de la lo- 
ma. cada vez más en un desprestigio. 

Pero lo que interesa como legislador €s estudiar los 
problemas y resolverlos. estudiarlos con seriedad, y eso 
he pretendido en el día de hoy, señor Diputado Tróc- 
colk, con absoluta sinceridad, que es lo que corresponde 

acer. : - 

Veo que se ha prendido la luz colorada. Tengo que 
pedir disculpas por haber absorbido una hora a la Cá- 
mara. Tal vez el señor Ministro de Obras Públicas me haya 
ayudado un poco a absorber esta hora por las interrupcio- 
nes que me ha pedido. . 

Pero, señor Presidente, dejo establecido que voy a dar 
mi voto a este proyecto, con la salvedad que he hecho de 
orden financiero sobre la necesidad de restringir; pero es- 
timo que previamente se deberá proceder al recbazo da 
las enmiendas del Senado de la República, para habilitar 
a esta Cámara, en una etapa posterior, a aprobar este pro- 
yerto. e. : 

Nada más. . 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, «— Pido la 
palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Mi- 
nistro. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Yo le 
preguntaría al señor miembro informante doctor Barrios 
Amorín, si él, en su calidad de miembro informante y 
como abogado de la Comisión, va a refutar el argumento 
de inconstitucionalidad que le ha hecho a este proyecto 
el señor Diputado Ferrer Serra. : . 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Yo podría hacerlo, pero 
le "tengo mucha fé al señor Ministro como abogado. 

SEÑOR MINISPRO DE OBRAS PUBLICAS. — Me pa- 
rece que la palabra- del señor Diputado: tendría más au- 
toridad que la mía.- 

Pero antes desearía decirle dos palabras al señor Di- 
putado Ferrer Serra, fundamentalmente en lo que se re 
fiere a las diferencias de costos de las obras programadas, 
que él ha encontrado exageradas. 


Vamos a cltar el caso a que él se refirió, del Liceo de 
Las Piedras. Yo no creo que respecto a €se problema el 
señor Diputado Ferrer Serra tenga razón. Lo que previó 
la Comisión de Obras Públicas y el Poder Ejecutivo pa- 
sado fué un pequeño liceo para Las Piedras que pudiera 
cumplir las necesidades escolares de aquel momento. Pero 
posteriormente el crecimiento de] alumnado de nuestros 
liceos... : 

SEÑOR GUIMARAENS, — ¿Me permite una interrup- 
ción, señor Ministro? . . 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Sf. señor 
Diputado. Ñ : 

SESOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señot 
Diputado. , - - 

SEÑOR GUIMARAENS, — Mas bien que un pequeño 
liceo fué una primera etapa de un edificio liceal completo, 
primera etapa aprovechable que se fijó en $ 120.000.00, la 
acuerdo con los cálculos que se nos trajeron a la Comisión 
en oportunidad, $ 120.000 00 para una primera etapa apro- 
vechable a fin de que el Liceo de Las Piedras pudiera 
funcionar en un local adecuado en su primero o segundo 
año. Pero ocurrió que la afluencia de alumnos, por la enof- 
me zona de influencia de €se liceo, ha superado las pre- 
visiones que se tuviargp entonces y esa pequeña primera 
etapa no ha alcanzado, - 

. Nada más, » 
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SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. —- Yo fba a 
Wecir más o menos lo que dijo el señor Diputado Guima,, 
Yaens. Lo que se quiso hacer fué esa primera etapa apro- 
vechabie, pero el crecimiento del alumnado obligó a les 
autoridades de Enseñanza a presentarse al Poder Ejecutivo 
Para manifestar que ya esa imposible habilitar el liceo en 
esa primera etapa, que era aprovechable con el alumnado 
liceal del año 1943 pero no con el del año 1944 que se 
había duplicado o triplicado. . 

Además, en eso de los programas liceales, yo deseo acla, 
Tar —a pesar de que parece que al señor Diputado Ferrer 

Serra, que hizo la objeción, no le interesa mi contestación — 
que la información que recibió la Comisión de Obras Pú- 
blicas fué «dada fundamentalmente por los técnicos de En, 
señanza Secundaria que hicieron sus cálculos respecto a 
proyectos concebidos por ellos de una manera apresurada 
para poder informar a la Comisión y se cometieron errores 
fundamentales en los espacios libres necesarios, comproba- 
dos cuando ese programa se iba.a llevar a la práctica por 
los arquitectos del Ministe”io, errores que alcanzaron a ve. 
ces a un metraje de obra inferior en un 25 olo a lo que 
para ese mismo programa había que construir. 

Si ge tiene en cuenta además que el costo de la cons- 
trucción, del año 1943 á la actualidad, se ha duplicado, 
es fácil comprender que la cantidad de $ 120 000.00, por 
haberle agregado la segunda y tercera etapas, por haberle 
agregado el Gimnasio que él sólo cuesta $ 180.000.00, no 
fué mal calculada aunque aparentemente así parezca, 

En cuanto al otro argumento respecto de las carreteras 
a que se refirió el señor” Diputado Ferrer Serra, debo de, 
cirle que en el plan de 1944, como en todos los planes 
cuando se proyectan carreteras, se fija un cálculo de ra- 
eursos para un determinado número de kilómetros. La ex, 
periencia nos hizo ver que esos tramos construídos de acuer- 
do con los recursos previstos creaban a veces dificultades a 
una buena habilitación de la ruta porque, de acuerdo 
con la propia ley, ésta desterminaba los trozos en los 
cuales debieran utilizarse los recursos. Nosotros entendi, 
mos que había que darle cierto sentido de continuidad a 
las rutas, porque de nada valía tener determinados trozos 
útiles y tener trozos intermediarios que no permitieran 
aprovechar integralmente aquéllos. Sobre esto podría ha. 
blar mucho, pero no me interesa. , 

Fn cuanto a la parte constitucional, como ya lo dije, 
voy a dejar que el Diputado abogado de nuestra Comisión 
refute los argumentos formulados por el señor Diputado 
Ferrer Serra. 


Por último, en lo que se refiere a: la colocación de la ' 


deuda, yo declaro que comparto el criterio del señor Dipu., 
tado Ferrer Serra y el señor Ministro de Hacienda, si es. 
tuviera presente, podría decir que fué siempre preocupa, 
ción mía reducir la inversión de obras públicas en lo po- 
sible. : A 
Desde luego que tuve un camino muy fácil para hacer., 
lo: no iniciar obras a pesar de las gestiones de log vecin= 
darios y de log Diputados cuando los recursos fueran in... 
suficientes, j 


Yo creo también que hay que tener en cuenta y relacio. * 


nar la colocación de la deuda-con la recepción que pueda 
hacer la Bolsa. En ese sentido, para un nuevo plan he 
anunciado ya que es propósito personal del Ministro que 
habla —no sé el éxito que podrá tener la iniciativa— que 
para que los departamentos dé campaña puedan seguir” 
viendo construcción de carreteras, tendremos que exigirles 
a los capitalistas de la campaña a los dueños de la tierra, 
que absorban ellos, en sus departamentos, la deuda públi, 
ca, porque no es posible que siempre sean los capitalistag 
de Montevideo los -que tengan: que estar absorbiendo la 
deuda pública para darlos recursos necesarios para hacer. 
obras públicas en campaña y se siga manteniendo el clima 
de que Montevideo:es la esquilmadora de la campaña, cuan- 
do Montevideo financia los planes de obras públicas con 
impuestos que pagan log habitantes de la ciudad, funda, 
mentalmente el impuesto a los combustibles que lo pagan 
los industriales de Montevideo y que lo pagan todos los 
dueños de vehículos que pasean. por nuestras calles o que 
utilizan sus autos para sus quehaceres diarios y que están 
sirviendo una parte muy importante de esa deuda pública 
que después es utilizada en campaña. Creo que los dueños 
de tierras del interior, si quieren que se sigan construyen- 
do carreteras, hospitales, liceos, puertos, tendrán que ser” 
ellos log tomadores de la deuda pública y de esta manera 
podremos hacer obra en aquellos departamentos en que 
sus habitantes con recursos sean los que obsorban la deuda 
pública que nuestra Bolsa absorbe ya con grades dificul, 
tades. : 

En ese sentido comparto la exposición del señor Dipu-, 
tdo Ferrer Serra, No soy insensible a las dificultades qué 
vamos a tener si seguimos por este camino aumentando log 
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planes de obras públicas. Pero como el país requiere, para 
su propio progreso, que sigamos construyendo vías de traMg, 
porte, para que se pueda ir explotando cada vez más y 
más racionalmente nuestra tierra, hemos de: buscar por ese 
otro camino que acabo de insinuar la manera de que la 
deuda pública pueda ser absorbida por la campaña, ya que, 
la Bolsa de Montevideo tirne en este momento muy peque. 
ña capacidad receptiva. : 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di- 
Pputado. : 

SENOR BARRIOS AMORIN, — Quiero decir algunas 
Palalras con respecto. a las dos objeciones de oruen cons- 
titucional y financiero formuladas por el señor Diputado 
Ferrer Serra Pero previamente haré dos rectificaciones 
Dios manifestaciones del señor Ministro de Cbras Pús 

icas, : 

No creo que sean totalmente adecuadas las alirmació» 
nes en el sentido de que son los capitalistas de Montewis 
deo log que financian las obras públicas de todo el resto 
del naís... - 
ai »EÑOR MINISTRO ¿DE OBRAS PUBLICAS, —. Yo no 
ija eso, 

SEÑOR BARRIOS AMORIÍN. — ...porque ellos son log 
que toman la deuda pública, . 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Las zo-= 
nas e infiutnea no dan lo que debian dar, 
_-_ SEÑOR BARRIOS AMOKIN, — Aún prescindiendo de 
las zouas de influencia, aún prescindiendo que hay gente 
del interior del pais que recorre las carreteras y gastan 
nal sa. fuel oil, no creo que prescindiendo de ello pueda 
afirmarse que los capitaliStas de Montevideo toman toia 
la deuda pública con la-cual se construyen las obras pús 
blicas del país, Lo más legitimo sería afirmar Gue muchog 
Cupitalistas de Montevideo han hecho sus capitales a coga 
ta del interior del país, si es que no son hombres que han 
hecho sus capitales en el interior del país y luego se vis 
Dieron a radicarse a Moxtevideo. 

De modo que no puede establecerse ninguna situación 


y 


de especial mención para quienes estando en Montevided 


y con dinero pueden tomar deuda pública, que, a su veza 
hacen un negocio y con eso el país financia las obras pú+ 
blicas. . : 
NOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — ¿Me pere 
1] A : 
SEÑOR BARRIOS AMORIN, —- $1, señor Ministro, Ñ 
SEÑOR PRESIDENTE, — Puede interrumpir el seño 
Ministro, : j 
SEÑOR MINISTRO -DE OBRAS PUBLIC . — 7 
que no Podemos cerrar los ojos a la realidad Estoy de 
Acuerdo €n que los capitalistas de campaña que vienen; 
a radicarse a Montevideo proceden con el criterio que 
señala el señor Diputado Barriog Amorín. Pero lo que eg 
evidente es que los que Ro vienen a Montevideo gener«l 
mente tiznen sus dineros en las Sucursales del Banco ad 
la República o de algún otro Banco, y están siempre 
dispuestos a seguir comprando tierras o seguir incremen« 
tando sus negocios rurales, Yo no critico eso, pero digd 
que sl ellos quieren que nosotros sigamos una política 
intensiva en materia de caminos, esos señores tendiág 
que conformarse con no Seguir comprando tanta tierra y 
Con no aumentar tanto sus negocios y colocar eso cad 
pitales en deuda pública. Lp 
Nada más. : : 
N SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Yo no niego que en 
el interior de) pais haya gente con capitaleg que pueda 
lomar deuda pública y que pueda. ser en algún caso plaud 
sible que los dediquen a colocar en deuda pública si ná 
los dedican a otro fin más productivo. : 


Lo que me interesaba destacar es que no parece absoluta. 


. Mente legítimo afirmar que las obrag públicas se congj 


truyen con Capitales de Montevideo porque aún los cal 

outevideo con” i 
O y O E mucha frecuencia tienen su 
La otra rectificación al señor Ministro de Obras Pús 
blicas tiene que ver con las referencias que hacía a 19 
construccioneg liceales. La Comisión de Obras Públicag 
cuando estructuró el plan de 1944 en materia de cons= 
trucciones Jiceales, cuyos cálculos resultaron fallidos nG 
recibió ligeros asesoramientos, * > 


SESOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — ¿MG 
permite?.., ] Ñ ' 
SESOR BARRIOS AMORIN. — Sí, señor Ministro, 
SEÑOR PRESIDENTE, —— Puede interrumpir el señof 
Ministro, . , 
_SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, —- Yo no 
dije que recibió asesoramientos ligeros; que recibió ases 
soramientos de los técnicos de Secundaria, que presen- 


ñ 


“:taron a la Comisión sus programas pero no muy biem 


talculados, ya que Pude demostrar en la Comisión, y los 
Srquitectos asesores también, que los mismos programes 


, 


A 
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con los cuales se les había asesorado a la anterior Co.- 
misión tenían defectos en el cálculo del área, porque los 
espacios libres no fueron calculados y en algunos casos 
esos espacios libres alcanzaban al 20 ojo y al 25 ojo dei 
érea total, que multiplicada esa sobreárea por un costo 
de construcción doble del calculado ya hacía aumentar 


bastante logs costos primitivos con los que los señores. 


Diputados votaron lag partidas incluídas on el plan 
de 1944, : ? . 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, -—— Yo había oído las ex- 
Diicacioneg del señor Ministro que ahora repitió, y sobre 
ellaa quíero hacor las sisuientes manifestaciones. 

En ese problema de construcciones liceales en el año 
1944, nos asesoramos todo lo que pudimos asesorarnos. 
Al seno de la Comisión dé Obras Públicas llegaron log 
representantes del Consejo de Enseñanza Secundaria, el 
entonces Dirs«ctor de Enseñanza, arquitecto Acosta y 
Lara, el arquitecto Mazzara y alguno más y allí inter- 
cambiamos ideas y estudiamos proyectos, porque no es 
legítimo afirmar que sólo se nos dieron ideas sobre lo que 
se lba a construír: se llevaron al seno de la” Comisión 
algunos proyectos que creo que era el del Liceo de Las 
Piedras, y si no era el de Sarandí, y se operó, udemás, 
Sobre hechos reales tales. como era la: reciente construes 
ción del Liceo de Rocha que había costado $ 160.000.00 
y Se tenía su costo exacto, y se calculaba que para Cong. 
truír más modestos que aquél alcanzarían $ 120,000.00 
o $ 140.000.00. Hicimos todo lo posible por asesoTar- 
has. Si después resultó que nos equivocamos, la culpa no 
es de 103 asesorados; la culpa es de los que cambiaron 
el plan de obras a construírse y tampoco es del legis» 
lador, sino de los que empezaron a construír una Obra 
distinta a la q»e se autorizó. 

En cuanto 4 las observaciones u objeciones del señor 
Diputado Ferrer Serra, dice que la Cámara no está cons- 
titucionalmente habilitada para considerar este proyecto 
de ley, porque, primero, la Cámala trató un poyecto de 
Obras públicas, lo envió al Senado; el Senado aprobó otro 
proyecto de obras públicas; lo envío a la Cámara de Di. 
Putados y ésta no. tendría constitucionalmente otra opción 
: que la de acertar las enmiendas del “Senado o remitir 
todo el problema a la Asamblea General, 

El problema así planteado lo está en términos clarí. 
slimos y constitucionalmente ajustado, si los hechos fue. 
ran tal como los presenta el señor Diputado Ferrer Serra, 
fi se tratara aquí de un proyecto de ley creado en susti- 


tución de un tercer proyecto de ley, ereado en sustitución : 


de los otros dos, entonces sí. Pero la verdad es la siguien» 
te: está equivocado el señor Diputado Ferrer Serra cuando 
dice que este proyecto de ley legisla sobre la misma 


cantidad de dinero, con diferencia de aigún centenar de - 


miles de pesos, como dije, que lo legislado en el proyecto 
del Senado y que tiene la misma finalidad. Son cosas 
totalmente distintas, La verdad es que la Comisión de 
Obras Públicas cuando recibió el proyectp del Senado no 
se pronunció sobre él. Dejó de considerarlo y entró a 
estudiar una solución en materia de obras públicas, en 
la misma materia, pero totalmente distinta de las otras, 
Baste con dar estas referencias, 
. Por el proyecto del Senado se disponía la inversión de 
todo lo que quedaba en materia de autorización de deuda 
Pública de 1944, Los $ 31:000.000.00 disponibles por 
el proyecio del Senado se autorizaba al Poder Ejecutivo 
para que pudiera invertirlos; el actual proyecto ño dis- 
pone de $ 31:000.000.00 sino de $ 14.000.000 00. En 
* las cifras ya está anunciada la diferencia sustancial e im 
portantísima entre un proyecto y Otro que permite carac- 
terizarlos como cosas distintas. 


La materia es la misma: obrag públicas, pero también 
€s obras públicas votar la construcción de carreteras 0 
de un edificio, La finalidad tampoco es la misma. Por el 

- Proyecto del Senado se refundían en una misma iniciativa 
todos los planes de obras públicas existentes en el pats, 
cuatro O cinco leyes, Por este proyecto se refunden sólo 
los planes de obras' públicas de dos leyes, la de 1944 “y 
la de 1945, En esto la materia es distinta, la cantidad es 
totalmente distinta y la finalidad totalmente distinta, No 
puede, pues, afirmarse que la posición de la Cámara de 
Representantes €g la de estar operaúdo sobre el proyecto 
del Senado. - 

Si otra cosa se sostuviera cabría aún agregar las dig. 
tintas características de este proyecto, frente al que apra- 
bó el Senado. 

El Senado de la República —ya lo dije hoy-— se limi. 
taba a autorizar al Poder Ejecutivo para qUe invirtiera 
$1:000.000.00 de pesos, construyendo las obras públicas 
que eligiera y por la cantidad o por el costo que decidiera, 
siempre que fuera dentro de las obras públicas del plan 
del año 1944' y de los ciros tres planes anteriores. 


Por este proyecto de hoy no autorizamos al Poder Eje. * 


tutivo a construir cualquier obra pública, sino que lo au- 
torizamos a hacer determinadas obras públicas, y por €l 
sosto que aquí se señala, Los señores Diputados podráu 
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percibir la inmensa diferencia que hay entra una solución 
y otra: por la primera ej Poder Legislativo delegaba sus 
facultades en el Poder Ejecutivo; Por esta segunda, el 
Poder Legislativo ejerce sus facultades privativas. Quiero 
con esto” afirmar que ni la ésmicia del proyecto -._por 
cuanto aquí decimos qué obras se construyén y cuál €s 
su costo, y en el Otro proyecto se decía que el Ejecutivo 
Geterminaría ambas COsas—, ni la finalidad del proyecto 
--aquí se refunden dos leyes de obras públicas, que son 
€n realidad una; en aquella se refundían cuatro o cinco 
planes de obras públicas—,'ni el monto del proyecto 
-—aquí se destina la inversión de 14:000.000,00 del plan 
de obras públicas de 1944, que queda en Pie, subsisten- 
te y con valor de ley; y por aquélla se destinaba la tota- 
lidad -de- lo que resta de! plan de obras públicas, que así 
desaparecía, así como los demás planes—: todo eso demues- 
tra que Se trata de proyectos absolutamente distintos, auna 


. lo único que tiene de común es la denominación, la mate- 


ría obra pública”, 

Si nosotros, sin pronunciarnos sobre el proyecto del 
Senado, hubiéramos de dictar una ley sobre la construe- 
ción de una carretera, ttestinar para una obra, ¿se LO 
dría decir Que esa ley importaba sustituir la del Senado? . 
Pues eso es lo que hemo0s hecho: en vez de hacerlo Para 
una. obra, lo decimos para unas docenas. Me Parece que 
planteado. el prob'ema así, constitucionalmente se aclara 
que no es la, Cámara de Diputados que, frente a Un pro- 
yecto que Ála aprobó primero y que ul Senado se la 
devolvió después, insiste en una tercera solución sobre 
las. mismas orientaciones y fina'idades y la misma mate- 
ría y la misma cantidad de dinero, sina que, nuesta a tra= . 
bajar en la materia común de obra pública, ha encontrado 
una nueva solución, que, por lo demás, ha tenido una 4ni- 
ciativa distinta de parte del Poder FEiecutivo, un nlevo 
proyecto. : . 

En cuanto a la objeción de orden financiero qua hacía 
e' señor Divutado Ferrer Serra. no creo, coma el. y como 
párece que aceptara el señor Ministro, que lo deseable se- 
ría disminufr el ritmo de la Construcción de obras púb'i. 
cas, colocando menos Deuda Pública: creo que lo deseable 
sería poder colocar más deuda para obra pública y CONa- 
truír más obras, : Ñ 

(Apoyados). 

—Convengo con el señor Diputado Ferrer Serra en que 
la realidad de nuestro país haces imposible cumplir esta 
aspiración y en qUe la Bolsa no absorbe ni las cantidades 
autorizadas para ello, Es una situación de hecho a tener 
en cuenta, pero que me lleva. a otra fonclusión: a la de 
que el legislador, en un día de estos. debe poner las ma- 
"nOs sobre todo el problema y jerarquizar la colocación 13 
la Deuda Pública para darla a la que sea la finalidad más 
loable, la preferencia que deba tener; y para mi sería 
deseable que e! Poder Viecutivo, en la cantidad de Deuda 
Pública que pueda colocar, lo haga zon preferencia para 
obras vúblicas, retardando, limitando, retaceando la Co= 
locación de otras deudas de finalidad mucho menos Íus- 
tifirada, : 

No vavamos, puts, a limitar las autorizaciones para 
Obras públicas, en mérito a que hemos dado otras autori. 
zacioles mucho menos efectivas. - . 

Yo diría que no tienen derecho a hacer tay afirmación 
quients votaron la deuda vara municinalizar los transnor- 
tes de Montevideo, o Vara entregar treinta y tantos mi- 
illonss de nesos nara' fue el Municipio construya casinag 
y Otras cosas mo tan justificadas. Si alguna Deuda Pú! 


. Ca debe ser limitada en su colocación, que Ses £sta fit 


ma, Pero no adtella en mérita a le cuar sa eonsigue dine- 


Yo nara construír caminos, hospitales y liceos. 


(¡WVyv bien!)d. : 

SEÑOR FERRER SERBA, — Pido la palabra para una 
ac.aración, . 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di- 

utado. 

» SEÑOR FERRER SERRA, -— Mabifiesto que no deseo 
hacer debate, pero voy a fundar mi posición no en lo que 
yo diga, sino en lo que dice el informe. Porque tal vez 
Sea interesante,. para la Cámara, lter algunos Párratos 
del informe, para demostrar que toda la elocuencia uel 
señor Diputado Barrios Amorín se destruye con lo que el- 
cribió en su informe la Comisión dictaminante. 

Para ajustar la lectura nada más que a l0s párratos 
que interesan, dice en una parte, después de hacer la his 
toria de la ley de 7 de enero y de su aprobación: “El S6e- 
nado, a su vez, aprobó en el mes de junio Un proyecto. 
totalmente distinto, aunque tendiente a obtener la misma 
finalidad”, Inmediatamente, salteando un párrafo, agrt- 
ga: “Cuando esta Comisión se abocó nuevamente al esti= 
dio de este asunto, examinó la situación con un mayor 
detenimiento, analizando prolijamente todas las posibilh 
dades que se podían efrecer para solucionar las dificulta- 
des apuntadas”. Y agrega enseguida: “De €se €xamen _1O» 


sultó el convencimiento unánime. de que ninguna de 
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- Bos soluciones —nu la entertor _de la Cámara ni la del 
.Benado— resultaban convenientes”, Para decir al final, 
fe el otro párrafo: “Se dejaron de lado las soluciones reu 


, 


erldas, por acuerdo unánime de la Comisión, y se estrugs 
uré un nuevo proyecto”, 

Todo esto demuestra que este Droyecto qUe consideras 

«*jmog es sustitutivo de los anteriores, Entre lo estrito y la$ 
; manifestaciones verbales, con todos los respetos que m 
: merece el Señor Diputado Barrios Amorín, debo decir qué 
: que quedo con lo escrito, y lo escrito demuestra que mí 
esis era absolutamente la exacta, 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, .... Yo no lo ratifico. 

SEÑOR FERRER SERRA»: Totalmente lp rates 
"y totalmente bajo su firma, 

(interrupciones). 

-—Porque aquí dice que del examen “resultó el convente 
gimiento unánime de que Ninguna de las dos soluciones 
mi la anterior de la Cámara nf la del Senado, resultabad 
eonvenientes”, y para buscar la conveniencia Se €struco 
fra un nuevo Proyecto, lo que le da el carácter de susa 
titutivo de los dos anteriores, Y esto se dice bajo la fire 
ma de tres miembros informantes: los señores Diputados: 
Barrios Amorín, Guimaraens y Trías Du Pré, 

Para mí, esto resulta absolutamente claro, y demuestra 
que la tesis constituciona; por mí desarrollada era . 14% 
exacta. . 

Adersás, el señor Diputado Barrios Amorín, sin haceR, 
una alusión clara, la hizo en entrelíneas. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — ¿Me permite una intás 
rrupelón? . 

SEÑOR FERRER SERRA, — No, señor Diputado: 8 
usted le dieron un cuarto de hora, y a mi me han dadá. 
sólo cinco minutos; no quiero abusar do la Cámara, Pera 
creo que voy a absorber estos dos minutos que me Yute 
dan; no. lo tome por una descortesfá el señor Diputado 
Barrios Amorín, sino que lo hago obligado por esa luces 
gita amarilla que nos llama la atención. 

Además, quiero destacar que el señor Diputado .dice 
Gue no tendran derecho a.hacer objeciones de orden fio 
taneciero aquellos que han votado y votan otras emisios 
nes de deuda. Se refirió a] caso concreto de la compra de 


¿ 


l Sociedad Comercial de Montevideo y a algnTas emis 
siones de deuda para e: Municipio de Montevideo. Comas , . 


prendo con él —y lo he dicho ya anteriormente-- qué 
mo me asustaba la emisión de Deuda Pública para hacer 
obras públicas: lo he dicho reiteradamente, no me 28USs 
ta, v la creo necesaria, y más que nunca creo —eomo 1d 
manifestó — en este momento en que se llega a un Ecuer- 
do vara a comnra de 's ferrocarriles. 


Pero eso no me impidió, al observar el pañorama, total 
y al ver que hemos perdido un poco el contralor de la je 
rarquización, que decía el señor Diputado Barrios AmoríÍn, 
dar mi voz de alarma, anunciando que voy a votar este 
Proyecto de ley, pero llamando ia atención sobre la necto. 
sidad de hacer un combás de espera para observar y €3. 
tudiar todos estos problemag qUe el señór Milbistro de 
Obras Públicas reconoría era necesario hacer. 

Yo he votado la AMDET y no me arreviento. Creo qua 
he realizado un beneficio directo a la Pohlarión de Mon= 
tevideo, Yo, que digo que no se puede establecer esas dis 
forencias entre Monteviden y la campaña he hecho uk 
beneficio a la población de Montevideo, y si la situación 
lo exigiera no tendría inconveniente en votay Yelursos 
para ampliar y “racionalizar el tráfico de Montevideo, en 
la forma que se está haciendo hoy posible y que se hará 
más efectiva dentro de muy Doco tiempo. 

No me arrtniento de mi voto, señor Prestdente, y creó 
que he realizado una obra efectiva en beneficio de la c0= 
.Jectividad. . 

(Suena el timbre indicador de tiemno?, 

—Quería contestar lo del Municipio de Montevideo. TO 

- votá en el convencimiento de que a los Muntelnios haY. 
que darles recursos, como estay dispuesto a hacerlo. si es 
necesario, .con los de campaña, siempre que se cumplall 
los trámites constitucionales, 

Creo que tal vez, y a €so hice ohservaciones. el monto 
ara el Municipio de Montevideo fué un Poco exagerado. 
La emisión de Deuda a razón de cinco o seis millones por 
año puede haber sido demasiado; pero. señor Presidente, 
si la combaramos con otras autorizaciones vealizalas para 
fines productivos que los. del Municipio de Montevideo, 
también en esta circunstancia no tengo por qué arrepens 
tirme de mi voto. 

SESOR RARRIOS AMORIN, — Pido la palabra Vara 
ura aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE, -» Tiene la palabra el señor Dio 
Putado 

SEXOR BARRIOS AMORITN. — Dos palabras, nada más, 

La lectura que ha hecho el señor Diputado Ferrer Serra, 
de esa varte del informe, no me rectifica en mis afirma- 
elones. Esa lectura sólo expresa cómo trabajó la Comisión, 
“los elementos de juicio que la Comisión tomó pata lJegar. 
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a formarse un criterio con respecto a la foma en. que 
debía estructurarseo un proyecto sobre obras públicas: pero 
de ninguna manera, que haya creado un proyecio en 
sustitución de aquellos, Sigue siendo un proyecto sobre la 
misma materia, obrag públicas, pero totalmente distinto 
de los otros, a 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. «— Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, —— Tiene la palabra el señor 
Diputado, 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. —— Deseo formular una 
aclaración, 

Seré muy breve porque No $86, con el señor Diputado 
Moreno, en qué situación estamos en esta Comisión, ya 
que la Cámara resolvió hace un tiempo que $e integrara 
la Comisión de Obras Públicas con dos miembros de la de 
Legislación del Trabajo, 

.A ese etecio sa desizoñ as señor Digutaño Moreno y al 
que habla, a fin de considerar lo que tiene relación en este 
proyecto de ley con la legislación del trabajo, 

Creo que Cog daestr o ipuuzsia cnlebovarión contributs 
mos en algo a que ge hicieran efectivas las disposiciones 
que Se establerea € el ariicuió Z.0, en cuento e licencias. 
anuales, a pago de Yeriadus, "a jornales peráidos por mai 
tiempo, asignaciones. famiiiares y defensa de jornales; asi 
como también a todas las otras disposiciones en ordem 
semejante que figuran en este proyecto de ley, como la del 
artículo 9.0 sobre el jornal de $ 4.70 de que van a gozar 
Jos obreros que trabájen en estas obras públicas, y las dé 
los artículos 10, 11 y 12, 

:En lo que me es Dersenoto + 
€el eslor posible a estas infelativas, porque coincidían cor 


* principios de mi partido y postulados que yo había sustente 


tado en esta Sala. 

Por ausencia del señor Ministro de Obras Públicas; 
Ocupaba interinamente la cartera el Subsecretario y YO 
reclamé su presencia, así como la del señor Ministro dé 
Hacienda, y obtuvimos soluciones somo la del artículo 10, 
para incluír a los obreros que trabajen en Obras públicas 
no comprendidos en este plan, en el jornal de log pesos 
4.70 y en las licencias pagadas, 

Pero, señor Presidente, debo marcar la descortesía. da 
la Comisión de Obras Públicas, porque a los que la inte 

ábamos en representación de la de Legislación del Tras 

ajo, después de haber dado nuestra modesta opinión € 

impulso a la redacción. del proyecto, o euando menos a 108 
principios que lo informan, no nos avisaron más de la8 
reuniones ni cuando se haría el informe, Tampoco no% 
preguntaron sí alguno de Nosetros quería informar de 
estos temas, tal como se acostumbra en las Comisiones 
integradas con miembros de otras Comisiones, por sul 
carácter técnico, podría decirse, y especializados en deters 
minado tema, 

A nosotros s% nos desconoció y no Se Nos avisó, hasig 
encontrarnos con éste proyecto de ley, para saber si estás 
bamos de acuerdo con la redacción definitiva o si algunó 
de potros había sido designado para informar esteí 
parte 

Quería dejar aclarada esta cuestión, señor Presidente; 
Para que queñara constancia de que concurrí a todas las 
citaciones que »e me hicieron en -la Comisión de Obrag 
Públicas como integrante. de la misma en representació 
de la Comisión de Legislación del Trabajo; y ereo que el 


' señor Diputado Moreno podría hacer la misma constanci? 


Boraue asistió a todas lag reuniones, 

Si no figura nuestra firma en el proyecto, en lo que s6 
relaciona con asuntos de legislación del trabajo, es pofe 
que la Comisión de Obras Públicas no recabó nuestra fire 
ma y se olvidó de que estaba integrada, por resolución a 
la Cámara, con dog miembros de la de Legislaqión de 
OS Para este asunto que, hubiéramos firmado come 

acidos. 


Si en algún momento se Nos considera a nosotros mieni* 
bros informantes, reclamaremos el derecho de haber ína 
tegrado esa Comisión por mandato de la Cámara, 

SEÑOR TERRA AROCENA. — Pido la palabra pera 
ma cuestión de orden, - 

SEÑOR PRESIDENTE, —— Tiene la palabra 
Diputado, . 

SEÑOR TERRA AROCENA, — Si-no hubiera nadie más 
inscripto Para hacer uso de la palabra, concreto moción en 
€l sentido de que se dé el punts por suficientemente dig. 
entido, 

(Apoyados). 

SEÑOR PRESIDENTE, — El señor Minístrc de Defens* 
ga Nacional había solicitado anteriormente 1. palabra. 

¿Insiste en su moción el señor Diputado? 

SESOR TERRA AROCENA, — Si bay alguna persona 
que va a hacer uso de la palabra, no insisto, Entendía que 
ho habfta nadio para hablar, pero la dejo en BUSDen5o Pas 
Ba reiterarla despaés, 


el señor 


/ 


Y 


e 
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SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Ministro de Defensa Nacional, 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, — St- 
for Presidente: hace'ya más de doce horas que he tenido 
la fortuna de presenciar este debate interesante” y orde- 
nado de la Cámara de Diputados sobre distintos tópicos 

Es de suponer, señor Presidente, que si he - esperado 
hasta esta hora. es porque eltendía que mi obligación de 
gobernante y mi cargo de Ministro de Defensa Nacional 
me lo exigían. ) 

El problema que se ha planteado en la Cámara de Di- 
putados respecto al plan de Obres Ppúhlicas, me ha llevado 
a la-necesidad de plantear también la situación en que se 
encuentra la Dirección de Arquitectura Militar, en lo que 
respecta a: la obra pública militar comprendida en el plan 
del 2% de diciembre de 1944, 


(Gcupa la Presidencia el señor Represont-*> tor 
-Lissicii, (President3), 


s 


——L0g mismos factores que han incidido, señor Prest- 
dente, sobre la escasez de rubros para la terminacion de 
muchas obras públicas conprendidag dentro de la órbita 
del Ministerio de Obras Públicas, son las que han hecho 
que a la Dirección de Arquitectura Militar le ocurra 
“exactamente lo mismo 

Y> he planteado este problema en” el Consejo de Mi- 
mistros, y es en nombre del Poder Ejecutivo que voy 2 
plantear, en el momento de la discusión particular, la in- 
clusión de un artículo para dar a la obra pública militar 
iniciada, el mismo tratamiento que Se da para la Obra 
civil. 

Yo, sé, señor Presidente, que es mucho más fácil defen. 
der la construcción de carreteras, puentes, caminos, liceos, 
hosvitales, que defender la obra pública militar. Pero no 
solamente porque tengo la obligación como Ministro 'de 
Defensa Nacional. de hacerlo. sino porque tengo la Con- 
vicción que también, a su manera, hacemos Obra que re. 
dunda en beneficio general de la colectividad, es que ven- 
go a defender la cottinuación de las obras militares ja- 
cluídas en el Plan de 1944 y que, por las razones ya 0X- 
puestas, vo han podido ser terminadas. : 

“No hemos, señor Presidente, al menos durante el año que 
estoy al frente de: la Cartera, iniciado —y en esto he se- 
guido el buen camino trazado por el señor Ministro de 
Obras Públicas actnal— niguna obra nueva, porque desde 
que me hice cargo de !a. Cartera de Defensa Naeional, tuve 
el convencimiento, además del asesoramiento respectivo, de 
que las obras incluídas en el Plan de 1944 no iniciadas has- 
tu esa fecha, era imposible iniciarlas con el propósito leal 
de que fueran terminadas, Porque era «vidente que con los 
rubros asignados en cada apartado de aquella ley no se po- 
día realizar, en algunos casos ni la tercera parte de la 
obra pública programada. Pero si encontré obras en eie- 
cución, obras de verdadera importancia aleunas de carác 
ter estrictamente mililar como ser -cuarteles, Otras se re- 
fieren a organismos lógicamente militares, pero dedicados a 
la docencia, porque también se hace docencia dentro de las 
fuerzas armadas de la Nación, Y más tarde, señor Presi- 
dente, podremos comprender otras obras que, en realidad 
también, tienen un carácter militar, pero que, en mi c0n- 
cepto, son fundamentales para la capacitación de la ciuda. 
danía, en lo que dice relación con la defensa que ésta pue- 
de hacer, en el momento oportuno, de la República; capa- 


citación de la ciudadanía que creo de tedo punto de vista - 


imprescindible y necesaria para defender la legalidad cen- 
tro del país, y la soberanía de éste fuera de fronteras, Creo 
que por intermedio de la instrucción militar, capacitando 
a los ciudadanos pata hacer la defensa: de la Repúbiica, 


podremos encontrar el camino para evitar muchos males. 


que aflijen a muchos países. Me refiero, al hablar así,-a la 
construcción de polígonos de tiro, que si bien es cierto son 
elementos necesarios para el aprendizaje de las fuerzas del 
Ejército, también están a disposición fundamental Je los 
ciudadanos. 

De manuera. señor Presidente, que si yo estoy actuaimen- 
te ante la Cámara cumpliendo, en primer lugar, una resolu- 
ción del Poder Ejecutivo y cumpliendo, al mismo tiempo, 
mi obligación de Ministro, al exponer, a pesar de la hora 
que es, este problema-en. la Cámara, to hago en el convel- 
cimiento de que si dejamos las cosas como están con diez 
obras de carácter militar iniciadas y vinguna terminada, 
aunque a algunas muy poco les falta para su terminación, 
no solamente provocariamos pérdidas inútiles de dinero ya 
empleado -—porque una obra pública inconclusa es una 
obra que se deteriora mucho más fácilmente que la otra—. 
sino también porque pasaríamos por situaciones de las que 
yo no quisiera que el Ministerio de Deterlisa Nacional fue- 
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ra el responsable, porque tendríamos que dejar en este m0 
mento, señor Presidente, ceutenares de obreros que trezha. 
jan directamente para la Dirección de Arquitectura en al 
gunas obras que por administración so hacen. No es un 
argumento efectista, señores Diputados, Es una realidad. 
Centenares de obreros que trabajan en la Dirección de Ar- 
quitectura del Ministerio, ón las obras por administración, 
y centenares de obreros que trabajan en las empresas que 
han contratado con el Estado. 

La situación actual, dicha a grandes rasgos, es la si. 
guiente. La ley de 1944 «autorizó una emisión de deuúa, 
deutro de los $ 72:000.000.00, de $ 3:500.000.00, para 
obras públicas militares, que más el refuerzo para diferen- 
cias de jornales, que ascendió a la eantidad total de pesos 
234.000.00, más una disponibilidad por venta del Cuartel 
de Batlie y Ordóñez y de un terreno en el Buceo, formaron 
una disponibilidad de $ 3:819.000.00. De esos  pesog 
3:819.000.00, en obras terminadas o imputadas o com- 
prometidas, existe la cantidad de $ 2:120.000.00, in que 
quiere decir que hay' una disponibilidad de los foudOs ad» 
judicados por la ley de 23 de diciembra de 1944, al servicio 
de obras públicas militares, de $ 1:698.000.00. ¿Producto 
de qué? De que varias obras incluídas en el apartado E) 
de la referida ley, como ger el Cuartel de Pay3andú, el 
Cuartel de Fray Bentos, el Cuartel de Florida, el Cuartel 
de San José y el Cuartel del Rincón ¿el Bonete, no han 
sido iniciadas todavía. : : - 

Consecuencia: ¿qué solicita el Poder Ejecutivo por inter- 
medin del Ministro de Defensa Nacional, en este momento? 
Que el tratamiento que se da a la obra púbhlica civil se dé 
también a la obra pública militar, no solamente porque -es 
nesesario terminar la obra iniciada para la finalidad que 
fué autorizada, sino también para evitar todas las per- 
turbaciones e inconvenientes, como dije recién, que trae 
el dejar una obYa sin terminar. . 

Los cálculos hechos por la Dirección de Arquitectura, en 
obra por obra, están aquí en el artículo aditivo que cuando 
Se trate en la discusion'particular este proyecto, voy a pe- 
dir a la Mesa que dé lectura y que dice de los refuerzos ' 
que hay que hacer 'en cada rubro. obra por obra, vara ter- 
minerlas. Y luego, señor Presidente, siguiendo el mismo 
criterio adoptado por el Ministerio de Obras Públicas en 
lo que respecta a imprevistos, gastos de administración y 
los cálculos posibles de aumentos de jornales, hemos consi. 
derado, sobre los cálculos del Ministro de Obras Públicas, 
las mismas cifras: 10 ojo de imprevistos, 15 ojo para jor- 
nales y 4 Olo para administración, dirección y contralor de 
la obra pública. 

El total de lo que solicitamos para terminar Jas diez cons. 
trucciones que se están realizando en este momento, ascien- 
de a la cantidad de $ 875.000.00, más $ 87.000.00, más 
10 olo de imprevistos, más 131 mil pesos aproximadamente 
del 15 ojo para jornales, más $ 35.000.00 del 4 olo para 


obras de administración, contralor, ete., insume la canti." * 


dad de $ 1:128.862.00, lo que quiere decir, haciendo el 
balance, que de lo autorizado por la ley de 23 de diciem- * 
bre de 1944, quedaria todavía sin emplear, una cantidad 
aproximada a los $ 600.000.00. : 
Señor Presidente: a las 4 y 35 de la mañana no creu que 
sea del caso abundar más en detalles; he querido hacer nua 
exposición objetiva del problema, porque todos los demás 


puntos han sido considerados, y cuando llegue la discusión 


particular del artículo pertinente, voy a pedir a la Mesa qua 
se dé lectura del artículo aditivo que proponga en nombre 
del Foder Ejecutivo. . 
Por ahora, nada más. - 
SEÑOR GUIMARAENS. — Pido la palabra, 


SEÑOR PRESIDENTE. -— Tiene la palabra el señor 
Diputado. . 

SEÑOR GUIMARAENS. — Yo había pesiáo la pajabra 
inmediatamente después que habló el señor Diputado Fer. 
nández Crespo, pero arte el apremio de votar la suficiente 
discusión de este asunto, había desistido para hacer uso 
de la palabra posteriormente. : 

Sin embargo, me parece que no deben quedar las pala- ' 
bras del señor Diputado Fernández Crespo, _Ustificadas por - 
cierto, sin una respuesta de quien 'debe darla, y en este 
caso €s el Presidente de la Comisión de Obras Públicas. 

Efectivamente, los señores Diputadas Fernández Crespo 
y Moreno, integrantes de la Comisión en nombre de a de 
Legislación del Trabajo, colaboraron eficazmente en la ta- 
rea de la Comisión; intervinieron en la forma que lo ba 
dicho el señor Diputado Fernández Crespz, prestarnp £u 
colaboración especializada en la materia. Pero después de 
terminar el estudio de ese aspecto, cuando la Comisión pasó 


: a dar forma definitiva al proyecto, en efecto, no se !es citó 


más, Y cometimos el olvido de no recuger sus firmas en 
el informe, e incjuso, de no_invitarlos a informar también. 
este proyecto 

Claro está que no ha habido el propósito” Je descortesía 
para con ellos: -ha sido una omisión Te la que nos acusa- 
mos, de la que yo ya, en forma personal, al seror Diputado 
Moreno le había dado excusas, y lo hago ahora + úblicamen- 


_ te a ambos, destacando de manera especial * Jabor que 
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ellos realizaron en la Comistón, y evidentemente, la injus- 
ticia de que la firma de ellos ño haya prestigiado este in- 
forme que hemos entregado a la Cámara, 

Es lo que quería decir, señor Presidente, para satisfacción 
de estos dos compañeros de Cámara que han trabajado con 
Desotros. * 9 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, —- ¡Apoyado! 

SEÑOR SILVA, — Pido la palabra. —. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di- 

uíado. 

» SESOB SILVA. — Yo no tuve el gusto de escuchar al 
señor Ministro de Defensa Nacional a través de su diser, 
tación pero sí, escuché el final de la misma, cuando hacía 
mención a una serie de construcciones militares que insu- 
mirían un poco más de un millón de pesos. El señor Mi, 
hisiro anunciaba que propondría en su oportunidad que 
se tratara todo ese aspecto como artículo aditivo del vro- 
yectó de: obras públicas que estamos tratando. No creo, 
señor Presidente, que pese a la buena voluntad que poda,, 
mos tener, y a la mejor. opinión sobre la borfdad de la ini- 
ciativa, que podamos tratarla como un artículo aditivo, 

No podemos creer que un proyecto que Ya a insumir un 
millón de pesos en construcciones de tipo militar, pueda 
ser tratado, sin ningún estudio por parte del Poder Legis, 
Jativo. Creo que eso corresponde como es lógico, al estu- 
dio sereno y meditado de la Comisión respectiva, coma 
ocurre con todos los proyectos que vienen del Poder Eje, 
cutivo. 

De manera que, sín querer molestar al señor Ministro 
de Defensa Nacional, yo le anuncio que soy totalmente con- 
trario a que ese plan que nos trae esta noche, a esta hora 
de la madrugada, podamos tratarlo asf; rápidamente, sobre 
tablas, cuando nos ha de insumir un millón de pesos. 

En cambio, me parece que puede venir con un mensaje 
del Poder Ejecutivo para estudiarlo con toda la atención 
que él merece, y .entonces formar juicio definitivo los se- 
fñores legisladores, y dar ei voto como corresponde, 

Por estas razones yc anuncio que no he de dar mi voto 
a ese Artículo aditivo, porque no creo que pueda tratarse 
como articulo aditivo, sino como verdadero mensaje del 
Poder Yjecutivo, 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. -— Pido 
la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor Mi, 
histro. 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — En ref- 
lidad esto no es un proyecto de nuevas obras públicas, co, 
mo parecería entender el señor Diputado, sino que es la 
autorización para terminar las obras ya iniciadas, las in- 
cluídas en el Plan del 44, con los mismos fondos de la 
ley de 1944. . 

(Apoyados). : 

—No ge pide ni nuevos recursos ni nuevas obras; al 
contrario, se deduce de mis palabras y del artículo cuando 
se lea, que muchas de las obras autorizadas no se van a 
poder realizar sin previa autorización del Poder Legislati_ 
vo, porque fatalmente habrá para poderlas hacer, que 0b- 
tener nuevos recursos del Parlamento. 

Lo único que he solicitado yo, señor Diputado, €s que 
el tratamiento que se da a las obras públicas civiles $e 


de, aunque el mecanismo no es totalmente igual, a las obras . 


públicas militares. 
Autorización para que con los fondos que existen en el 


epartado E) de la ley de 1944, se terminen las obras pú-_ 


biicas militares iniciadas. 
No es un nuevo proyecto, ni una nueva obra, ni nuevos 
fondos. 


SEÑOR SILVA. — Pido la: palabra pára una aclaración. 

SESOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di- 
putado. 

SEÑOR SILVA. — Yo quería decirle al señor Ministro 


de Defensa Nacional, que entiendo que a pesar de la acla. - 


ración que él ha hecho la situación es exactamente la 
misma. Vamos a destinar un millón de pesos, a votarlo 
sobre tablas o a cambiar su destino, sin haber hecho tl 


estudio que corresponde a toda iniciativa que viene del- 


Parlamento, Me resisto a votar el millón de pesos en este 


momento. Posiblemente si el señor Ministro me diera un. 


plazo de cuarenta y ocho horas, quizás mi disposición fue_ 
ra completamente distinta. Pero a las 4 o 5 de la mañana 
Bo estamos en situación de dar nuestro voto afirmativo a 
an asunto que desconocemos completamente, -—con esto 
vuelvo a repetir que no quiero molestar al señor Ministro— 
Y desconoce, según ereo, todo el Parlamento. 

Por eso, me parece que no corresponde votar este artícu- 
lo aditivo. 

SESOR FUSCO. -—- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di- 
Entado. . 

SESOR FUSCO. — Podra parecer un exceso de minu, 
eiosidad de mi parte, que a esta altura de la noche yo 
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formule las salvedades de que quiero dejar constancia, 
pero un imperativo de mi conciencia de legislador repre- 
sentante de un departamento del interior, me obliga a 
hacerlo, 

Voy a ser muy breve. En el proyecte que tenemos % 

estudio se destinan $ 80. .000.00 para terminar las obras 
del Liceo de Durazno, respondiendo a las exigencias dé 
la población estudiantil que a é€l concurre, 

Desde Gue se inauguró este Liceo, que tiene uno de log 
edificios más importante de la República, vengo bregan 
do ante el Ministerio de Obras Públicas ante el Consejó 
de Enseñanza Secundaria y anté el propio Parlamento, 
Para que se destine un rubro, que todavía puede ser pe« 
queño, a la adquisición de los terrenos vecinos al propid 
Liceo, hasta completar la compra de toda la manzana en 
que el Liceo está emplazado. v 

He dado en varias oportunidades las razones que jus» 
tifican ampliamente esta aspiración. La fundamental entre 
ellas es la importancia de la obra arquitectónica que el Lis 
ceo constituye. Siguen las perspectivas de sus necesidades 
y ampliaciones de futuro. Finalmente la circunstancia de 
que en esos terrenos no hay, por ahora, construcciones 
de entidad, lo que haría factible como. antes lo expresaba, 
su adquisición por escaso monto. 

Quiere decir simplemente que las condiciones en qué 
ha tenido que ser estudiado este proyecto han impedidá 
que las aspiraciones expuestas por mí, en el sentido a qué 
me estoy- refiriendo, hayan podido cristalizar en él 

Confío en que cuando en el proyecto básico de obras 
públicas, que ha de ser materia de nuevos estudios, se reg 
tablezcan rubros asignados al Consejo de Enseñanza para 
construcción y ampliación de sedes liceales, se destinen 
fondos suficientes como para que esta pequeña compra é 
que yo me vengo refiriendo pueda realizarse. 

SEÑOR PRESIDENTE. -- Se va a votar si se da el 
punto por suficientemente discutido. 

(Se vota: 52 en 54; — Afirmativa), 


-—Se va a votar si se pasa a la discusión particular. 
(Se vota: 53 en 55, — Afirmativa)., 


—En discusión particular. 

Léase el artículo 1.0. 

SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — Hago moción D2ra que 
Se suprima en la discusión particular, la lectura de log 
articulos del proyecto, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar gl se suprimg 
la lectura del articulado del proyecto, 

(Se vota: 53 en 55, —. Afirmttiva), 


-—En discusión el artículo lo. ¡ 

SEÑOR POU. -— Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor Di, 
putado. 

SEÑOR POU, -— Señor Presidente: lamento que a esté 
anñura del debate tenga que solicitar una pequeña end 
mienda dentro del proyecto, que encuentro muy justitla 
cada. 

Durante el estudia de este plan, cuando se trató lo 
recursos necesarios para atender el saneamiento en Mals 
donado -——de-lo cual yo me he ocupado en otras ovortunis 


«dades en la Cámara— se estimó el costo de esta obráj 


en $ 400.000.00, de log cuales $ 300.000.00 eran des$ 
tinados a construir un caño colector hastas Puntas del 
fihileno, y $ 100.000.00 para hacer una cámara de des 
puración. 

Voy a hacer una brevisima historia de este problems 
Esa Obra se inició en Maldonado hace cinco o seis años, 
y no ha podido habilitarse, porque se ha hecho la desema 
bocadura sobre la Playa Las Delicias, en un lugar en el 
que la habilitación inundaría con esas aguas servidas, 
una zona balnearia que posiblemente es la preferida dé 
esa playa, l 

Eso dió motivo a que el Municipio de Maldonado té 
viera en un dilema de muy difícil solución: por una parte, 
la salud del pueblo amenazada por una epidemia de tifus, 
por no poder dar la conexión que no se puede habilitar 
desde hace cuatro o cinco años, y por otra parte, el 
porvenir de la Zona balinearia, que está amenazada dé 
desprestigiarse por la inundación de las aguas servidas. 

Por ese motivo la Junta no autorizó lag conexiones, 

Al estudiarse €ste plan en la Comisión yo plantee est 
Pprobiema, La Comisión consideró las razones que expuse 
Y apoyó en seneral que se mantuviera en $ 400 000.00 
la partida para comprender tanto el caño colector como 
la cámara de depuración, 

Pero si bien se llegó a un total 'entendimiento en la 
sesión correspondiente de la Comisión no se llenó una 
formalidad que fué la de ponerla a votación. y en lag 
actas no quedó constancia, Eso dió lugar a gue, al hacersó 


_. el informe se biciera constar sólo la partida de pesos 


500,000.00, - 


Y 
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Si eso $e llegara a mantener así no ge Tesotverla ex * 


. problema Ce Maidonado,. «1.2. quedaría en la misma si- 
tuación: con ua caño un poo más largo paras salida ae 
las aguas ¿pero sin Poder dar salida a las aguas porque, 
estoy sesnuro, el Municipio s= negará a dar las conexiones, 
ya qUe de ess modo se pondrJía en peligro el porvenir de 
la sona balnearia. : 
Miu consecvencia PIO —y Creo que log compañeros de 
Comistón no se opondrán a ello—— que se restabuezca la 
Partida en $ 400.000.00. Esto significa un incremento 


do $ 100.000:.00 en el artículo 1.> y la necesarla eorree= - 


ción en el apartado correspondiente, de la Secuón Sa- 
neamiento, o . 

Como la Cámara comprenderá, al aumentarse esos pe- 
sos 104.000.00 habrá qve aumentar también todos los 
porcentajes correshontientes, que totalizan un 24 ojo, 

- €s decir, 10, 10 y 4-00. : 

Por lo tauto. en ej apartado “Saneamiento” pág, 66 
del repartido, numerales 38 a 42, en vez de $ 300 000.08, 
bay qe vorer $ 400.000.00, lo que hace ún total en 
el- impor:e de obras de $ 2:493.500.00, La suma de 
pesos 19.500 00" queda como está, Los imprevistos del 
10 ojo que en el proyecto tiguran por $ 239.350 00 se 
verfan aumentedos a $ 249.250.00, El rubro para au- 
mento de jornales, 10 glo, are figura por $ 239.350 00, 
Pasaría a $ 249.350 00, Gastos: de estudios, etc.. 4 0.0, 
por $ 95.740,00 se vería aumentado a $' 99 740.00. El 
importe total sería de $ 3:091.940.06_ en tugar de pe- 
oz 2:967.940.00. : : 
En ese sentido formulo moción. 

SESOR "TRIAS DU PRE, — Pido la palabra. 

SESOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor 
Divutado. Ñ : 

FESOR TRÍAS DU -PRE. — Es para manifestar que 
efectivamente, al hacer el estudio de esta partida se c0- 
¡metió - un €rror por .parte del miembro informame que 
tuvo a su cargo la estructuración de este plan, lin error 
que voy a explicar.. 

Cuando ta Dirección de Saneamiento promovió el as. 
tudio de las Obras de Maldonado, en el primer momento 
puso $ 490.000.00, incluyendo la obra a que hacía rete- 
rencia el señor Diputado Pou. Después, cuando la Comi- 
sión de Obras Públicas trataba de estructurar el plan y 
de achicarlo, achicó en $% 100.000.00 esa partida. Con 
ese informe salió de la Dirección de Saneamiento y *9- 
tructuró un éstudio de las obras gue se habían invertido, 
flándole nada más que los $ 300.000.00 que figuran en 
€l plan. 

Posteriormente, cuando la Dirección ¿e Saneamiento sa 
había Yetirado del contacto con la Comisión de Obras 

— Públicas, se volvió a debatir el asunto y se resolvió elevar 
en $ 100.000.00 esa suma, que era lo necesario para 
hacer ese trabajo que ha mencionado el señor Diputado 
Pou. » 


La Dirección de Saneamiento no se informó de que la ” 


Comisión había aumentado esos $ 100.000.00, es decir, 
Que había restablecido la cantidad inicial de $ 400.000.600, 
Cuando yo tuve a mi cargo el estudio de esta parte 
del informe, solicité de la Dirección de Saneamiento que 
me informara en qué estado habfan quedado las obras, 
y se me dijo que se destinaban $ 300.000.00 y yo hice 
entonces el informe con los $ 300,000.00. . 

Quería establecer: esto porque es necesario corregir un 
error en la estructuración de la ley, ) 

Es lo que quería decir. ] 

; SEÑOR PRESIDENTE. — ¿La Comisión acepta?... 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Pido la 
palabra. . . Ñ 
” SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene ia palabra el señor 
Ministro, . Ñ 
- SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, .—— No sé si 
la Comisión acepta; pero a mí me parecería que lo más 
¿tonveniente sería votar el proyecto tal cual viene, sin 
modificar las cifras, 

Yo propuse en Comisión, cuando se aclaró este asunta, 
dejar todo como está y en el correr del año que viene, 
£uando se puedan pecesitar esog $ 100.000.00 —porqus 
be va a producir, fseguramente, el conflicto entre el Mi- 
histerio de Obras Públicas y la Intendencia de Maldo- 
mado, que No va a dejar habilitar las obras sin esa reduc- 
ción de las aguas servidas— nosotros podríamos venir 
al Parlamento a solicitar esos $ 100.000.00, y así no 
habría ningún trastorno en este proyecto de ley. 

(Interrupción del señor Representante Anfusso), 

—Los $ 300.000.00 no se. van a realizar en obras en 
estos d0s meses de receso parlamentario; de maneta que, 
áún suponiendo que marchara todo muy ligero como eg 
el deseo de los vecinos de Maldonado y en marzo o abril 
Decesitamos ese refuerzo de log $ 100.000.00, vendría» 


mo ' un pequeño mensaje, evitando que a esta altura 
Be >3ión estuviéramos modificando “cifras, porque st 
bi dnozco que ese error hay que corregirlo, me pa- 


rece ..¿e Serfa mejor, a esta altura de la madrugada, cu- 


_,Eregirlo después, con un mensaje complementario, que 
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nosotros enviaríamos y que sería sancionado, seguramente, 
en poco minutos. C : . 

SEÑOR PRESIDENTE, -- ¿Lá Comisión acepta?... 

SEÑOR GUIMARAENS, — Pido la palabra, ¿ 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado. no. 

SEÑOR GUIMARAENS, -——' Reconozco la preocupación 
del Señor Ministro de Obras Públicas, pero me parece que 
no se altera en lo fundamental, y que no stría menester 
un nuevo mensaje del Poder Ejecutivo, por cuanto el pris 


- er mensaje ya mencionaba la cantidad de $ 400.000.00 


para Maldonado y sería simplemente una corrección cuyo 
cálculo ya está hecho por el señor Diputado Pou y entrega. 
do a la Mesa, Ñ 2 

Yo creo que el señor Ministro de Obras Públicas, que 


_hacía objeciones, pueñe comprender que esto no va a com- 


Diicar en lo mínimo la sanción del proyecto. 
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, == Si la 
Comisión acepta, no diré nada, 
SEÑOR BARRÍOS .AMORIN. —.Pido la palabra, 
SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado, . 
SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Acepto que la aclara- 


¿ción que ha. dado el señor Diputado Triag Du Pré, mien» 


bro informante redactor de esta parte del informe, se 
ajusta, según mis recuerdos, totalmente a la verdad. La 
explicación que hace el señor Diputado Pou tiende a res- 
tablecer la verdad de lo que la Comisión quiso. Lo que 1a 
Comisión había resuelto €s lo que aquí se puso. 

Por error o por omisión se incluyó una partida que no 
era la que se había resuelto incluír. En tal sentido, la 
única cuestión -a 'tentr en cuenta sería la determinación 
de las sumas que deberían tenerse en cuenta; pero como 
el señor Diputado Pou ya las ha preparado, creo que no 
hay ningún inconveniente, en este momento, para aceptar 
la solución que se propone. 

VARIOS SEÑORFsS REPRESENTANTES. — ¡Que sa 
vote! ? 

SEÑOR PRESIDENTE, -—— ¿Acepta el señor Piffarettt, 
miembro de la Comisión? : 

SEÑOR PIEFARETTL -— Acepto señor Presidente, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Como hay mayoría de la 
Comisión que acceden a la modificación propuesta, de 

cuerdo con los Reglamentos tiene que votarse el artícu- 
o 1.2 con dichag modificaciones, que acepta la Comisión. 
Léase el artículo 1.* en esa forma, 

(Se lee:) : 


y Y . : 

“Artículo 1.0. Autorízase al Poder Ejecutivo a tomar 
pesos 14:142.841.00 valor efectivo de los recursos auto. 
rizados por.el artículo 1l.o de la ley 10.589 de 23 de di- 
ciembre de 1944, ampliada por el artículo 1l.o de la ley 
10.694 de 20 de diciembre de 1945, para reforzar las 
partidas asignadas Dor leyes de obras públicas a las si. 
guientes obras en construcción: 


APARTADO “A” 


VIALIDAD 


Partidas complementarias destinadas a ampliar las asig. 


- naciones de la ley original. 


Léase el artículo 1. en esa forma. 


1 Ruta 3, Puente sobre el Arroyo 
Chapicuy Grande, (autorizado por 
el decreto.ley N.o 10.196, Apartado 


“B”, Grupo “A”, inciso 2.0) ...... $ 150.000.00 
" Q Ruta 5. Acceso al puente sobre el. 

Arroyo Tramqueras, (autorizado por 

el decreto-ley 10.196, Apartado “B”, 

Grupo “A”, inciso 3.0.) Lo. ...o. .” :30.000.00 


:3 Ruta 6. Puente y accesos sobre el 
Arroyo Talita ,(autorizado por ley N.o 
10.589, Apartado “A”, Grupo “B”, 
numeral 1-B) , ......... Lon ..... >? 75.000.00 
4 Ruta 8. Trozo Marmarajá Montaño, 
incluso los puentes de San Antonio, 
Sauce y Garrote, (autorizado por ley 
10.589, Apartado “A” Grupo “B”, 
numeral 3) coo maon.oo.s Lo... 
5 Ruta 9. Puente y acceso sobre la 
Cañada de Silva, en la carretera San 
Carlos - Rocha, (reconstrucción) 
68 Ruta 11. Tramo: Canelones . Santa 
Lucía por Melgarejo, (autorizado por 
ley 10.589. Apartado “A”, Grupo 
“0”, numeral 40) ,.omoo.oooomo.. ” 80.000,00 
7 Ruta 12, Tramo: Nueva Palmira - j . 
Cardona . Arroyo Grande, incluso ;Í 
Pasaje Superior en el kilómetro N.o * 


”" — 250.000.00 


45.000.00 


15 
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165.300, (autorirado por ley 10.589 
Apartado “A”, Grupo “B”, numera= 
les 4-A y 4-B) rro arrnornosos 
Ruta 12, Tramo: Tala - Orabúes de 
Bentancour, (autorizado por ley N.o 
10.589, Apartado “A”, 
numeral 4.D) . conousos 
Ruta 19. Tramo; Puntas de Herre- 
- El Carmen, (autorizado por ley 
30. 589, Apartado “A”, Grupo “B”, 
numeral 7-E) ...... 
Ruta 21. Tramo: Nueva Palmira.Do- 
lores, incluso el puente . sobre el 


ns. e.eoc.r nooo 


_ Arroyo Agraciada, (autorizado por el 


e 
22 


as 


decreto-ley N.o 10.196, Apartado 
%B”, Grupo “A”, inciso 9, numeral 2) 
Ruta 26. Tramo: Tambores . Valle 
Edén, (autorizado por ley 10.589, 
Apartado “A”, Grupo “B”, numeral 
9.A) comooor.os» 
Ruta 26. Tramo Encrucijada con Ru- 
ta 6 a Paso de Mazangano, (autori- 
zado por ley N.o 10.589, Apartado 
“A”, Grupo “B”, numeral 9D). .. 
Ruta 26. Tramo: Tacuarembó - Pa, 
so del Borracho - Paso del Baltasar 
1g kilómetros: puente en el Arroyo 
Tres Cruces - Paso del Baltasar, (au. 
torizado por el decreto-ley 10.196, 
Apartado “'B”, Grupo “B”, inciso 12 


' y por ley 10.589, Apartado “A”, 
Grupo *“B”, numeral 9-B) .......+. 
Ruta 27. Tramo: Rivera . Vichadero, 


da 


16 


$7 


- rez en Montevideo, 


18 


20 


£0 


et 


22 


trozo des Rivera a Empalme con Ru- 
ta 28 y puente en Paso Serpa, (au- 
torizado por ley No 10.589, Apar. 
tado “A”, Grupo “B”, numeral 10) . 


Ruta 29. Tramo: Minas de Corrales 
-4 Empalme con Ruta 5, (autoriza 
do por ley N.o 10.589, Apartado 


numeral 11-A) ... 
Local Sopas, 
10.589, 

nume- 


“pr” Grupo “B”, 
Ruta 31. Tramo: Salto . 
(autorizado por ley No 
Apartado “A”, Grupo “B”, 
ral 12) +......... Poonaooonon. . 
Puente sobre el Arroyo Pantanoso, 
en la Avenida Carlos Maria Ramí- 
(autorizado por 
el decreto.ley N.o 10.196, Apartado 
*“B”, Grupo “A', numeral 13) .... 
Bruta 41, Tramo: Caserío de Arra- 
yán - Mansavillagra, (autorizado Dor 
el decreto.ley N.o 10.196, Apartado 
“p»” Grupo “*B”, inciso 17) ...... 
Ruta 54. Trozo de Juan Lacaze 2 
Estación Terminal y Ramal a Esta- 
ción Green, (autorizado por el de- 


ersto.ley No 10.196, Apartado «pr 


numeral 5) 
de Ombúes de La- 
(autorizado por ley 
“A, Grupo 


Grupo “C”, numeral 5)  +....... 
Ruta 55. Tramo: 
valle a Ruta 12, 
N.o 10.589, Apartado 
O numeral 24) : 
Élita 63.. Tramo: San Ramón - Rin. 


cón de Conde, (autorizado por ley 
N.o 10.589 Apartado “A”, Grupo 
“A”, numeral 5) — ..oooomomoo.... 


Buta 90. Tramo: desde Empalme con 
Rura 25 a Guichón (autorizado por 


_ley 10.589. Apartado “A”, Grupo 
"“B”, numeral] 19) — ......oooo..o 
Ruta 195. Tramo: Dolores-Palmitas 


23 


24 


e£5 


27 


(autoriwzado por ley- 10.589, Aparta- 
do “A”, Grupo “A”. numeral 10) . 
Ruta 107. Trozo entre Pueblo del 
Sauce y el puente de Cañada Valen- 
zuela y mejoras -entre: el puente- del 
arroyo Sotelo y Canelones (autoriza- 
do por ley 10, 589, Avartado “A”  nUu- 
méeral 11) 
Ruta 15. Puente y accesos en el Este- 
ro de Pelotas (autorizado por el: de- 
creto-ley N.o 10.141, artículo 1.0, in- 
CASO CAP) coro. mooconoroon., 

Ruta 15. Tramo: "Rocha- La Paloma, 
ampliación del puente sobre el arro- 
yo Las Conchas (autorizado por el de- 


Pron. .ocaron$ across... 


ereto-ley 10.141, artículo 1.0, inci- 
O 
Ruta 15. Puente y accesos sobre el 


arroyo Sarandí de los Amarales (4U= 


Grupo “pr, o 


7] 


2 


” 


+ 


CATIA CAMARA DE REPRESENTANTES 


$20,600 


25.000 


_ 100.000. 


160,880 


100.000 


80.060 


456.000, 


59.09 


400.000. 


“125.900. 


50.930. 


50.000. 


150.000. 


100.000. 


115.000 


380.000. 


0 


TE 


5d 
00 


04 


0d 


po torizado por el decreto-ley 10. 141, ar- 
: tículo 1.%, Mciso J)  ...ooomm.».» 
Ruta 19. Puente y accesos €n arro. 

q YO del Potrero (autorizado por el 
$ decreto-ley 10.141, artículo l.o ín- 
"  tiso C) Carrero nosoroneacaoss.o 
RO Ruta 19. Tramo: Encrucijada con 
Ruta 8, Picada de Techera y Ramal a 
Picada de Pasano (autorizado por 

. ley 10.589, Apartado “A”, Grupo 
6% *B”, numeral T-A) — o.omoooo o... 
i $0 Ruta 39. Tramo: San Carlos-Aiguá, 


do por ley 10.589, Apartado “A”, 

— Grupo “B”, numeral 23) o...o.o 
B1 Tramo: Castillos-Aguag Dulces (au. 
bo torizado por €l decreto ley 10.141, 
jo artículo 1.o, Ínciso N) 


Pasas osaso 


82 Tramo: Trinidad-Cardona, (autoriza. 


“ar, 


.o noo 


do por ley 10.589, Apartado 
Grupo “C”, numeral 64) .. 
83 Ruta 60.. Tramo: Minas Viejas-Pan 
de Azúcar (autorizado por ley 10.589 

'" Apartadg “A”, Grupo “B”, nume- 
ral 25) : ..... 

84 Ruta 5, Tramo: Rivera-Tacuarembó, 
obras complementarias (autorizado 
por. el decreto ley 10.196, Apartas 

do “B”, Grupo “A”, inciso 3) .... 
85 Ruta 42, Tramo: Sarandí Grande-Po- 
lanco del Yí (autorizado: por ley 
10.589, Apartado “A”, Grupo “B”, 
_Tumeral 14) prarornorr ou. vontop. 


e .e.n.o..s .n.. oo. 


Mi 


“trozo de 2 km. de firme (autoriza. : 


» 
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210.000.090 
80.000,09 
120.000.0% 


22.700. se 


15,000, nd 


100.000.08 


150.060.00 


50.000,08 


Importe de obras: 

26 Imprevistos 10 olo co oooo.oon.. 

« 187.Para aumento de jornales 15 olo .. 
¡ 88 Pára gastos de estudio, dirección y 
Administración' 4 ojo 


pPonononos. 
[yv 


. Importe total de Vialidad: ., 


h o APARTADO “B'. 


“HIDROGRAFIA 


Partidas 
¿Asignaciones de la ley original, 


Í1 Granero elevador de Fray. Bentos (au- 
Esa torizado por ley (10.589, Aparta- 
: tado “B” grupo “e'” numeral .17) 
¡Y Granero elevador de Nueva Palmira 

(autorizado por ley 10.589, Anar- 

tado “B” grupo “c” numeral 17). 
3 Granero elevador de Paysandú. (ini. 

ciado con fondos del Banco de la 
, República y la Administración Na- 

cional de Puertos) 

% Granero depósity en Dolores, (auto- 

qa rizado por el decreto-ley 10.196, 

NS ” Apartado “D” grupo “b” nume- 

. Pal 7) roce omooroooomoomm»... 

a, £ Embarcadero de "Puerto. Cóncordia 

del arroyo Rosario (autorizado 

por ley 10.589, Apartado “B” 

grupo “ec” numeral 13) ........ 

6 Defensa de la margen del Ríy San 

5 - Salvador en. el Puerto de Dolores 

y adyacenelas (autorizado por ley 

40.589, Apartado “B” grupo “to” 
numeral 15) — hon.om... . 

4 Defensa en la Playa de "Piriápolis 

A, lantorizado por ley 10.589  Apar- 

: tado “B”, grupo “e” numeral 23) 

$ Defensa en la Playa de Carmelo (au- 

torizado por ley 10.589, Apartado 

“B”, grupo “'c” numeral 4; se au- 

torizó la reconstrucción del muelle 

9 Canalización del Paso del Arriero del 

Río Santa Lucía (áutorizado por ley 

número 10.589, Apartado “B” gru- 

Po “e” numeral 124) ..... 


, ...ooa 


¿0 Varadero en el Arroyo de las Vacas 


d ' 


00 S (autorizado por léy 10.589, Apar- 


tado “B”, grupo ““d'” numeral 4). 
21 Reparación de dragas y chatas (au 
torizado por ley 16.529, Apartado 
“B* grupo “d” numéral 3) .... 
'12 Para los accesos a la auto-balsa de 
Mercedes (en la ley 10.589, Apar- 
tado “B”, grupo “q” gumeral 5, se 


00 


complementarids destinadas a ampliar 


$ 


”]”7 


22 


" 18.500.:04 . 


- $ 
$ 8:977.700.00 


897.770.009; 
596.655.000 


159.108.00 


e] 


$ 5:131.233.00 


B35.000.00 


620.000.006 
o 


Loose 


885.000.04” 


60. 


37.000.04 * 


25.000,00 .- 
8.760.084 


25.00.04 
"90.000.006 


130.000.00: 


Lom ms 


009.6d - 


- 


¿e 


») 
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* autorizó la construcción de dos auto- 
Dalgas) o.oooontornocanannsrosn. Y 100,000.00 


soososo. $ 2:066,700.00 


Importe de obrag 


13 Para imprevistos 10 Olg9 .....:»... $ 208.670,00 
14 Para aumento de jornales 10 ojo .. ”  208.670.00 
15 Gastos de estudio, dirección y adminis. 

UPACÍÓn 4 010 o.omooooomonnaooos ” 82.668.00 
16 Expropiaciones —.,.o.oooooomoo.m... ” 50.000.00 


e 


Importe total de Hidrografía .. $ 2:612.708.00 


APARTADO “Cc” 
SANEAMIENTO 


Partidag complementarias destinadas a ampliar las 
asignaciones de la ley original, 


" (Obras de abastecimiento de agua potable autorizadas bor 
ley 10.589, Apartado “J” grupo “a”). . 


10.000.00 


TN 
, 75.000,00 


2 Pueblo Chuy consanarrsorsasao» 
" (Obras autorizadas por -el decreto-ley 
10.196, Apartado “C” grupo “a”) 


3 Nuevo Berlíl — ..ororooossrnsor.. P 35. 000.00 


fObras autorizadag por la ley 10.690, 
artículo 1.0, grupo “c”, 


4 Bella Unión —v..comoooorrror ” 20.000.00 
. 5 San Javier —sonmoomommmssrmcmrss. > 22.000.00 
6 Juan Lacaza —..oooocororonmorors. ” 70.000,00 

7 San Antonio de Canelones .....o... ” 20.000,00 

8 La Floresta ....ooonomoommo»r. ” 57.000.00 
Y Las Piedras —..o.oornapoomoooaros ” 85.000.00 
10 Velázquez eooronoranaconsorss. ” 27.000.00 
11 Balneario La Paloma +.....oo.»o... ”  10.000.00 
12 Ombúes de Lavalle —,,.o.ooooo o»... ” 11.000.00 
13 Tala ....os ro onnrsrcrrrrarnccrs *  80.000.00 
14 Goñi rrrooancaroonas.onsrnnsrasa Y. 5.000.00 
15 Pueblo obrero de Piriápolis ....., ” 15.000.00 
J6 Risso roooorsorancnonasnrrorrrsss ” 10.000.00 
17 CUrtiMa —.onsosacoiosacccnansacor oa "38.000,00 
38 PTIOBresO .oooooommomsossrmsos. ” 23.000.00 
19 Cardal ....... rrocnosorrsrraraca 20.000.00 
20 Chamizo de Florida ...ooom.moomoo. ” 22,000.00 
21 La Barra de Maldonado ........o. ” 37.000.00 


¡(Obras autorizadas por la ley 10.690. ara 
tículo 1.”, grupo “d”), . 


22 Carmelo —...ooooonoosocnrrorsnss. $ 

23 Maldonado AE: NAAA 
24 Batlle y Ordóñez r..onoccooomooios ? 35,000.00 
25 Piriápolis —..oooconoommm2”*s»*»oo.”, ? 100,000.00 
26 Pando ...... conooscrnanorancos. * 80.000.00 
27 Balneario Atlántida : 


29 Dolores ronnosrarasocrrn.arrss > 
30 San Carl0s —..0oooronsoccorocnnos 000.00 
31 Varias poblaciones —...ooomoo.».». 2 40,000.00 


" ¡(Obras de evacuación y tratamiento de 
aguas servidas autorizadas por ley 
10.690, grupos “e” y “i”), 


82 Doloreg  ..ooooomonoorcrmm5nsorss. 200,000.00 
-38 Pando  ..ooocoroorocoarcosonororsn > 92.100.00 
34 Salto .oromporosocroncrsorisrsss, ” 10.500,00 
35 Paysandú no ronnoranosrorssrrss 333.400.00 
386 Las' Piedras  s.onoomommorooom»sos ” 25,000.00 
37 Rivera ...oomssocnsconorarrosos. ?  420.000.00 


(Obras autorizadas por el decreto » ley 
10.196, Apartado “C” grupo “a'” nu. - 
meral 27). 
88 Maldonado  ..oo.oooooooorpoosor. *  400.000.00 
39 Piriápolis ” 19.500,00 


¿ 
. Importe de obra 


..o.eo.. oropesa sm”so 


encacoro $ 2:493.500.00 


40 Para imprevistos 10 0/0 .....o0... $  249.350.00 
41 Para aumento de jornales 10 ojo .. ”  249.350..00 
4% Gastos de estudios, dirección y admi- 

” 99.740.00 


-- nistración 4 010  +..ooooommo»».sos 
, Importe total de Sansamiento .. $ 3:091.940,00 
: , 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


o cocosverroroca ” 30.000,00 
- 28 Rosfrig —..o.coooononmorsorroro» ” 10.000.00 


. 1023—C R 
APARTADO “p” 
_ ARQUITECTURA | 


n 


Partidas complementarias destinadas a ampliar las asigw: 


raciones de la ley original, 
- Edificios Universitarios 


(Obras autorizadas por ley 10.589, 
Apartado “D” grupo “e”) 
1 Facultad de Agronomía » co... .. .. 
Escuela de Agronomía de Cerro Largo * 


20.000.00 
5.000,00 


a 


Edificios Liceales 


(Obras autorizadas por ley 10.589, Apar, 
tado “D” grupo “b”) 
-y 


3 Liceo de Las Piedras o.oovooo... ?  430.000.00 
4 Liceo de Durazno  ..o.rom.orrosar»s ” 80.000.00 
5 Sección Femenina +». oo.os..oor. «. ”  105.000.00 


Edificios Hospitalarios 


(Obras autorizadas por ley 10.589, Apar= , 
tado “D” grupo “d”) 


6 Policlínia Modelo de Muldonado ... ” 35:000%00 
7 Escuela de Cieg0S  ...ooo.ooo.onm.. ”  175.000.00 
8 Hospital de Rivera o... mmoorromm. ” 15.000.00 


9 Pabellón de Infecciosos de Cardona ” 15.000.00 
10 Flores, Grupo QuirúrgicO  ..o..... ” 5.000.00 
11 Hospital de San Ramón —....oco...o. ” 40.000.000 
12 Hospital de Sorian0 ...o.ooooooo... ” 3.000,00 


13 Hospital 'Marítimo “Gallinai Heber”, : 
(autorizado por ley 10.487, articu- 
lo 1.0, inciso 2.0) —..ooooomoo.. A 80.000.00 


Edificios Jefaturiales 


((Obras autorizadas por la ley” 10.589, 
Apartado “D” grupo *“g”) 


14 Jefatura: de Cerro Larg0  .....o.o». ” 30.000.00 
15 Jefatura de Tacuarembó . s.eoo.nooo. 30.000.00 


Edificios Carcelarios 
'(Obras autorizadas por Jey 10.589, Apar, 
tado “D” grupo “h”) . 


16 Cárcel de Cerro Largo 
17 Cárcel de Soriano 


” 25.000.00 
". 10,000.00 


rocrgesero. 


Edificios Policiales 


(Obras autorizadas por ley 10.589, Apar- 
tado *D”. grupo “j») 


18 Comisaría de la 4.a Sección de Cerro 
Largo 
19 Comisaría de la 8.a Sección de Cerro 
Largo .oo.o . . 
20 Comisaría de la 11.a Sección de Ba- 
fiado de Medina  ...+..» 


” 8.000.00 
3.000.00 
” 3.000.009 

1 


n.o oo»... ...oon.noosn.rnooo. 


= 


n.on.... 


Edificios del Consejo del Niño 


“Autorizados por ley 10.589, Apartado 


¿“p> grupo *1”) 


. 21 Rivera . Centro Materno - Infantil .. ” 4.000.00 
22 Escuela Maternal del Cerrito de la 

Victoria  ,.... e. .....o. A ÓS 100.000.009 

23 Hogar Agrario de Las Brujas ...... ”. 25.000.00 
24 Colonia Profesional de Menores de 

! Ituzaingó —....oooo ooo... ...... . "8.006.009 


25 Colonia Educacional de Menores de a 
SUÁTOZ ' osonccccorocororaonra gs 5.000.00 
26 Centro de Menores de Malvín ,..... ” 30.000.00 
27 Canelones - Albergue de Menores .. ” "35,000.00 
28 Artigas . Albergue de Menores .... ” 20,000.00 
29 Río Negro - Hogar Para Menores. : 
(MUJeres) —.roooooooomparansrrs 35,000.00 
30 Montevideo - Casa del Niñ0 ....».. ”  150.000.00 
31 Montevideo . Casa de Disciplina .... ” 100,000.00 


(Obras autorizadas por el artículo 38 de la. 
- ley 10.589) . 


10240 R “CAMARA DE +. 
32 Facultad de Arquitectura ...0.... $  150.000.00 
33 Facultad de Ingéniería r.nonorasa ” 500.000.000 


34 Reparación y eonservación de edificios 
PÚblicOS ..oooooooooooooncsrozaso *” 150,000.00 


os Importe de Obras ...omoo. $ 2:424.000.00 
35 Para Imprevistos 10 por ciento »... ” 242.400.00 
36 Para aumentos de jornales 15 por, 
ciento ”  $63.600.00 
37 Para gastos, “de Estudio, Dirección y - 
Administración 4 por ciento .... ” 96.960.00 
28 Para adquisición de terrenos para Li- 
”. 180.000.00 


CO0S corsooconsarcin nos so...» 


eo. oo $ 3:306.960.00 


coreo .oranosorraaa non» 


Importe total de Arquitectura 


SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar el artículo 1.o 


en la forma preindiéada, 


(Se vota: 52 en 53, — Afirmativa). 


SEÑOR RICHERO.: * io Pido la palabra para fundar el 
voto. — - 
SEÑOR PRESIDENTE; — Tiene la palabra el señor Di. 
utado 
» SEÑOR RICHERO. — Hemos votado afirmativamente 
este artículo 1.0, pero especialmente lo hemos hecho como 
una transacción que hemos realizado en el seno de la vro- 
pia Comisión de Obras Públicas. 

Nosotros entendiamos que hay otros lugares en el país 
éque tienen tanta, urgencia como la ciudad de Maldonado, 
en cuanto a que sus pobladores puedan beneficiarse de las 
Playas que circundan sus ciudades. 

Por este proyecto de ley se autoriza para, Maldonado la 
Inversión de $ 400,000.00, con el propósitó de alejar las 
bocas de evacuación, muy lejos de las playas Y mieniras 
hacemos esto, para la “ciudad de Fray Bentos, por ejemplo, 
ciudad completamente concentrada, con miles de obreros 
y que tiene como única playas la que se encuentra ubicada 
frente a la ciudad, allí precisamente la evacuación se hace 
directamente sobre la playá.: 

Como se dijo que inmediatamente después de aprobarse 
este proyecto de ley se irá al estudio de un proyecto mucho. 
más amplio, en el que se contemplarán casos como el de la 
cindad de Fray Bentos y otras ciudades del interior del 
país, haciendo .esa transacción es que he dado mi voto a 
este proyecto. de ley. : 

Nada más. * 
SESOR BACIGALUPL => Pido la palábra para tundar 


“el voto. 


SEÑOR PRESIDENTE, -—— Tiene la palabra el señor Dí- 
putado. . 

BEÑOR BACIGALUP1, -—-' Señor Presidente: he: votado 
por la afirmativa el artículo 1l.o, haciendo la. salvedad de 
que lo. he hecho en la esperanza de que, en la ley de fondo 
que: se estructurará "próximamente en materia de obras 
públicas en el capítulo "relacionado con edificios liceales 
-—apartado B—, que tiene referencia con las obras previs< 
tas por la ley 10.589, se contemplen las obras fundamens 
tales para el Licey dej Departamento de Tacuarembó y el 
de Rivera, cuyos rubros han resultado insuficientes vara 
la construcción de los mismos. 

Igualmente, en el momento oportuno de votarse el artícu» 


. lo 18,-dejaré- la constancia debida respecto al artículo 26 


del Plan de Obras Públicas, | 


Nada más.- 

SEÑOR PIFFARETTL 2 Pido ia palabra para fundar 
el voto, 

SEÑOR PRESIDENTE, sa" Tiene la palabra: el señor Di» 
putado, 


SEÑOR PIFPARETIL — Señor Presidente: yo estaba 
inscripto para hablar y me iba a reierir, exclusivamente, 
a las construcciones hospitalarias que contempla este Plan 
de Obras Públicas, de emergencia 

Pero, debido al cansancio de la Camara, opté por re 
munctar. De manera que aujero decir, g manera de funda. 
mento de voto, que cuando se estructuró este Plan de Obras 
Públicas en el seno.de la. Comisión, al adoptar aquel crite- 
rio unánime de terminar las obras que están en ejecución, 
_temimos que en Cámara iban a ser muchos loz Represen- 
tantes —sobre todo los de los Departamentos del interior--— 
Que, al conocer la aplicación rigurosa de ese criterio, iban 
a reclamar” obras Para sus Departamentos, Esto no sucedió, 
señor Presidente; pero si bien no se reclamó por parte de 
los Representantes de los Departamentos del interior. yO 
he tenido ún -reclamo que me parece más imporiante, gue 
es el reclamo de' los médicos y de millares de enfermos, 
sobre todo enfermos bacilares, que Po han sido conte 
plados, y no por '¿úílpa” de la Cómisión de Obras Públicas, 
en este Plan de gmergencia. 

Debo decir cor toda claridad a la Cámara, que yo, que 
presto servicios honorarios en un centro asistencial de ba- 
exares, no tenía conocimiento de muchos pabellones exelu- 
sivamente para tratamiento de bacilareg que existen en los 


Ñ 
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* hospitales de campaña, terminados, que no sé por qué no 


se habilitan. Tenía en mi poder. un, resnmen de eston rabe= 
Vones, En Artigas, por ejemplo, —y a esto hacía referen. 
cia el señor Diputado Badano— existe un pabellón con cas 
pacidad de 50 camas, terminado, que no está hahiltados 
en Rio Negro Otro pabellón terminado, con 50 camas, que , 
mo está habilitado; en Mercedes. otro pabellón con 50 cas. 
Mas, que no está habilitado; en Colonia, otro pábellón con 
22 camas que no está edo, En total, señor Presiden- 
anTermos bacilares. * 

Wan Montevideo tenemos el desastre 4 nuestra vista, de 
más de 5 000"éenfermos bacilares que andan deambulando 


le un dispensario a otro, con un tralsmiento ambulatoria 
insuficiente, enfermos contasziosos; eon peligro para su fa. 


mi'ia y para toda la colectividad. 

Existe, señor Presidente. otros defectos que por casyualio 
dad se contemplaron en este plan de obras públicas, y a 
ios que se refirió ya el señor Diputado Barrivs Amorín. Vi. 
sitamos con este legislador y enn el señor Diputado Aros. 
teguy, el edificio que debía ya estar funcionando, del Hosa 
pital Marítimo de Punta Ballena, un edificio casi terminado, 
un edificio que el señor Ministro de Salud Pública de aques 
lla época, doctor Forteza, tenía la esperanza de habilitar 
en breve. Ese edificio, señor: Presidente, tiene cabida para 
cien enfermos .bacilares -Óseos, que además de beneficiarse 
con un hospital dedicado exclusivamente a esa enfermedad, 
eontarfan con otro factor impórtante y coadyuvante en a 
terapéutica, que es el aire marítimo. A ese edificio casi la 
tapa la arena y los enfermos bacilares óseos, eontaglosos, 
no diseminados.en.el Hospital Fermín Ferreira o en la 
Colonia Saint Bois, porgue no tienen cabida para ellos, €8- 
tán diseminados en los hospitales de agudos, en Macie) y 
Pasteur. 

Serían muchas las objeciones, que yo tendría que nacer a 
las construcciones hospitalarias que no contempla este plan, 
y que digo no cónotíanios los miembros de la Comisión de 
Obras Públicas, * * 

En el plan de 1944 se ha agotado el dinero .uficiente 
para"la construcción de dos hospitales regionales, uno gi. 
tuado en Tambóres y otro én la Sierra de Minas, y nada se 
ha hecho; lo. que se ha Hecho es concentrar en Montevideo 
todos los enfermros' bacilareg de nuestro país, que vienen q 
tratarse a esta ciudad y “arrastran consigo a gus familias, SÍ 
seguimos así, Montevideo 'dejará de ser una ciudad do tus 
rismo, para ser una ciudad de tuberculosós, 

Nada más, > -- 

SEÑOR SOLARES, e Pido la palabra Yara fundar el 
voto. A... o oro a a e 

SEÑOR PRESIDENTE, comia : Tiene la palabra el señor Di. 
putado. : - .. 

SEÑOR SOLARES: : ta Dos palabras nada más, señor Pres 
sidente. He votado "por la” afirmativa el artículo 1.0, y al 
igual que el señor Diputado Bacigalupi y otros compañe. 
Tos, he silenciado el reclamo, por ejemplo. en materia de 


Mos necesidades "de la enseñanza de aquel De. 
partamento, , “ 

Á su vez, en materia de obras de hidrografía, de vialidad 
y saneamiento y hospitalarias, mucho reclama el Departas 
mento de Colonia. Pero repito que las pondremos de mani= 
fiesto en el momento que venga a consideración y estudia 
de la Cámara, el nuevo plan integral de Obras Públicas. 

Nada más. KN 

SEÑOR OIS: — Pido la -palabra .para fundar el Foto. 
» COR PRESIDENTE... — Tiene la-palabra el señor Di« 

utado a 

SEÑOR OIS. —. En un breve fundamento voy a decir qué 
he acompañado con mi. voto favorable este proyecto, asi 
como acompañé desde, el -primer. momento -lag normas tra. - 
zadas por la Comisión de Obras Públicas, al estructurarlg 
en esta forma, Quiero decir que en tal sentido no he bre,, 
gado por otras obras en mi departamento, sino por aque. 
Mas que habían sido comenzadas, Reclamo en este momen, 
to, como lo he hecho, en, otras. oportunidades, la atención 
del señor Ministro de. Obras. Públicas sobre todo en-la 
provisión de agua potable a algunas localidades de Trein- 
ta y Tres, así como. entiendo que son muchas las locali, 
dades del pais que no disponen de este precioso elemento. 

Por. eso, es que .hace .un momento recalcaba al señor 


: Ministro que no -olvidara promesas contraídag con Santa 


Clara de Olimar, población de más de cinco mil habitantes, 
que carece de aguz. potable... En este plan no es contem-_ 
plada por lag razones antedichas, y que acepté; pero es. 
pero que a la brevedad posible aquella exigencia de esa. 
modesta población sea: tenida en cuenta. En esag mismas 


* 
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condiciones esiaría La Charquetada y Valentines. Es ne- 
“cesario que los Poderes Públicos pongan especial atención 
en la provisión ue agua potable a muchas localidades del 
interior de nuestro país, 

Nada más. . 

SESOR CiOMPI. — Pido la palabra para fundar el voto, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 


putado. 


sEÑOR CIOMPIL — Conocía de aniemano el criterio que - 


había informado la gestión de la Comisión de Obras Pú, 
blicas al estructurar este preyecto, cuyo arti.ulo l.o acú- 
bamos de votar. Sabía que ese criterio se «oncretaba en 
el propósito de dispones solamente la” cuntinuación de 
obras que estuvieran en ejecución. ? 

Lu consideramos €n su oportunidad aceptable y en este 
momento, en Sala, le dimos nuestro voto. Al hacerlo asír 
nos vimos forzados a lamentar. que en Flores no hayan te. 
nido principio de ejecución, en su tiempo, otras obras que 
le han sido prometidas y que figuran en el plan de 1944, 
obras de vialidad importantes muchas de ellas, habiéndo- 
se comenzado solamente la carretera a Cardona, cuya con. 
tinuación se contempla en este plan de obras, con la suma 
de cien mil pesos, 

Asimismo debo expresar que no han sido comenzadas 
obras como la carretera a Sarandí Grande, rectificación de 
la ruta número 3 de Trinidad a Paso del Puerto, la am. 
pliación de las Obras sanitarias y la construcción del edi- 
ficio para el liceo departamental, obras todag que se €s. 
peran desde hace ya cuatro años y que queremos suponer 
que serán contempladas en el próximo plan de obras pú- 
blicas que estudie el Parlamento. 

Con esa esperanza y respetando el criterio de la Co. 
misión de Obras Públicas, es que hemos dado nuestro voto 
a este artículo 1.0. o 

SEÑOR AROSTEGUY. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di- 
putado, 

SEÑOR AROSTEGUY. — Gran parte de lo manifestado 
“por el señor Diputado Piffaretti no me era conocido, y creo 
que las revelacionés que acaba de hacer este colega, tienen 
suficiente gravedad para que se detenga un poco la aten- 
ción en ellas por parte, al menos, de quien puede contri- 
buir a solucionarlas, 


(Apoyados). : 
—Yo iba a pedir, entonces, que las palabras del señor 


Diputado Pifaretti se pasaran a conocimiento del señor Mi- 
nistro de Salud Pública, 
- (Apoyados). 

—En ese sentido hago moción, 

SEÑOR TERRA. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor DI, 
putado. 

SEÑOR TERRA. — Señor Presidente: como se han he- 
echo cargos por parte de varios legisladores a la gestión 
del señor Ministro de Salud Pública, exhorto a dichos se, 
flores Diputados a que, utilicen el instrumento de la in- 
terpelación para hacer concurrir a Sala al señor Ministro, 
en la seguridad de que el mencionado Secretario de Estar- 
do sabrá contestar cada uno de dichos cargos, 

SEÑOR CARTOLANO. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 
mutado. . 

SEÑOR CARTOLANO., -—— Señor Presidente: visto que en 
la noche de hoy se ha hablado respecto a la gestión que 
wiene desarrollando al frente de la Cartera de Salud Pú, 
blica el doctor Claveaux, muestro correligionario, voy a 
ampliar la moción del señor Diputado Arosteguy de que 


? o 


$e pase la versión taquigráfica de las palabras del señor . 


Diputado Piffaretti al señor Ministro de Salud Pública, en 
el sentido de que se pase también la versión taquigráfica de 
lo expresado por el doctor Barrios Amorín, en la seguridad 
de que el señor Ministro sabrá responder —y esa es una 
aspiración del Diputado que habla— a todos los cargos que 
se han hecho en Sala, 


Es lo que quería manifestar, : 

SEÑOR AROSTEGUY. — Acepto la modificación. 

SEÑOR PIFFARETTI, — Pido la palabra para contes- 
tar una alusión. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di, 
mutado. . IN e 

SEÑOR PIFFARETII. — Señor Presidente: al hacer mi 
fundamento de voto, yo no he querido hacer cargos al $e, 
fior Ministro de Salud Pública. Pero si realmente los. com- 
pañeros de bancada del señor Ministro creen que los cargos 
van dirigidosta él, debo declarar que no me asustaría que 


estuviera en Sala el señor Ministro: diría lo mismo, quizás, 


más ampliado aún. 
SEÑOR CHOUHY TERRA: — Pido la palabra, Ñ 
SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 


putado, Ñ 
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SEÑOR CHOUHY TERRA. — Yo no voy a votar, señor 
Presidente, la moción del señor Diputado Arosteguy. Creo 
gue estas críticas tangenciáles a la política de un señor 
Ministro Do corresponden. Me parece que cuando se tienen 
cargos que formular, de la naturaleza de los que se han 
enunciado en Sala, lo que corresponde es que se llame a. 
responsabildad al Ministro, 

(Apoyadox). 

— Considero que no cabe que a las cinco y cuarto de la 
mañana, en un debate sobre obras públicas, se venga a 
juzgar la gestión del señor Ministro de Salud Pública, 

A mí me ha tocado ejercitar una verdadera crítica a 
ese Secretario de Estado con respecto a una actuación re_ 
ciente pero hasta me parece poco serio, hablando parla- 
mentariamente, además de ser absolutamente inelegante, 
-.Que Se aproveche la oportunidad de discutirse un plan de 
obras Públicas para realizar una crítica sobre la cual na, 
die puede estar preparado para apreciarla, a menos que 
conozca a fondo todos los problemas de Salud Pública. Lo 
lógico sería plantear decididamente un pedido de informes 
con la presencia del Ministro y, entonces, todos los legis, 
oros vendremos preparados para poder intervenir en el 
ebate. 

Esa interpelación, tan lógica y tam seusata es lo que 
fluye de las palabras de los señores Diputados. Me extra, 
fa que no la hayan planteado. Más: me atrevo a enros- 
trarles a esos señores Diputados -—y esto va sin agravio 
personal a quienes realizaron esa crítica— que ellos tie. 
nen poca fe en el instrumento de la interpelación para no 
propiciarla aquí en Cámara y si señalar, en forma ten ano- 
dina, casi podría decirse, porque a nada puede conducir 
una crítica sin que vaya aparejado un pedido de respon. 
sabilidad al Ministro, cuando tienen en sus manos ese 
amplio instrumento que la Constitución les brinda 

Nada más. : 

SEÑOR AROSTEGUY. — Pido la palabra, 

SEÑOR PIFFARETTTL — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE. — No sé en qué carácter piden 
la palabra los señores Diputados cuando ya han hablado 
sobre el asunto. j 

SEÑOR AROSTEGUY. — Por lo pronto si el señor Di- 
putado Chouhy Terra, cuando está fundando su voto pue, 
de ocuparse de una moción, creo que el autor de esa mo- 
ción cuando se opina en contra de la misma, tiene derecho 
a defenderla, El señor Diputado Chouhy Terra opina que 
en vez de mi moción de pase de la versión taquigráfica de 
las palabras del señor Diptuado Piffaretti aj Ministerio 
de Salud Pública yo debía plantear una interpelación, y 
yO creo' que tengo derecho de defenderme ante esa impug, - 
voción, El señor Diputado-en realidad no ha fundado su 

SESOR PRESIDENTE. — No, señor Diputado; los se- 
fores Diputados Se han ocupado de la moción del señor 
Diputado Arosteguy. El señor Diputado Arosteguy hizo 
una moción y la fundó y los señores Diputados que son 
contrarios a esa moción también pueden opinar. Ahora, sí 
el señor Diputado Arosteguy reclama la palahra en su 
carácter de aludido la Mesa entiende que realmente fué 
aludido por el señor Diputado Chouhy Terra. En esa con_ 
dición, tiene la palabra el señor Diputado. Ñ 

SEÑOR AROSTEGUY..— Yo digo que, en primer tér. 
mino, me parece de extrema inelegancia la actitud en que 
han ineurrido los señores Diputados Terra y Chouhy Te- 
rra. Yo no había visto todavía en esta Cámara que uno, 


.dos o tres Diputados dieran consejos a Otros Diputados 


sobre cómo debían manejar las atribuciones que tienen 
dentro de la Constitución o del Reglamento. 

Cuando yo no propicio una interpelación al señor Mi- 
Nistro de Salud Pública no es porque tenga algún reparo 
en hacerlo cada vez que le considere necesario. Pero 
cuando un señor Diputado de la responsabilidad del doec- 
tor Piffaretti expresa que no se explica que hay Casi tres. 
cientas camas que podrían alojar a tuberculosos en dis- 
tintos pabellones, que €sos pabellones están concluidos Y 
Que no son abiertos, yo tengo que pensar Que ese es un 
hecho que ha pasado inadvertido al señor Ministro y no 
tengo por qué derivar de ese hecho un cargo que merezca 
una interpelación o el juzgamiento político de su conduc- 


" ta. Me limito, por ahora, a solicitar la medida que con- 


sidero extrictamente necesaría para saber que el señor 
¡Ministro de Salud Pública queda enterado de esa sítua- 
ción y si después de enterado de la misma, nO toma Mt 
didas, entonces veré si considero o no oportuno, según mi 
juicio y no según el juicio de ningún otro señor Diputado, 
plantear la interpelación que estime . corresponda en 
ese caso, 

Nada más. : 

SEÑOR CHOUHY TERRA. —» Pido la palabra porque 
he sido aludido, : - 


y 
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SEÑOR BARRIOS AMORIN, —— Pido -la palabra porand 
he sido aludido. . 

SEÑOR PRESIDENTE. —— Señores Diputados: la Mes 
- ga entiende que no hay ningún Diputado aludido. Si cada 
Diputado a quien se le contesta un argumento se considera 
aludido, éste es un debate sin fin, 

(Murmullog. — Interrupciones). 

——Se va a votar la moción del señor Diputado Arostee_ 
guy para que la versión taquigráfica de esta incidencia s% 
pase al señor Ministro de Salud Pública, 

(Se vota: 48 en 50. —— Afirmativa), 


SEÑOR CHOUHY TERRA, — Pido la palabra Para 
* fundar el voto. - . 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado, A - 

SEÑOR CHOUHY TERRA. — Señor Presidente: 8 
.imanera de fundamento de voto quiero Señalar que no 
pretendí dar consejos a nadie y menos al señor Diputado 
Arosteguy, de modo -que no cabe en este Caso la califica- 
. ción de inelegancia a mi conducta que él ha querido se. 
ñíalar, mucho menos por parte” del señor Diputado Aros- 
teguy que se ha enterado de este problema recién en la 
tarde de hoy. 

SEÑOR AROSTPEGUY. — Fué asf, señor Diputado, 

SEÑOR CHOUHY TERRA, — El no hizo más que 
recoger las manifestaciones -de otros señores Diputados, 
especialmente del señor Diputado Piftaretti, que ha sido 
un poco Cristóbal Colón de este asunto. 

SEÑOR PIFFARPITTI, — A pesar de todo, ma he €ns 
terado recién esta tarde, señor Diputado. . 

SEÑOR CHOUHY TERRA. — Entolces, señor Presi=" 
dente, estamos en un caso de conocimiento de última hora: 
aunque yo tenía entendido que el señor Diputado Piffaretti 
había hecho esas denuncias en la Comisión, según parecía 
desprenderse de las manifestaciones del señor Diputado Ba- 
Trios Amorín, : 


SEÑOR PIFEFARETTI, — No, señor Diputado, porque . 


no tenía los informes, : 

SEÑOR CHOUAY TERRA. — De modo que, señor Pres 
sidente, yo veo que las cosas no tienen la gravedad que 
habtamos creído al principio, 

(Interrupción del señor Representante Arosteguy). 

—-Porque son novedades ya de las. sesiones de la mas 
drugada, luego de la tarea tan intensa de estos días, 

“Pero lo que no puedo admitir es' que se tomen las pa- 
labras del señor Diputado Arosteguy como de que el se= 
for Ministro de Salud Pública puede desconocer esa se 
tuación, Para mi sería de una gravedad tal que el Secre- 
tario de Saluá Pública desconociera una situación de esa 
naturaleza, que lo haría pasible del reproche absoluto del 
Parlamento. Esa hipótesis no puede existir. Un Ministro 
de Salud Pública no puede ignorar una situación de esa 


naturaleza, Do modo que no cabe una solicitud de infor- . 


mes, sino un llamado a juicio de responsabilidad de 1n- 
mediato. Por eso me afirmo que estoy en lo cierto, en lo 
ajustado, en mi posición de no haber dado mi voto a nin- 
guna moción que signifique trasladar las palabras de 108 


- señores, Diputados a conocimiento del señor. Ministro, por= . 


que se sobreentiende que: no puede estar en la ignorancia 

de un Secretario de Estado un tema de-tanta entidad. 
Nada más. A 
(Interrrupción del señor Representante Fusco), 


SEÑOR ¡BARRIOS AMORIN. — Pido la palabra para 
fundar el voto. : 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor: 

'" Diputado, . 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — El señor Diputade 
Chouhy Terra ha creído que debía intervenir en este de- 
bate y aubque él dice que no.es para dar consejos, fué 
para dar consejos, porque a quienes formulamos Cargos 
a la gestión del señor Ministro nos indicó lo que debíamos 
hacer. 

(Interrupción del señor Representante Choyhy Terra). 

—Desde que ya ha tenido su respuesta por hoca de al- 
gunos otros Representantes que le han dicho que los Le- 
gisladores tenemos todos "nuestra conducta determinada 

- por nuestras propias convicciones y sabemos:lo que debe- 
mos hacer, en lo que a mi respecta expreso que formulé 
* Cargos. concretos contra el señor Ministro de Salud 'Pú- 
blica; hechos, y que los formulé en esta oportunidad Por- 
que me pareció que debía -formularlos, porque cualquier 
opottunidad que se presenta en estos debates parlamen- 
tarios para señalar fallas de la gestión gubernativa deben 
ser aprovechados sin perjuicio de que en cualquigr otra 
¡Oportunidad se acuda a cualquier otro medio constitucio- 
nsl y reglamentario, : 

El señor Diputado Chouhy Terra debe saber que si €l 
Señor Representante Piffaretti se ha enterado hoy de al- 
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gún hecho que-é1 denunció. yo no me he puesto en Con- 
tradicción con él al decir que un hecho conereto, —otros 
hechos los conoció hoy-—— el relacionado con el Hospital 
Maritimo, lo conoció hace tiempo y fué él quien reveló ese 
conocimiento en el seno de la Comisión de Obras Públi- 
cas; y que el señor Ministro de Salud Pública ignoraba 
cosas que mo podía ignorar, porque ignoraba ese episodio 
del hospital Marítimo presentado con caracteres tan cla» 
TOS y palabra tan clara: como estaba equivocado, según 
el mismo lo reconoció, cuando informó a la Comisión de 
Obras Públicas sobre €l estaca del pabellón de tuberculos 
£03 de San Carlos, hecho que ignoraba o del que estaba 
mal informado, Y a eso agregué otras consideracioltes.  - 

Pero es evidente “que estas manifestaciones tenían opor- 
tunídad en el debate de hoy, porque no las” dije porque 
si; las dije para justificar por qué en este proyecto de 
ley hay tan poco en materia de construcciones hospitala- 
rias y Para demostrar que si hay poco, no es por qulpa de 
la Comisión, sino que es” por culpa del Ministro que del 
biendo saber e informarnos, no nos informó o no sabía, 

SEÑOR OLIVERA UBIOS. -— Pido la palabra para full= 
áar el voto. : 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. : 

SEÑOR OLIVERA UBIOS. — Señor Presidente: a con. 
tinuación de la exposición del señor  Viputado Barrios 
Amorín yo había hecho alguna manifestación. Aquí el 
asunto puede agravarse más porque los Directores de 
Salud Pública de los distintos departamentos de la Re- 
Pública envían la memoria anual y en ella deben lTejar 
constancia del estado de los edificios en construcción que 
10 se menciona en este proyecto que estamos abordando. Si 
esas noticias no han llegado al señor Ministro de Salud 
Pública, no es por culpa de éste; y sli esas noticias han 


legado al Ministerio de Salud Pública y de ellas o ha 


dado cuenta, será entonces la culpa del Ministerio de Sa- 
lud Pública, : 

Me consta que en Melo desde hace varios años hay un 
pabellón para bacilareg por habiltar, y en vista de qUe no 
£e habilita se le quiere dar otro destino. * 

Pido, señor Presidente, que las palabras que pronunció 
a continuación del informe del señor Diputado Barrios 
Amorín se agreguen a lag pronunciadas por el señor Di. 
putado Pifíaretti y otros señores Legisladores que hablas 
ron sobre el punto, 

SEÑOR TERRA. — Pido la palabra para fundar el voto, 
OR PRESIDENTE, —- Tiene la palabra el señor Di- 

Es z 

. SEÑOR TERRA, -— Como, es natural, No quise dar nin- 
guna, lección al señor Diputado Arosteguy sobre el proce» 
dimiento a seguir con respecto a las denuncias que hizo el 
señor Representante Piffaretti en Cámara contra el señor 
«Ministro de Salud Pública. Péro al parecer tienen entidad 
suficiente como para que se llame a Sala al Ministro a que 
«dle las explicaciones del caso. : 

En cuanto a otros cargos que.se hicieron en Cámara con- 
tra el señor Ministro de Salud Pública por parte del geñor 
Diputado Barrios Amorín, sobre distribución de estreptomi- 
tina, los considero injustos porque el señor Ministro ha 
Tealizado gestiones en Estadog Unidos de Norte América 
para adquirir las cantidades necesarias de cse producto tan 
solicitado para el tratamiento de una de las plagas que Con . 
más ahinco combate la ciencia médica, 

Nada más. 

d SEÑOR PRESIDENTE, — Se ya a leer el artículo 2.0, 


aditivo, propuesto por el señor Ministro de Defensa Nas 
cional, 


(Se lee;) 


“Artículo 2.0 Autorízase al Poder Ejecutivo para amplian 
con cargo al saldo existente en el Apartado E “Construc 
ciones Militares'” de la ley N.o 10.589 de 23 de diciembre 
de 1944, las partidas asignadas por dicho Apartado para 
las Obras que a continuación se esteblscen,. en las siguien- 
teg cantidades: . 


-GRUPO “A” 


No 1 — Escuela Militar de Aerenántica 
(Pando) ro... ..ocnosaacós $ 95.072.49 
BB, 7 — Escuela MilitaT —....ooooco 1.576.22 


-- Cuartel del Regimiento ““Blam- 
dengues de Artigas” de Caba- 
7 llería N.O0 1. ...coonmnrorrso. ” 800,000.00 
1 9 -—- Cuartel de Caballería de Rí- 
VOTA Lor rnoronrorcr corr. 50.090.00 
P 12 — Cuartel del HRegimisito de 
Infantería N.o 1 (Camino - 
7 Maldonado) ' ..o.ooomoo ooo. ” 18.720.35 
..P- 13 — Cuartel del Grupo de Artille- 
- , 22,224.09 


a 


s 
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,P 18 -—— Tecuela de Armas y Servicios $ 

316 — Cuartel para un Grupo de Ar- 
tillería motorizada en la ciu- 
dad de Maldonado ........ *  200.000.00 


GRUPO “B” E : 


71,745.44 


N.o 1 — Polígono de Tiro Ciudadano, 
sede de la Dirección de Tiro y 
" Educación Física Militar y 
Escuela de Educación Física 
“MilitaT ...ooomoomdor.s.:. 


100.000.00- 
F 2 > Cuartel de Caballería en Melo : , 


y sede de la Brigada de Caba ! 
e ronprscarana tr 132.200.00 
a 248.08 


Eno 

Z ría N.o 2 
Y 3 -— Cuartel de Infantería en Salto 
LVL — 4 — Cuartel de Infantería en Co- 


lonia vooorroroorooo reo. ” : 2.292.832 

A 

$ 875.079 47, 

Jingrevistos 10 ojo arrnrcrosocrnasana 87.507.995 

Aumento de jornales 15 OJ0 s.....o.... Y  131.261.92 
Gastos de estudios, Dirección y Adminig- 

tración, 4 0OJ0 '.rooooodoconsocnen oo» 35.003.18 


a] 


Total eoanornancrnsros $ 1:128.852.52 


>-¿Acepta la Comisión el artículo propuesto? 
SEÑOR GUIMARAENS. — Pido la palabra, 


angaior 


SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 


Diputado. . 

SEÑOR GUIMARAENS, — La Comisión no puede deli- 
berar sobre esto, pero yo en particular no me opongo a la 
Anclusión de esta partida. porque ella está encuadrada den- 
tro del régimen de trabajo que se dictó la Comisión,es de- 
cir, son Obras que están en ejecución y que deben ger 
terminadas. 

Si en la: Comisión de Obras Públicas este asunto no se 
estudió, no fué por culpa nuestra desde luego. Viene 
ahora a la Cámara en horas de la madrugada; pero con 
todo yo le presto mi aprobación. Esta es mi opinión per«- 
Bonalísima. : 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — Hace 
cinco días que el Ministro estaba atrás de la Comisión: 

SEÑOR PRESIDENTE, — ¿Los demás miembros de la 
Comisión aceptan? Í 


SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Pido la palabra. o. 


SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di- 
putado. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, -— Yo, congultado por !a 
Mesa, lo único que puedo expresar es que no estoy en condi. 
ciones de pronunciarme porque ese proyecto o esa inicia- 
ftiva no ha sido estudiada por la Comisión de Obras Pú- 


blicas. oe 


- «Nada más, 
¿ SEÑOR TRIAS DU PRE, — Pido la palabra. 


*” SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Dis 


putado. 
- SEÑOR TRIAS DU PRE, — Yo también me considero 
que no estoy en condiciones de pronunciarme sobre el asun- 
to, Hemos. tenido cuatro o seis meses el estudio total del 
plan que trajimos a consideración, y no podemos ahora pro- 
inunciarnos rápidamente sobre el millón y pico de pesos para 
fuarteles. . 
SEÑOR STEWART VARGAS. — Pido la palabra. 
SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado, : Ñ 
SESOR STEWART VARGAS. — Creo que notoria: 
mente no sa puede tratar el asunto, 
Si los miemtrog de la Comisión que ha estudiado el 
Asunto, han manifestado, como lo han hecho en Saja, que 
hace tres o cuatro meses que están estudiando y el señor 
Ministro de Defensa Nacional no se ha dignado concurrir 
a la Comisión a plantear el asunto, me parece que ez 
absolutamente imposible que lo podamos tratar nosotros, 
Con la misma razón, y hasta con más razón, podríamos 
resolver en otros artículos aditivos que se completara la 
edificación de todos logs hospitales que ha dicho el señor 
Diputado Piffaretti y los Liceos y el agua potable, todos 
dos problemas que se han planteado aquí, porque el señor 
Ministro, a pesar de ser el Ministro, no es la palabra del 
Poder Ejecutivo. De manera que podría ser una iniciativa 
que surgiera en Sala para completar cualquier proyecto 
de Obras públicas. En la misma forma podriamos traer 
artículos aditivos para todos los problemas que se han 
Planteado acá, * . 
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. —- Pida 
da palabra . 
SEÑOR PRESIDENTE, «. Tiene la palabra el señor 
Ministro, ] 
SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — El 
_Ainistro de Defensa Naciona] tiene por porma acudir a 


; 
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" que las reparaciones que se hicieron en aquel cuartel que ! 


o TOTO Ri 
V 


- las Comisiones cuando en ellas tiene algún problema que' 


tratar, Nunca ha dejado de hacerlo por respeto al Par., 
lamento y a su propia investidura. De Manera que las, 
palabras del señor Diputado Stewart Vargas “no se-ha 
Gignado”, están perfectamente de más, y no tiene el señor 
Diputado derecho a emplearlas en ningún sentido, 

Por lo demás, señor Presidente, yo expliqué las razos 
Des por las cuales traje esta iniciativa, no recién esta! 
noche, y tampoco a la Comisión, porque a pesar de que: 
está estruciurada hacé ya algún tiempo, y a pesar de que' 
la hemos tratado en Consejo de Ministros hace algún ' 
tiempo, no se concretó en proyecto de ley a pedido expres' 
gamente del señor Ministro de Obras Públicas, 4 

Hace cinco días que estoy en el Parlamento y he conxw. 
versado con algunos miembros de la Comisión de Obrag' 
Públicas, no con la Comisión porque no he sabido que. 
Be reudía en estos últimos días, ! 

Razones de urgencia han obligado a que yo, haciéndome; 
violencia, trajera a conocimiento del Parlamento este Pr0s! 
blema, y las razones de urgencia las esbocé cuando en la. 
discusión general hablé del. mismo, expresando que eli 
mantenimiento de las obras en suspenso trae perturbas: 


- Ciones serias a, lag propias obras, trae perturbaciones, : 


además, con Tespecto a los obreros y mantiene una obra ; 
que significa dinero gastado, sin terminarse por mucho; 


tiempo mas, po 


1 

Además, señor Presidente los estudios que hizo la Di-' 
rección de Arquitectura Militar con respecto a algunas 
obras —y me refiero concretamente al Cuartel de Blan-: 
dengues y al Cuartel de la Laguna del Sauce— me fueron 
entregados hace muy pocos días, porque en Blandengues ; 
Se proyectó una cosa, creyendo, frente a] estudio técniro, . 


tiene unos cuarenta años —creo que fué hecho en 1908—: 
iban a ser mucho menores de lo que fueron, pero como ' 
ocurre a menudo en reparaciones de construcciones vie» ' 
jas —y eso lo saben mejor que yo log señores arquites= ; 
tos— cuando empezaron a reparar hubo que reparar mu- ¡ 
cho más de lo que al principio se creyó. Eso hizo E 1 
] 


,detuviéramos las obras al ver que' los gastos de recong- 


trucción insúumían mucho más de lo previsto. 

En lo que respecta a la Laguna del Sauce, cuartel qué ¡ 
se está construyendo con grandes dificultades porque no! 
hay “mano de obra, y cuando la hay es muy cara, al ex- | 
tremo de que los albañiles ganan en aquella zona ocho y! 
nUeve pesos diarios, cuando figura en el Ejército. algún ¡ 
Oficial Albañil un poco discreto en la puerta del campo | 
de aviación de la Laguna del Sauce, los empresarios par. | 
ticulares de Puta del Este se lo llevan. Ñ 

La mano de obra que tenemos es poca, escasa, y no es 
totalmente competente: si embargo, ha realizado por 
Administración una obra extremadamente económica. Pexe ; 
a €llo, la ampliación de ella significa que los recursos 
votados en el año 1944, fueron totalmente insuficientes, 

He dado razones de urgencia, Lo que he querido decir. 


A la Cámara es lo siguiente: si el Parlamento quiere que ' 


las obras se detengan, se hará así; el Parlamento es el: 
ue resuelve, Comprendo perfectamente, y Joy la razón 
al señor Diputado que dice que la palabra del Ministro 
no es la del Poder Ejecutivo. Pero dije bien claro, señor 
Diputado Stewart Vargas, cuando hablé, que traia la pa-' 
labra del Poder Ejecutivo, que en Consejo de Ministros 
había autorizado al señor Ministro de Obras Públicas Y. 
a mí a plantear este problema a la Cámara, | 
El señor Diputado tiene derecho a decir que constitu»! 
cionalmente el Parlamento no está enterado, porque no ha 
venido €el mensaje; pero lo que no hay derecho a decir en. 
esta Cámara es que el Ministro que ha bablado no s8 
sabe si viene o no representando al Poder Ejecutivo, 
- (Interrupción del señor Representante Stewart Vargas), 
—Falta el mensaje del Poder Ejecutivo. y Teconozco 
Due el señor Diputado tiene dercho a hacer ese cargo pero 
los demás cargos son totalmente injustificados y no 108 
admito desde ningún punto de vista, 24 
De modo que la Cámara considerará o no este problema, ' 
según su leal saber y entender. Yo expreso las razones pur 
las que recién he podido venir a la Cámara. Comprendo 
que como integrante del Gabinete no he cumplido con 
todos los requisitos constitucionaleg para presentar esto: 
tomo proyecto de ley; pero también debo decir —y el' 
el señor Ministro de Obras Públicas lo dirá en segulda—. 
que este problema lo he planteado desde hace algún tiempo 
al Consejo de Ministros, y el señor Ministro de Obras 
Públicas quedó prácticamente a su cargo. : 
SEÑOR STEWART VARGAS, — Pido la palabra pars . 
fina aclaración. . ' 
SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor. 
Diputado, : 
- SEÑOR STEWART VARGAS. — El señor Ministro de 
Defensa Nacional me hace decir cosas que no dije, Me. 


referí simpleménte a que el trámite constituciona) no 39: - 


había cumplido, y que el señor Ministro, eunque fuera; 
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'Ministro de Defensa Nacional, 'no era el Poder Ejecutivo, 
'”” Quiere decir que constitucionalmente el Poder Ejecv 
¡kivo tiene que comunicarse por mensaje al Parlamento. - $ 
:me refería claramente a la no existencia del mensaje, 
¡En cuanto a las palabras de que “no se dignaba”, 
¡quiso decir simplemente que no había concurrido a la 
Pb omisión de Obrag Públicas a plantear este problema, qu6 
'éra casí la Obligación del Ministro si había tanta urgencia, 
|gomo acaba de manifestar ahora, 
la Nada más. 
E SEÑOB SILVA, — Pido la palabra. 
py SEÑOR PRESIDENTE, —- Tiene la palabra el señor 
. Diputado, : 
¡ SEÑOR SILVA, — En la discusión general de esta 
(proyecto anuncié que me iba a oponer a este artículo adi: 
«tivo que ahora Se presenta a nuestra consideración, 
Las últimas palabras del señor Ministro de Defens3 
¡ Nacional han dado un argumento más, que yo pensaba 
¡ejercer en este momento, cual.es el precepto constitucio- 
mal del artículo 75, en su inciso 6.0, que establece la for= 
Uma en que debe dirigirse el Poder Ejecutivo a los efectos 
¡de ampliar deuda pública, como se trataría en el presente 
£aso. 
| SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACÍONAL, — No 
"es crear deuda pública: es autorizar a trasponer rubros. 
' SEÑOR SILVA. — Pero el señor Ministro de Fiefensa 
Nacional ha reconocido que falta uno de los elementog 
' necesarios, vale decir, el mensaje del Poder Ejecutivo. 
« Por otra parte el geñor Ministro de .Obras Públicas 
'hace un rato, cuando el señor Diputado Pou proponía uba 
; modificación, también daba argumentos que reforzaban los 
; míos porque se negaba a hacer las modificacioneg ai pro- 
'yecto que tenemos a consideración en razón de que no 
| se conocía, de que no quería modificar las cifras que se 
; daban en el mismo proyecto, Los miembrog de la Comi- 
¡; Sión también han dicho que desconocen «el proyecto, y. +n 
¡'definitiva, un asunto que se ha debatido durante meses 
;en la Comisión de Obras Públicas, ereo que cibco o seis 
ímmeses, viene hoy a las seis de la mañana traído por el 


L 


¡Señor Ministro, cuyas buenas intenciones reconuzco, pero 


l'a su vez puede él también reconocer nuestra buena in. - 


¡tención de querer hacer lag cosas bien, y llamo entonces. 
¡la atención de que no nos “encontramos lógicamente habi- 
«« Jitadog para úar nuestro voto afirmativo en un asunto que 
| desconocemos en absoluto, 

Uno de log miembros informantes, correligionario del 
señor Ministro, el señor Diputado Guimaraens, al princi 
pio vacilaba en cuanto a la información gue podía dar a 
la Cámara en este asunto. Log otros miembros informan= 
tes han dicho que desconocen el asunto; la Comisión, en 
; general, desconoce el problema y con mayor razón el resto 
' de log Diputados que no han estado en todas estas cues 
¡ fiones. 

Por todas estas razones, lamentándolo mucho, entiendo 
; Que este artículo aditivo debe pasar a la Comisión respec». 
; tiva, sin perjuicio de llenarse el trámite constitucional si 
¡€es necesario. . a] 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Pido la 
. palabra para una aclaración, - 
SEÑOR PRESIDENTE. -—- Tiene la palabra el señor 
: Ministro. Ñ : : 1 . 
! SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. -—— En pri 
mer término debo aclarar que no creo que se «necesite men- 
: $aje porque es un artículo aditivo y no hay aumento de 
i feuda pública, 
: (No apoyados). -, 
* ——Además, el argumento a que se refiere el señor Di 
putado Silva respecto de lo que yo había dicho con rela= 
: tión al saneamiento de Maldonado, no tiene aplicación por= 
''que este artículo, tal como viene propuesto, tiene distinta 
«característica que el resto del proyecto, Porque lo que se- 
: propone es tomar del saldo de obras de defensa de pesog 
11:600.000.00, $ 1:128.000.00, quedando sin realizhrse, 
'desde luego, las que por ese Saldo no puedan cumplirse, 
: que es un criterio distinto al adoptado por la Comisión en 
¿6l plan de obras públicas en materia civil en que los rubros 
, de cada obra quedan como están. 
"Ahora, yo debo declarar que no puedo precisar la fe- 
o cha en que se resolvió encomendarme que trajera a ¿CO 
: Inisión este deseo del Poder Ejecutivo de hacer esa trase 
. posición de rubros. 
Cuando Se me dijo, ya el plan de obras públicas estaba 
: Estructurado y quedaban detalles nada más que de orde- 
: nación del articulado, En ese momento prácticamente ya 
: po concurría yo 4 ia Comisión porqe habia terminado mi 
; labor y en la parte de estructuración del articulado actua» 
, ba el señor Subsecretario, a quien, lo confieso con toda 
: lealtad, omití trasmitir esa voluntad dei Poder Ejecutivo, 

De manera que venga en esta foris el proyecto, la cule 
Pa es prácticamente del que babía. No creo Que el votar 
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esta proyecto tenga uingún inocaysnients porque en el 
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_ fondo es la misma manera de proceder en cantidades- re- 
lativamente más moderadas, porque el pian de construc= 
ciones militares fué calculado, desde luezo, con mayor 

, exactitud que el. otro plan en materia de rubros, y los re 
fuerzos que se piden responden fundamentalmenie a log 
aumentos de obras por aumento del ensto de los materias» - 
les y jornales. Además, ya vo:ado este proyecto, me pie 
rece que se comelería un error si no se pusiera este ate 
tículo aditivo para permitir que las obras de defensa tame 
bién se terminen. 

SEÑOR PIEFARETTL — Pido la palabra. : 
SEÑOR PRESIDENTE, — ' Tiene la palabra el señor 
Diputado. : Ñ 
"SEÑOR PIEFARETTL — Simplemente es para expre- 
sar que por los argumentos y las razones expuestas por 
el señor Ministro de Defensa Nacional doy, como miembro 
de la Comisión de Obras Públicas,.mi voto afirmativo a 
este artículo aditivo. . 
VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES, —— Que se 
vote! o - 
SEÑOR SILVA. — Hice moción previa para que este 
artículo pas» a Comisión, 
. REÑOR PRESIDENTE; -- Seva 'a votar la moción del 
señor Diputado Silva para que el artículo 2.0 aditivo pro- 
puesto pase a Comisión." ** “0” 
¡(Se vota: 17 en 47. — Ntgativa). > 
SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Pido la palabra, 
SEÑOR PRESIDENTE, -— Tieue la palabra el señor 
- Diputado. 


SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — A pesar de lo gue 
se haya expresado ya por log señores Ministros, yo creo 
Gue al poner a consideración este artículo 2.0, es necesa. 
Tía alguna” explicación aclaratoria; recordar a los señores 
Diputados cuál es el monto de lo dispuesto para cOns. 
trucciones miiitares, qué es lo que se ha destinado. cuás 
les son las obras que quedan sin realizarse, de tal ma- 
nera que los Diputados podamos compenetrarnos de cuál 
es el criterio del Poder Ejecutivo y si está de acuerdo 
con el criterio del Parlamento, en relación a las obras 
que él elige como de más fácil y urgente realización, fren. 
ie a las otras que quedan sin realizar, y que guedarán, 
quizás, para que en otro plan de obras públicas que ten- 
-ga relación con construcciones militares, podamos reco. 
ger esas iniciativas a fin de hacerlas realidad. Habría 
que expresar por qué razenes no se ha: podido cumplir el 
plan de construcciones militares en la oportunidad en que 
dieron las autorizaciones. Yo estimaría, dándole una in+ 
terrupción, que el señor Ministro aclarara 'esos puntos. 

SEÑOR PRESIDENTE. ' —- Puede interrumpir el se 
flor Ministro. : 


SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — La 
información que Solicita el señor Diputado Fernández 
Crespo la dí cuando hice uso de la palabra en la discusión 


. £éneral. Tengo mucho placer en repetirla, porque cuanto 


más informemos a la Cámara, mejor nos yamos a entender, 
Dije que el plan de 1944 ha afectado una cantidad de 
tres millones y medio de pesos, respecto a construcciones 
militares, más el aumento de jornales. Creo que por la 
ley de 20 de octubre de 1946, que significó $ 234,000.00, 
más una disponibilidad que la propia ley daba en su ar- 
tículo 23, por contepto de venta de un enartel en Batlle 
y Ordóñez y de un terreno en el Buceo, En total se has 
bía afectado ese plan en la cantidad de $ 3:819.190.00. 
Dije también que las obras imputadas o comprometidas - 
p distintos rubros. hasta el momento, ascendían a la can. 
tidad de $ 2:120.000.00. De esta suma hay alguna obra 
que otra terminada; pero a casi todas ellas, en el núme- 
To de diez obras iniciadas, les faltan serias cantidades, 
aunque la mayor Parte requieren sólo cantidades relati« 
Vamente pequeñas, para poderse terminar. : 


__Las obras iniciadas fueron hechas de acuerdo con el 
blan realizado en aquella época por el Poder Ejecutiva 
con el informe de la Dirección de Arquitectura Militar. Las 
Que hemos elegido ahora no lo han sido caprichosamente, 
ni aún tan siquiera sin tener en cuenta como factor Prí. 
mordial la necesidad de las mismas, que ya no juegan 
nada aqui, sino como obras inteiadas y no terminadas, 


. que es lo que nos determina a pedir refuerzo de rubros 


para que este plan esbozado en el año 1945 sea terminado. 
Las Obras correspondientes a ese plan de cinco numocs 
rales no han sido iniciadas, aún cuando están todas ellas 
estudiadas. 
SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, — ¿Qué obras son? 
SEÑOR “MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, —— Hoy 
las leí con mucho gusto. El cuartel en Paysandú, que es= 
con un rubro de $ 265.000,00; el cuartel de Fray 
B9nios Con otros $ 265.000,00; el cuartel en Florida con 
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Otros $ 265.000.00; el cuartel de Tacuarembó con pe» 
s0s $ 339.200.00; más el cuartel de Rincón del Bonete 
ton $ 106.000.00. Estas sumas  €quivaien a pesog 
1:698.893.00, que es la cantidad que nos queda del plan 
de $ 3:500.000.00. 

Ahora, iniciar cualquiera de estas obras es iniciar una 
obra para dejarla inconclusa '“a los seis meses o al año, 
Ese convencimiento es el que nos lleva, de acuerdo con 
los informes técnicos de nuestra repartición de Arquitec- 
tura Militar, a no íniciar ninguna Obra nueva en todo el 
año 1943 y sí solamente proseguir aquellas Iniciadas' de 


* acuerdo econ el plan aprobado por el Poder Ejecutivo en 


3945, pero ese plan de 1945 en lo que respecta a dos obras 
muy grandes, el Cuartel de Blandengues en la Avenida Ge,, 
neral Flores y el cuartel de la Base Aeronaval de la La- 
guna del Sauce todavía necesita para ser terminado can, 
tidades muy gruesas : 

. Hay otras, señor Presidente, que necesitan cantidades 
pequeñas, en total diez obras por $ 1:128,000.00, con 
todos los imprevistos y un 4 ojo y 6 ojo mor aumento de 
jornales. 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, — Agradezco al señor 
Ministro las informaciones proporcionadaa. 

Es claro que lo lamentable es que no haya habido tiem. 
po en da Comisión para estudiar al detalle estas obras, pero 
indudablemente la economía del proyecto de artículo que 
presenta el señor Ministro de Defensa Nacional, tiene sl, 
militud con el propósito de la Comisión de Obras Públicas, 
que informa el proyecto que estamos considerando. 

Creo que en este fer: a :esar de aque yo no voté en 
su oportunidad el plan de obras públicas, por las razones 
que conocen los señores Diputados, no hay la dificultad 
o la necesidad de la información de los señores Diputados 
en cuanto a la conveniencia de una obra en determinado 
lugar, sino aque es un poco de tecnicismo que pueda tener 
la organización militar para cumplir con aquellas exigen- 
cias más perentorias para mejor servir 10g intereses del 
ejército y la marina, 

De manera aque es lamentable, desde luego, que no haya 
habido información de la Comisión pero me inclino a vo,, 


tar el artículo aue pide el señor Ministro de Defensa Na- : 


eional, porque creo que iniciar obras, aún cuando estén 
ya indicadas en un plan, sin tener los recursos necesarios 
Para su terminación... 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — No lo 
tenjan en el plan de 1945. 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — No ¡» tenfan, cosa 
que nos da la razón a quienes en. aquélla * :0rtunidad hi, 
cimos observaciones por no estar debidam te financiado 
8quel plan y no tener los recursug sSuficienteg para cum- 
Pplir lo que se decían en el papel. 


De manera que me parece que votar dinyro para iniciar 
obrag como muchas que vemos por allí y que ha querido 
reparar la Comisión de Obras Públicas, romo hospitales, 
etc., iniciadas y sin terminación, es desperdiciar los dine- 
og públicos, Si ya está votado por la Cámara, creo que 
les práctico y efectivo darie al diuero la finalidad a la cual 
estaba destinado, terminando las obras .uiciadas, y des- 
pués veremos gué se hace en las Otras. 

La Cámara sabe que este dinero está destinado para esta 
finalidad de arquitectura militar, y que uo ganamos nada 
ton que no se realice la obra, porque todo ese dinero no 
podemos destinarlo a la construcción de escuelas, sino que 


esta será la finalidad mientras no haya un proyecto de, . 


la Cámara que diga que quedan estas obras a medio cons, 
truir y abandonadas, 

Esto me impulsa a votar-afirmativamente, aunque 510 
hava informe de la Comisión, porque me parece que él 
lleva el mismo propósitc awe impulsó a la Comisión de 
Obras Públicas a restringir las obras del plan que se está 
considerando en estos momentos, 

Quería hacer estas manifestaciones que son la expresión 
le mi pensamiento, salvo que haya alguien que me con- 
venza de que interpreto mal la redacción de este artículo 
O el propósito de la Comisión de Obras Públicas, 

SEÑOR FERRER SERRA. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. -— Tiene la palabra el sefior DI, 
putado. 


SEÑOR FERRER SERRA, -- Yo comprendo perfecta= * 


¿mente la finalidad que mueve al señor Ministro de Defen.. 
sa Nacional al mocionar en el sentido establecido en el 
artículo aditivo leído hace breves instantes por la Mesa. 

Creo que las obras inconclusas son algo que, evidente- 
mente, perjudica a todos sin beneficiar a nadie. Significan, 
señor Presidente una inversión de dínero que queda allí, 
completamente improductiva, Y toda obra que se empieza 
es necesario terminarla, 

Esta primera parte daría totalmente la razón al señor 
Ministro de Defensa Nacional al solicitar la modificación 
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O alteración de log rubros, o la movilización uentro de log 
aistintos rubros, para terminar esas alez obras a que se 


“ha referido y que están establecidas en el articulo pro. 


puesto por el señor Ministro, 

Pero, señor Presiueile, 4 mí me asalta una duda, y es 
si esto no modifica algo que ha sido fundamental en la 
formulación de todo el plan de obras públicas. La Cámara 
Siempre ha tenido cuidado —al decir la Cámara, quiero 
úiecir el Parlamento— de que las emisiones de deuda no 
importarán más de $ 14:000,060.00 por año, Y esto, se- 
fior Presidente, me da la impresión ae que significará quae 
para el próximo año esa emisión de deuda rompa ese rit, 
mo permanente de $ 14:000,000,00... 

SEÑOR MINISTRO DE.OBRAS PUBLICAS, — No pues. 
de romper €se ritmo. 

SEÑOR FERRER SERBA. — .,.porque, para mantener 
el rubro de $ 14:000.000.00, va a ser necesario que no 
Se realicen algunas de las otras obras civileg proyectadas 
y aprobadas por la Comisión, Si no, la emisión de deuda . 
tendrá que pasar ese límite tope. Forzosamente, aunque el 
señor Minisiro de Obras Públicas me haga señas con la 
cabeza... 

SEÑOR MINiSERO DE OBRAS PUPLICAS, — ¿Me per. 
mite, señor Diputado?... 

No puede pasarlo porque el artículo de la ley de 1944 
no ha sido modificado. 

SEÑOR FERRER SERRA. — La ley de 1944 es bien 
elara, pero es derogada por esta ley, y si esta ley estable- 
Ce en su artículo 1.0 una emisión de $ 14:000.000.00, y 
luego en un artículo 2.0, una emisión de $ 1:128.000.00, 
tenemos ya $ 15:006.,000.00, y estos quince millones se 
autorizan para realizar obras en un solo año. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — No 88, 
fior Diputado. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN., — No es así, señor Dipu- 
tado. 

' SEÑOR FERRER SERRA. — Porque en esta ley, señor 
Diputado Barriog Amorín, se me Ocurre que.no se va a 
encontrar ninguna disposición que diga que se mantendrá 
el ritmo de $ 14:000.000.00, 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Se mantienen todas las 
disposiciones no derogadas... 

SEÑOR FERRER SERRA. — El señor Diputado dice 
ue se mantienen todas las disposiciones no derogadas. pe, 
ro esta disposición injertada —y perdóneme el señor Mi- 
nisiro por esta palabra— injertada en este proyecto, deroga 


- 1 texto expreso la disposición anterior. 


Este plan de emergencia —y perdóneseme que le lla, 
me asf, de emergencia— autoriza a tomar la suma de 
$, 14:018.841,00 para que se inviertan durante un ejer- 
ticio. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. -— ¿Me permite?... 

En el plan de obras públicas que estamos considerando, 
en ningún pasaje del mismo se dice que.es para un año 
O Para un ejercicio, El error parece que es creer que sus, 
tituye al plan de 1944, y no es exacto. Sólo lo modifica 
parcialmente y en los casos que expresamente se dice que 
lo modifica. En lo demás, el régimen de 1944 queda total- 
mente en vigencia, De manera que sí no dice que se mo, 
difica el ritmo de $ 14:000.000,00 por año, no se modi- 
fica ese ritmo. Esa es la interpretación. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Yo :amentaría. haber co- 
metido un error, como parece insinuar el señor Diputado 
Barrios Amorín, pero tengo la impresión de haber leído 
a texto expreso, en el informe o en la ley, que se conserva 
el mismo ritmo de $ 14:000.000.00,.. . 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Es claro, Es lo que di- 
go yo. 

SEÑOR FERRER SERRA, — ...y que este proyecto es 
para establecer ese ritmo durante el año 1949. 

SEÑOR GUIMARAENS, — Aproximadamente, 


SEÑOR FERRER SERRA. — Aproximadamente. Nos va- 
mos acercando, señor Presidente, a concretar en forma el 
concepto. Aprozimadamente, a gastos esos $ 14:000,000.00 
en el año 1949. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — El ritmo de pesos 
14:000.000.00 por año, se mantiene. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBJICAS, — Esta 1e$ 
€s complementaria de la ley de 1914. Lo que no se deroga 
expresamente, de la ley de 1944, queda en vigor 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Y se dice expresamente 
en un artículo cuya iniciativa pertentce al señor Diputado 
Trías Du Pre. 

SESOR FERRER SERBA, — Señor Presidente: el tf. 
tículo por-el eual no se derogan las disposiciones de lag 
leyes anteriores, es el ertieulo 18. Y enalquiera que co- 
nozca derecho está conmigo en que este artículo no tiene 
valor de ninguna naturaleza, 
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'F. SEÑOR BARRIOS AMORIN, — No era necesario. 

Y SEÑOR FERRER SERRA. —- “La presente ley” —<¿<ica 
'aste artículo-— no importa dercgar las disposiciones vigens 
' tes de las distintas leyes de obrás públicas”. 

'' SEÑOR BARRIOS AMORÍN, —-No era necesario. 

' SEÑOR FERRER SERRA, — Esto no dice absolutamene 
¿te nada, porque aunque se quiera decir todo lo contrario, 
' señor Presidente, la esencia misma de todo este proyecto es 
Y la derogación expresa y tácita del Plan de Obras de 1944, 
: SEÑOR BARRIOS AMORIN, — ¡No, señor Dipu.aco! 
p No haga esfuerzos, que no lo va a encontrar.., 

¿ SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, —- Para eso, 
: señor Diputado, tendríamos que suponer que las bras que 


' no están incluidas en este plan, desaparecen. 


SEÑOR FERRER SERRA, —— Para contestar al señor 
. Ministro y al señor Diputado Barrios Amorín, me bastan 
' das palabras manifestadas reiteradamente en Sala, de qua 
' ia Comisión se encontraba dispuesta a estudiar la reestrue- 
: turación de todo el plan del año 1944, presentanño un 
- muevo plan para sustituir, señor Presidente, todo.lo dis. 
' puesto en aquel plan. 
: SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Eg para 
: reforzar, si me permite el señor Diputado, los rubros. 
"SEÑOR FERRER SURRA, — Esto, en buen castellano, 
aunque se quiera, por un legítimo amor propio, que ya 
comprendo y respeto, decir que no importa la derogación 
del plan de obras, está muy ajeno a la realidad. Por el con. 
trario, la esencia, el espíritu de esta ley, es la derogación 
del plan de Obras Públicas de 1944. : 
SEÑOR BARRIOS AMORIN, --- Esla modificación, pero 
to la derogación, . . : . 
SEÑOR FERRER SERRA, —— Es la derogación del plan 
de 1944, en la esencia, , - 
", SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Quedan $ 17:000.000.00.., 
SEÑOR FERRER SERRA, -— Quedan $ 17:000.000.00, 
y el señor Diputado Barrios Amorín ha dicho que para esos 
[$ 17:000.000.00 que quedan, la Comisón ha de estructu- 
rar un nuevo plan, j ] 
¿SEÑOR BARRIOS AMORIN..— No, señor Diputado; he 


4 


dicho más: que de esos $ 17:000,000.00 puede emplear el 


Ministro de Obras Públicas parte de los mismos en obras 
que tienen partidas suficientes para hacer la obra. Pero eso 
” no modifica el ritmo de las construcciones por año, 
SEÑOR FERRER SERRA. — Esto resulta un poco in- 
comprensible. : 
(Interrupciones, —- Campana de orden). : 
"—¿Por qué apurarnos para votar este plan de Obras pú= 
” blicas si el Ministerio de Obras Públicas puede seguir ha. 
giendo obras por-el otro plan? , 
SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — Muy pocas, 


SEÑOR FERRER SERRA. — No comprendo la urgencia . 


de todo esto. : 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, == ¿Me permite ina inte- 
Irupción? 

SESOR FERRER SERRA, — $í, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Puede interrumpir el señor Di- 
Pputado. 

SESOR BARRIOS AMORIN, —— El Ministro de Obras 
Públicas, como el país, debe tener interés fundamental, 
antes de iniciar otras nuevas obras, e€n terminar las que 
están en construcción, porque de lo contrario eso es capital 


parado e inutilizado, y el Ministerio de Obras Públicas no - 


puede terminar esas obras porque os rubros están agota- 
dos. Pero si el Ministerio de Obras Públicas mañana quiere 
iniciar la construcción de una Dueva obra, que no esté in- 
ejaída en este plan, que esté en el plan de 1944, puede inj- 
giarla. o 

(Interrupciones. — Campana de orden). 

SEÑOR PRESIDENTE, — ¡Orden, señores Diputados! 
Tiene la palabra el señor Diputada Ferrer Serra. 


SEÑOR FERRER SERRA. — El señor Diputado Barrios 
Amorín dice que este plan tiene por finalidad fundamental 
una cosa: permitir terminar las obras iniciadas, las que no 
se pueden terminar porque el Ministerio de Obras Públicas 
no tiene rubros suficientes, y que esa es la única finalidad. 

Entonces, nosotros nos encontramos con un fantasma que. 

* aparece, una cifra que surge ánte los ojos: catorce millos 
nes. ¿Por qué establecer catorce millones, como se estable= 
cieron catorce millones en el primer plan de la Cámara de 
Diputados y en el plan del Senado? Porque eso significa el 
límite, el ritmo de las emisiones por año. Porque esa es la 

' realidad concreta, - 


La Comisión de Obras Púbiicas de la Cámara, y la Cá=- 


mara, han querido sustituir el Plan de 1944 con este plan 
primario, Ni la Comisión de Obras Públicas ni la Cámara 
me han podido hacer comprender por qué se Jimita esa 
cifra a 14 miilones; podían haber reforzado los rubros con 
cinco, seis, o veinte millones. ¿Por qué limitarsé a 14 mio 


llones? Porque ése era el plan persa realizar durante un 
año.. 


(Interrupción der señor Diputado Barelos Amorín,' ma 


¡Campana de orden). . 
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SDROR TERRA AROCENA, -—— Pido la palabra para 
tuna cuestión de orden. - - 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra. el señor 
Diputado, 

SEÑOR TERRA AROCENA. — Deseo solicitar, amables 
mente, al señor Diputado” en uso de la palabra, que me 
autorice en este momento Para hacer una moción concre- 
ta en los siguientes términos: que la Cámara haga un 
cuarto intermedio hasta las 16 horas. 

A esta altura, no podemos seguir debatiendo este asun=. 
lo, después del número de horas que llevamos continua. 
menta en sesión, Creo que lo que no' entendemos no es 
por la dificultad del problema, sino por nuestro cansan 
¿la . 

(Apoyados). , . Ñ 

SEÑOR PRESIDENTE, — La Mesa sa cree en el caso 
de advertir al señor Diputado y a la Cámara que considera 
imvosibla que el personal de-la Cámara pueda estar proh= 
to luezo a las 16 horas para atender la sesión de la Cás 
mara de Diputados, Los señores taquígrafos se irán re. 
cién a las 9 0 a las 10 de la mañana. : . 

(Murmullos. — Interrupciones), 

SEÑOR TERRA AROCENA, — Yo modifico mi moción 
en el sentido. de que la Cámara pase a cuarto intermedio 
hasta después de terminada la sesión extraordinaria que 
está fijada para hoy a las 17 horas. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Terra Arocena Para que la Cámara Pag6 
a cuarto intermedio hasta después de terminar con la se- 
sión extraordinaria de las 17 horas. 

(Se vota; 14 en 41, --- Negativa), 


, 


.” ——Puede continuar el señor Diputado Ferrer Serra, 


SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, -—— Pido la palabra DA" 
Ya una moción de orden. 
SEÑOR PRESIDENTE. -— Tiene la palabra el señor 


. Divutado. 


SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — En verdad. la mo- 
ción del señor Diputado Terra Arocena, en su primers 


parte, estaba bien, es decir, en levantar la sesión. 


Creo que los señores taquígrafos cando menos no des» 
cansan desde las 22 horas; hace ocho horas que están 


trabajando ininterrumpidamente, No me parece que los ta- 


quísgrafos ni el personal de la Cámara puedan estar aquí 
a las 16 horas, - ' 

En consecuencia, yo haría moción para que se levan. 
tara la sesión hasta mañana a las 17 horas, porque m8 
parece que todos los señores Diputados tendrán el cane 


“Saucio físico y mental que tengo yo. 


Hace "tiempo que en esta Cámara €stamos con estaa 
fesioues y con este ajetreo que nos hace imposible ya, Dor 
el agotamiento que producen, poder seguir el debate Y 


tener tiempo suficiente para leer los repartidos de los 


asuntos que se van a considerar. 
Yo, señor Presidente, hago “noción cencreta en ese seD. 
tido, para que se pase a un intermedio y aceptaría que 


“fuera para el miércoles a lag 16 horas. 


(Murmullos). 

SEÑOR PRESIDENTE, -—— Ei problema es el mismo 6 
insoluble porque 20 creo que esta sesión (ue es extras 
ordinaria, pueda eliminar la sesión extraordinaria que hay 
Dara hoy a las 17 boras. 

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL. — Plis 
do la palabra, a - 

SEÑOR PRESIDENTE, o. Tiene la palabra el señor 
Ministro, 

SEÑOR MINISPRO DN - DEFENSA NACIONAL. — Á 
Pesar del interés que como Ministro de Defensa Nacional 
tengo en la :aprobación. del artículo aditivo presentado. » 
de lo que sisnifica postergar” durante dos meses y medía 
O tres meses, con el inconveniente de dejar persoDa] CO 
sante o cuando menos, sin rubro para pagarlo, y dejar 
capitales improductivos, y ebras públicas iniciadas que Ss 
deteriorarán, comprendo, seÑor Presidente, que más imt= 
portante que el preyécto que acabo de presentar, eg el 
proyecto geners] de Obras. Públicas, Porque lo que 0cu. 
rre €s que mientras log perjuicios que pueda provocar 0 
que yo entienda que puede provocar la no aprobación de 
esta artícnlo aditivo, se multiplican por siete en lo que se 
relaciona eón el Ministerio de Obras Públicas, 


Sé que las obras públicas iniciadas nó deben detenerse 
máxime cuando en muchos casóg pueden ser obras públi- 
cas imprescindibles como es- en genera] una carretera, 
tomo €s el liceo, como es el hospital, como puede ser un 
puerto. : 

En consecuencia; señor - Presidente, contrariando mi 
propio sentir, pero en el deseo de facilitar el andamiento 


a 


h 


(y 


del proyecto de ley que Se ha discutido casi toda este 
noche, yo solicito de la Cámara que me autorice a retirar 
el artículo aditivo propuesto por el Ministerio de Defensa 
Nacional. . 

SiúÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar si la Cámara 
autoriza al señor Ministro de Defensa Nacionál a retirar 
el artículo aditivo propuesto, Ñ 

(Se vota: 42 en 50. — Afirmativa), 

-—En discusión el artículo 2.0 del proyecto, 

(No habiendo observación, Se vota: 49 en 52, =— AFA 
antlva). " Ñ 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Señor Presidentes 
hace unos momentos formulé moción en el sentido de que 
Se levantara la sesión hasta mañana a las 17' horas, 

Pido que se Ponga a votación, _ : ” 

(Interrrupciones). Ñ 

—De este modo la Comisión de Obras Públicas podrá 
estudiar las observaciones que se han hecho al -proyecto. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar la moción del 
befñor Diputado Fernández Crespo; 

(Se vota: 9 en 53. — Negativa), 

<—En discusión el artículo 3.0, . 

(No habiendo observación, ge vota: 51 el 52, - Afipe 
mativa). - : 

-—En discusión el artículo 4.0, 

(No habiendo observación, se vota: 51 en 53, —— Afire 
nativa), : . : 

—En discusión el artículo B.o. 

(No habiendo observación, se vota: 51 en 53. — Afir” 
mmativa). ] 

—En discusión el articulo 6.0, 

SEÑOR FERRER SERRA, — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra 
Diputado. - 

SEÑOR FERRER SERRA, -—— Señor Presidente: como 
tuve oportunidad de manifestar durante la discusión ge- 
neral, yo creo que este apartado de este artículo 6.0 es 
Absolutamente innecesario. Sa refiere al 4 olo para gastog 
de estudio, dirección y administración, 

Estas obras Ban gldo estudiadas todas con cargo al 
3 ojo establecido en la ley de 1944, : 

Esto 4 ojo va a significar en realidad el 12 ojo por lo 
“menos, aunque tengo mis dudas con relación a este 4 ojo. 
¿Sobre qué se va a computar? ¿Se va a tomputar sobre el 
Baldo? > 

SEÑOR TRIAS DU PRE. —-Ya está calculado, 

SEÑOR FERRER SERRA. — Aquí no está caleulado 
porque las partidas número '37 y 33 del apartado A, dicen 
Para gastos de estudio, dirección y administración, 4 ojos 
en el apartado B), numeral 15, dice Gastos de estudio, di- 
gección y: administración, 4 ojo'*; en el apartado C), nu» 
mera] 41, dice lo mismo, igual que en el apartado D), nu- 
Mmeral 36. o, 

Estimo, dadas las circunstancias de que ya han sido 
fealizados los estudios, que es ¡innecesario este nuevo 
'4 ojo, Además, es evidente que tanto la Dirección de Sas 
'healniento como la Dirección de Vialidad, la Dirección 48 
“Ferrocarriles y la Dirección de Hidrografía, tienen perso- 
hal permanente, perfectamente capacitado vara realizar la 
tonstrucción de estas obras sin necesidad de recargar pas 
Ya Dada el presupuesto con el gasto del 4 ojo que es 10 
fue hace absolutamente inexplicable el 8 ojo que se auto- 
rizó en el Plan de Obras Públicas de 1944, . 


En todas estas direcciones existe la Sección Estudios, 
que son las que tienen la obligación de realizar log es: 
tudios de todas las obras y además existe la Sección Obras 
ue son las que ejecutan y dirigen los trabajos, 

¿Por qué estas nuevas partidas? Resultan para mí, 
profano en la materia, absolutamente inexplicables. 

Por lo tanto, voy a sostener la eliminación de este 
articulo 6.0 que estamos considerando. ¡ 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar el artículo 8.1 
$al como ha sido propuesto por la Comisión. ' 

(Se vota: 46 en 53. — AfirMativa). - 


el sefjor: 


ad 
—En discusión el artículo .?7.o, dl 


SEÑOR FERRER SERRA: — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Muy Yápidamente señor 
residente, voy a decir que creo que estas elevaciones pará 
Os límiteg de las licitaciones resultan, sin una debida 

explicación, absolutamente injustificadas. 

Nosotros, por una ley general, elevamos de $ 500.09 
a $ 1.000.00 el límite de las licitaciones. Aquí ge eleva 
hasta $ 5.000.00 para las licitaciones restringidas, Me 
Parece demasiado elevado este monto, : 

Sé que no voy a obtener éxito, 
dpinión. : 

BSESOR PRESIDENTE, — Se va a votar el artículo ?.% 
ASe vota; 42 en 53, — Afirmativa). ¿ ES 


. 


pero dejo salvada mi 
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SEÑOR FERNANDEZ CRES Pa 1 
para tundar el voto. Po. : Fido la palabre 

SEÑOR PRESIDENTE, == Tiene la palabra el señof 
Diputado. eS ¡ 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, —= Quiero dejar congo 
tancia que he votado por la negativa este artículo porque 
Do Se ha dado explicación a las preguntas formuladas 
Por el señor Diputado Ferrer Serra scbre las razones de 
este aumento tan grande del lHunite de las licitaciones rege 
tringidas. 

Las disporiciones legales siempre han perseguido el 
propósito de garantizar la imparcialidad en el otorgás 
miento de los trabajos públicos. 

Este artículo deja una latitud demasiado grande a dis. 
Posición de las jerarcas que administran —en este caso 
las obras públicas—- para poder contratar, sin Jicitación, 

SEÑOR STEWART VARGAS, — Pido la palabra para 
fundar el voto. 

SEÑOR. PRESIDENTE, — Tiene la palabra et señor 
Diputado. : 

SEÑOR STEWART VARGAS. —- He votado negativan 
meute esto artículo 7.2 y me parece que la Cámara no 
ha advertido la gravedad de este artículo, sobre todn en el 
inciso B) cuando dice que se suprime la licitación “ea 
das obras, adquisiciones de materiales, instalaciones, arte» 
factos, aparatos, etc., o contratación de servicios”. 

De este modo se podrá contratar directamente cualquier 
obra pública porque todas son adquisición de materiales, 
instalaciones, aparatos, €tc, Realmente quedará la menc de 
Obra para licitar y para esto no se va a llamar a licá-" 
tación. 

Parecería necesalia una explicación del miembro infor. 
mante, Es admisible que se aumente el límite a pesog 
5.000.00; pero este inciso de tal latitud que realmente 
es de una peligrosidad que considero muy grave. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Pido la palabra para 
fuiidar el voto, : 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señer 
Diputado, 7 . : 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. —— Por vía de fundamento 
de voto, señor Presidente, yo expreso que el principio de 
la licitación merece mi total adhesión, Creo que éi es una 
garantía Para la buena administración, aungue log señas 
res Diputados pueden discrepar, desdé luego con la cifra, 
ton la cantidad de dinero que se señale como limite 

La cifra podrá ser algo impreciso o arbitrario; podrán 
se cinco mil, o diez mil, o dos mil quinientos, o cuatro 
mil, 

(Interrupción del señor Representante Stewart Vargas). 

—Cabe, pues, la discrepancia con la cifra "con la can. 
tidad: pero nadie podrá decir que es más razonable poner 
cinco mil, que cuatro mil o que tres mil, En cuanto a eso ' 
estamos totalmente de acuerdo, 

En cuanto a la objeción que hacía el señor Diputado 
Stewart Vargas ella ño-es procedente, porque es.e Ínciso 
ai es bien interpretado, no puede decir de ninguna ma: 
Hera €so. 

No se me Oculta que por la vía de la contratación de loa 
materiales podría irse a la realización de una obra pú= 
blica, podría irse a contratar materiales, peto si bor esa 
vía de contratar materiales se impide la licitación de una 
Obra pública, entonces se habría violado la ley.  ' 


Porque la letra de la ley es clara y dice que no se 
Podrá hacer una obra pública por más de $ 2.500.003 
pero que se podrán contratar materiales por $ 2.500.00, 
Si ge hiciera como éice el señor Diputado se habria vioe 
lado la ley. - > 

SEÑOR PRESIDENTE, — En discusión el artículo $8. 

(No habiendo observación, se vota: 50 en 52, un Afirs 
maliva). 

—E£n discusión el artículo 9.*, 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Está demás que ya 
fliga que soy partidario, como el que más, de lo que ju- 
Jorma :este artículo 9. en discusión, Pero si mis recuer- 


- dos de cuando intervine en la discusión de este asunto ed 


la Comisión de Obras Públicas integrada no mé engañan, 
ge destinó de las cantidades indicadas para obras públicas, 
una cantidad bastante abultada para servir la diferencia íe 
jornales, aumentándose por tanto los costos de la obra 
pública Para servir esos jornales, porgue era tal la exteu- 
sión que resultó de la información de los señores Minis- 
tros —cuando yo planteé que entendía que el Poder Eje- 
cutivo debía pagar lo que varios Diputados nablamog 
sostenido en Cámara, con motivo de la discusión en el 
asunto del aumento de $ 30.00 a todos los funcionarios 
Públicos-— que iban a estar contemplados en ese jornal 
do $ 4.70. casi” todos los jornaleros del Ministerio de 
Obras Públicas, de Vialidad, de Hidrografía, etcétera. 
Ahora ge me ocurre preguntar, después que bemos vo- 
tado en la sesión de hoy una cantidad determinada para 


.s 


ae 
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pagar a todos los empleados del Estado que se sirven por 
€tvontuales o extrapresupuesto, a fin de que lMNeguen al mis- 
mo jornal de $ 4.70, si hemos votado en excesy en aquel 
proyecto que aprobamos hoy, o si aquí estamos quitando 
sin necesidad a las obras públicas una cantidad de dinero 
Que podría ser destinada a la efectividad de las mismas. y 
ho a la mano da obra, porque esa mang de obra ya está 
contemplada en aquel proyecto de ley. : 

Yo creo Que evidentemente es así como yo lo expreso. 
de acuerdo con los informes que poseemos. 

En aquella oportunidad, el entonces, titular de la Car- 


tera de Obras Públicas, actual Subsecretario, ne informó. 


A mi requerimiento, cuando yo sostenía que todo el per- 
sonal de obras públicas, el que estaba en vialidad, etcé- 
tera, aun cuando no estuviera en la misma. obra percibia 
el jornal de $ 4.70, se me dijo que no tenía relación 
€on la Obra. 

De manera que yo Quisiera” que se me aclarara cuándo 
Se ha padecido error: si abora, o después de votar aquel 
proyecto, está demás que nosotros fijemos aquí cantidades 
Para servir esos $ 4.70, porque entonces sólo habría que 
dejar el precepto, es decir, que ganan $ 4.70, perg no 
habría necesidad de destinar la cantidad que se indica 
€n otro artículo --—no recuerdo en este momento en cuíl 
de ellos— para servir la diferencia de jornales, 

Dejo formulada esta observación con la esperanza de 
Que se me aclare, 

SESOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. -— Pido la 
Dalabra. 

SEXÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Mis 
Bistro. 

¿NOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. —— Este asun- 
to: va lo aclaré al señor Diputado Ferrer Serra, 

El otro proyecto que se votó, no incluye los jornales de 
los obreros que tremajan en la obra pública, propiamente 
dicha; estos se financian con los recursog de la propia 
ley, porque entendíamos que no es posible financiar con 
Tecursog separados, aumentos de uno de los elementos de 


da obra pública, como es el jornal, ya que por ese camino- - 


tendríamos que financiar el aumento del costo del hierro, 
del costo del portland, del aumento de los combustibles, 
de; aumento del transporte y de los fletes, 

De manera que lo que se financia en la otra ley, son 
Aquellos obreros que prestan servicios en el Ministerio 
de Obras Públicas, pero que no están viculados a la 
obra pública en ejecución, sino vinculados a obras ya 
construídas. : o 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. -— ¿Me permite? 

SESOR3MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. — $í, señor. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Puede interrumpir el señor 
Diputado. 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Vea, señor Minis. 
tro, que mi razonamiento está basado en la información 
dada por quien lo sustituía a usted en el Ministerio. 


Cuando yo hacíg” Observaciones idénticas para que este 


jornal] alcanzara a los que trabajaban en vialidad, por 
ejemplo, en la oficina vamos a decir así, el señor Subse= 
cretario, a cargo del Ministerio, me hizo presente que t0w 
do eso estaba comprendido en la obra, porque allí se pre- 
paraban no só si podrían ser los caños, o el material, o 
los tractores, pero todo eso está en la obra. 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Está to» 
do lo que se refiere a la obra; pero yo dije que hay tra- 
bajos, por ejemplo, en Hidrografía: explotación de nave- 
gación, de servicio de balsas. etc., en Saneamiento, -1a 
explotación de los servicios de agua potable, etc., y que 
todo eso no puede ser financiado con recursos de la obra 
pública, porque ya está terminada la obra pública. 

Cuando se termina un servicio de agua potable o de sa- 
Neamiento y se libra al servicio, ya los rubros de pbras 
públicas no sirven a esos jornaleros. Esos jornaleros ge 
toman y se pagan con los rubros presupuestales. 

De manera que para estos jornaleros, igual que los de 
Salud Pública y los de.otros Ministerios, vino la ley que: 


se votó antes que ésta en la Cámara, Desde luego que la . 


mayoría de obreros de obras públicas son los que trabajan 
en obras. públicas de millones de pesos; para los que tra- 
bajan en la explotación de servicios, que son de monto más 
reducido, es que se aplica la financiación aprobada en la 
ley anteriorm.nte sancionada por la Cámara, 

SEÑOR FÉRBNANDEZ CRESPO. — Voy a aclarar más 
el concepto. Por ejemplo, ¿en la Dirección de Vialidad no 
hay obreros que están cargados al costo de esta obra? 


SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS. -—- “En la 


Dirección de Vialidad hay obreros que están cargados al. 


costo de esta obra, 

Cuando nosotros construfmos, por ejemplo, una carretes 
Ta por administración, en todos los servicios que a esa 
obra prestan los Talleres de Vialidad, los jornales se pas 
gan de acuerdo a esta ley, Nosotros pollemos piestar otro 
servicio, el de conservación, por ejernurlo, pero ese servi. 


' 
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cio lo tenemos que cargar a log rubros que establece es. 
ta propia le. ya que se fija un rubro de $.1.355.00 por 
kilómetro "conservado, . 

Pero en el caso de Hidrografía, por ejemplo, los que. 
trabajan en navegación interior, los que trabajan en balsas, 
los que trabajan en los servicios de agua potable, los que 
trabajan en la conservación de las cañerías, en fin, todos 
los otros servicios, que no forman un monto elevado con 
respecto a €s0g otros, que son los más, esos se financian 
de acuerdo a la otra ley. - 

Ya lo dije en la otra ley: hay un recurso de rubro de 
vialidad que viene aumentado, y ello precisamente porque 
por esta ley elevamos el costo de conservación de $ 600.00 
el kilómetro, a $ 1.335, y esu va a hacer que tengamos 
que recurrir al tesoro de vialidad en una fuerte cantidad 
de dinero. Ese tesoro"de vialidad hay que defenderlo, por» 
que el superavit que da el Ministerio tiene interés en con. 
servazrlo, porque sirve para la transformación del pavi- 
mento. 

El problema para mi es claro. Por la ley anterior sera 
vimos a los jornaleros que no intervienen en la construce 
ción directa de obra pública, sino en la explotación de Sera 
vicios de obras ya terminadas, y por la propia ley finans* 
ciamos los aumentos de los obreros que trabajan en la 

4Ma parece que es claro, * 

SEXOR FERNANDEZ CRESPO. — Pido la palabra, 

SEFÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado, : 

SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, — A pesar de las eX« 
plicaciones del señor Ministro, yo siempre sigo creyendo 
que hay una cantidad de jornaleros que: han sido tomados 
para requerir la financiación del proyecto que votamos an= 
teriormente, que son los mismos que aquí contemplamos. 

De manera: qUe vamos a repetir. la contribución, vamos 
a decir así, de las leyes para servir una misma finalidad. 

Tengo la esperanza, de que a pesar de esta repetición, 
pueda haber un saldo favorable, ya que estas obligaciones 
deherán pesar sobre el proyecto de ley, para abaratar 18 
construcción de estas obras, de modo que quede el remas 
Hernte para poder servir otras exigencias de esta ley. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a votar el artículo 9.0. 

(Se vota: 46 en 54. —— Afirmativa), 

SEÑOR FERRER SERRA, — Pido la palabra para una 
cuestión -de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE. 
Diputado. . 

SEÑOR FERRER SERRA. — Solícito a la Meza que se 
lea el artículo recientemente votado. 

SEÑOR PRESIDENTE, -—-— Léase el artículo 9.0. 
(Se lee). 


. 
— Tiene la palabra el señor 


1 


“Artículo 9.0. Fíjase en $ 4.70 (cuatro pesos con setesa 
ta centésimos), el jornal mínimo que se pagarán a partí 
del lo de enero de 1949, a los obreros que trabajen cn 
obras que realice el Estado, directamente o por contrato, 
Los aprendices menores -de veintiún años, percibirán un 


> Jornal mínimo de $ 3. 30 (tres pesos con treinta centésia 


mos), 

SESOR FERRER SERRA. —— Hace un rato aproba:mos 
otro proyecto, El segundo inciso del articulo l.o de la ley 
sobre aumento de los obreros y aprendices con cargo 3% 
partidas globales y proventos, dice lo siguiente: “Los 
aprendiceg menores de 21 años percibirán un jornal míui- 
mo de $ 3.50 diarios”. Qué va. a regir: ¿los $ 3.30 o log 
$ 3.50? 

Señor Presidente: esto demuestra que ha faltado coor. 
dinación y estudio en los proyectos que estamos estudiane 
do. Esta misma noche hemos sancionado dos proyectog 
con dos sueldos distintos, Creo, señor Presidente, que por 
un deber de lealtad, debemos reconsiderar el artículo TQ. 


: . Cientemente votado. 


Formulo moción para que se reconsidere el proyecto. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar si se reconsie 
dera el. artículo "9.0. : 

(Se vota: 38 en 50, «—— Afirmativa). 

-—En discusión nuevamente el artículo 9.0. 

SEÑOR BIANCHI ALTUNA,. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor 
Diputado. 


SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — Propongo que se mcdie 


- fique el artículo, fijando el jornal de $ 3.50 en vez de 


$ 3.30. 
(Interrupción del señor Representante Ferrer Serra): 
SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el artículo con la mo- 
dificación propuesta por el señor Diputado Bianchi Altuna, 
SEÑOR FERRER SERRA, — Propuesta por el Dip le 
tado que habla, 
(Murmulos) .- 


“ 
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SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — No tengo Inconvenien. 
te que la proposición sea del sefior Diputado Ferrer Serra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Léase, 

(Se lee:) 


“Artículo 9.0. Fíjase en $ 4:70 (cuatro pesos con se- 
tenta' centésimos) el jornal mínimo QUe Se pazará a par- 
tir úel 1.0 de enero de 1949, a los obreros que trabajan 
en obras que realice el Estado. directamente o por con- 
trato. Los aprendices menores de veintiún años, percibirán 
un jornal mínimo de $ 3.50 (tres pesos con cincuenta 
centésimos)”. 


—Se va - votar el artículo leído. 
(Se vota: 41 en 51, — Afirmativa), 


SEÑOR TEJERA, — Pido la palabra para fundar el 
voto. . : 
SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 


Diputado. 

SEÑOR TEJERA. — No he hablado en toda la noche, 
de manera que tengo el Gerecho de distraer dos minutos 
a la Cámara, He votado esta proposición que se ha hecho, 
pero declaro que lo mejor hubiera sido votar el artículo 
éste y posteriormente reconsiderar ej proyecto yotado an- 
teriormente, Porque, en realidad, la Comisión de Obras 
Públicas estudió esto, lo estudió concienzudamente, Na 
ocurrió así con el otro proyecto que sancionó anteriormen- 
te la Cámara 

(Apoyados) 

—En realidad, para Considerar. el otro proyecto, no S8 


: realizaron las reuniones que normalmente debe realizar 


una Comisión cuando quiere estudiar un proyecto de esa 
naturaleza, Se entendió que la iniciativa era justa y Dor 
€sa razón se trajo a Sala, con informe favorable. 

Pere no ha existido el estudio serio, profundo y razona- 
do que debe hacerse alrededor de cualquier iniciativa. Me 
hubiera inclinado, digo, por la fórmula de la Comisión 
de Obras Públicas. Pero en vista de que la Comisión ¿8 
Obras Públicas aceptaba el jornal fijado en el otro pra- 
yecto, he votado afirmativamente. 

SEÑOR. PRESIDENTE. — En discusión el artículo 10. 

SEÑOR FERRER SERRA. — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 
'putado, o j 

SEÑOR FERRER SERRA. — Señor Presidente: estimo 
Que el artículo 10 del proyegto en consideración, no puede 
Ser votado por el Parlamento, En las emisiones de deuda, 
tuando las autoriza el Parlamento, se tiene que establecer 
preceptivamente la cantidad por la cual se autoriza a 
emitir, - . 

En el proyecto que consideramos se dice por “la canti- 
dad estrictamentg necesaria”, es decir. que €s modesta. 
mente un cheque en blanco. Creo que el Parlamento no 
puede votar de ninguna manera cheques en blanco al Po- 


- der Ejecutivo. 


La emisión de deuda tiene, entre las condiciones: funda. 
mentales, lo dice a texto expreso la Constitución, y en la 
Constituyente de 1934 el problema fué discutido econ la 
debida atención, la de fijar el monto del interés, el im- 
porte de la amortización y el monto total de la emisión 
de deuda, En el momento actual, establecido así no sar 
bemos si autorizamos $ 100.000.00, $  200.000.00, 
$ 1:000.000.00 o $ 5:000.000.00, No sabemos absoluta» 
ámente nada. No tenemos la más mínima noción de lo que 
puede importar esta emisión de deuda establecida en el 
artículo 10, 

Evidentemente señor Presidente, el Parlamento no se 
fencuentra en condiciones de votar este artículo. Yo opino. 
f£omo mi compañero de sector, señor Fernández Crespo, y 
tuvimos ya oportunidad de manifestárselo en un breve de. 


bate que mantuvimos con el señor Ministro de Obras Pú_ . 


blicas, hace ya un largo rato, que nv era necesaria esta 
disposición, pues en nuestro concepto ya habían sido fi- 
manciados por la ley que anteriormente votamos todos log 
gastos nuevos que importaba el aumento a los obrerog que 
trabajan en vialidad, : 

Por tanto, estimo que el proyecto no perderá absoluta 
Mente nada, si se desglosara este artículo aprobándose él 
festo, y quedando la ley como una ley orgánica, 

. — (Interrupcionegs). 
J SEÑOR LORENZI, -— Pido la palabra: 
- SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di, 

utado. 7 
» SEÑOR LORENZI. — El artículo 10 creo que se puede 
votar fácilmente, porque la emisión de deuda es por una 
cantidad determinada, por una simple operación aritmé- 
tica, pero es una cantidad cierta y lo que debe votar el 
Parlamento son cantidades ciertas. “ ] 

Sería lo mismo poner all¡ la cantidad que decir “en la 
tantidad estrictamente necesaria para cumplir lo dispuesto, 
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en el articulo anterlor”. Como en el artículo 97 «mor están 
dadas las dos cifras que van a servir de norma, la canti 
dad en realidad está dada: bastaría una operación arit- 
D.ética, multiplicar la cantidad de operarios que existen en 
esas condiciones por el jornal Y ya esiá 

t Interrupción del señor Representante velrer Serra). 

SEÑOR GUIMARAENS. — Pido la palabra. . 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palahra el señor Di 
putaco : 

SESOR GUIMARAENS. — Señor Presidente: la suma 
exacta de este aumento no se tuvo en la Comisión de Obras 
Públicas. La cantidad aproximada oscila en los $ 400.000.00 
y bastaría poner “hasta la cantidad de $ 400.000 00”, 
porque no llegaría a esa suma y si acaso faltara sería una 
cantidad muy pegueña que podría tomarse de cualquier 
otro rubro. Con esas palabras “hasta la cantidad de 
$ 400.000.00”, quedaría obviada la ohservación que hace 
el señor Diputado Ferrer Serra. 

tInterrupciones). 

SESOR EERRER SEBRA. — Pido la palabra, 

SESOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor Di_ 
putado. : . : 

SESOR FERRER SERRA. — Aunque ge estableciera en 
el "proyecto de ley la cantidad de $ 400.000.00. —ya no 
tendría mayor inconveniente en que así se hiciera— lo 
mismo habría que modificar el artículo, porque hay que 
decir qué deuda pública es la que se vn a emitir. Aquí se 
dice “deuda pública”, ¿Qué deuda pública? ¿La de 1942 
cue no tiene finarciación. que está financiada con cargo 
a Rentas Generales? ¿La deuda pública de 1944 que tiene 
una financiación esperial? 

SEÑOR GUIMARAENS. — No, señor Diputado: se está 
refiriendo a la deuda de 1942, ! 

SEÑOR FERRER SERRA. — Aquí no se refiere a nada 
particularmente, sino que se hace referencia a la deuda 
pública en términos generales Tenemos que establecer, 
deuda pública con un interés de 5 olo y amortización 
del 1 olo. . 

SESOR GUIMARAENS. — ¿Me permite una interrup- 
ción ” 

“iSUR FERRER SERRA, — Sí, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor 
Diputado. N . - 

SEÑOR GUIMARAENS, — Si el señor Diputado lee el 
artículo verá que dice “de la misma deuda”. ¿Y a qué otra 
deuda puede referirse que a la del 42 y a la del 377 Es 
la misma deuda. 

SEÑOR FERRER SERRA. —- No dice “la misma deuda”. 
El artículo dice: “Para pagar... financiadas con la emi, 
sión de Deuda Pública y no comprendidos en la presente 
ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la emisión 
de títulos de la misma deuda...” ¿De qué misma deuda? 
De la deuda pública, señor Presidente, porque. la referen- 
cia concreta es a la anterior, . . 

Es necesario aclarar los conceptos. Hay que 2s.ablecer 
el monto expreso; hay que establecer cuál es la deuda. Yo 
creo que el proyecto no pierde nada con ¡a eliminación de 
este artículo Al contrario, en mi concepto, gana, porque 
da a la ley un concepto de seriedal total que con este 
artículo, con perdón de la Comisión lo pierde. Creo que 
$e gana enormemente con la eliminación de este artículo. 


SESOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. — 
¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR FERRER SERRA, — SÍ, geñor., . 

SEÑOR PRESIDENTE. — Puede interrumpir el señor 
Subsecretario. 

SEÑOR SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, — 
Deseaba aclarar lo siguiente: este artículo no es una inno_ 
vación en este proyecto, sino que ya estaba contenido en 
el plan de obras públicas de 1944.en donde, como recor- 
darán los señores Diputados, también -se aumentaron los 
jornales y se agregó una disposición similar, por la cual 
Se permitía al Poder Ejecutivo a extender la emisión de 
títulos y se le restringía a la cantidad estrictamente ne. 
cesaria, : 

Era lo que quería aclarar, 

SEÑOR FERRER SERRA. — Eso mismo manifesté an- 
teriormente ante una interrupción del señor Diputado Pif_ 
faretti pero no es en el Plan de Obras Públicas de 1944 
sino en el de 1945 cuando sé aumentaron los sueldos de 
dos obreros en $ 25.00. Aquello fué una aberración comg- 
tida por el Parlamento y ese precedente no puede obligar, 
nos a cometer por segunda vez el mismo nefasto error. La 
emisión de deuda se debe establecer a texto expreso. 

A esta hora de la mañana no quiero alarzar el debate. 

SEÑOR GUIMARAENS., — ¿Me permite una inte- 
rrupción ? : 

SEÑOR FERRER SERRA. — Sí, señor Diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Puede interrumpir el seños 
Diputado, - - : 
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SEÑOR GUIMARAENS, -—” Creo que con la fórmula que 
voy a proponer va a quedar zanjada esa otra observación 
Gel señor Diputado. “...se autoriza al Poder: Ejecutivo a 
extender la emisión de títulos de la misma deuda a qué 
se refiere el artículo 1.0 hasta la cantidad de $ 400.000.00 
moneda nacional”, El artículo 1.0 menciona "la ley de 1944. 

SEÑOR FERRER SERRA, — Esa redacción tampoco se- 
ría procedente. > 

Recuerdo que con el plán de obras públicas fué estu- 
diada la financiación del mismo. Sé que el servicio «e 
'$ 400.000.00 no va a representar. una cantidad muy im- 
portante, pero evidentemente es afectar directamente los 
recursos de aquel plan 

Señor Presidente: no me voy a batir más por esta dis. 
posición, Yo no la voy a votar; creo que la solución lógi- 
ca es eliminar el artículo 10 del proyecto que estamos coón- 
siderando. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di- 
putado. 

” SEÑOR BARRIOS AMORIN. 
acuerdo en Jos hechos para intentar después buscar la s0- 
lución. 

Por el artículo Y.o se establece el jornal mínimo para 
las obras de este plan que.estamos considerando, y los 


aumentos de jornal se financian en la respectiva partida de. 


cada obra de este mismo plan, Pero como además de las 
obras úe este plan están en ejecución” otras cobras núblicas 
del mismo plan y de ctros planes, era indispensable finan- 
ciar ese aumento, porque ese aumentó no iba financiado en 
el artículo 9.0. 

La Comisión de Obras Públicas investigó y por la vía del 


_Poder Ejecutivo pudo averiguar que en mérito a las obras ' 


“públicas en ejecución. obras que no están en este blan, ha- 
bría que pagar aumentos hasta la terminación de esas obras 
por valor de una cifra aproximada a los $ 400.000.00. Co- 
mo no tenía la cifra precisa, no puso la cantidad exacta, y 
entonces, sirviéndose de un precedente. acudió a la solución 
dada en 1916 cuando se elevaron los jornales de los traba- 
jadores de las obras públicas autorizadas por distintos vla- 
pes financiados por diversas deudas públicas y se estableció 
que para pagar ese aumento de jornales podía aumentarse 
ja emisión de la respectiva deuda pública en la cantidad 
. estrictamente necesaria. . 

Eso es lo que se hizo en este artículo 10, con lo cual 
Queda autorizada la ampliación de la emisión de distintas 
deudas públicas, según sea la obra -en la cual haya que 
pagar el aumento de jornales. Si la obra se construye en 
virtud de la ley de 1942, la deuda que se autoriza ¿mplíar 
€s la de 1948; si se construye en virtud de la ley de 1944, 
la deuda que se autoriza ampliar es la de 1944, Eso es lo 
que quisimos hacer, Entre las dos fórmulas posibles, la de 
señalar la cantidad, que no conocíamos con toda precisión, 
pero que sabiamos que andaba alrededor de los pesos 
400.000.00 y la de financiar el aumento de la deuda pú- 
blica, elegimos una, 

Ahora el señor Diputado Ferrer Serra se opone a la fór- 
mula que elegimos y el señor Diputado Guimaraens pareca= 
ría inclinarse a una fórmula intermedia, queno es la de 
autorizar la emisión sin decir cuál es el monto de la ¿m- 
pliación, ni es la de señalar. la -suma de $ 400.200.00, 

“sirio que es la de autorizar la ampliación de la emisión de 
la deuda pública hasta ese máximo .posible, y en tal] sen- 
tido la fórmula del señor Diputado Guimaraens parece (ue 
resolviera el problema. 

SEÑOR FUSCO. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor P Di- 
putado. 

SEÑOR FUSCO. — Como he estado dormitando hasta 
ahora y en este momento me despierto, creo que estoy más 
Íresco que los demás, y puedo dar la solución viable. 


Un ejemplo de la aplicación de este artículo són las obras 


que s8 van a construir en Punta del Este para las cuales ge. 


amplió la deuda de 1942, 

Ahora, tiene razón el señor Diputado Ferrer Serra en 
cuanto a que este artículo tiene una redacción confusa, 
Tanto es así que minutos atrás con el propio señor Diputado 
Guimaraens estábamos en la duda de los casos en que se 
aplicaba. Yo ahora lo veo con máxima claridad: lo que se 
quiere:es autorizar la emisión de la deufña que corresponda. 

Pues bien. Me parece que en ligar ae decir “la misma 
deuda” bastará. con decir “la deuda que corresponda” para 
que quede sclucionado el punto. Descartado el problema de 
si el Poder Ejecutivo puede aumentar una emisión —pro- 
blema que 'antes planteaba el señor Diputado Ferrer Se- 
rra—, se sabe que la ampliación de la deuda no puede ha- 
cerse sino en la. cantidad estrictamente necesaria, 

El artículo quedaría redactado en Ja siguiente forma: 


_*Para pasar, en cumplimiento de lo dispuesto por ej ar- 


tículo anterior, las diferencias de jornales del personal de 
obras por administración o por contratos, financiadas con 
la emisión de deuda pública y no comprendidas en la pre- 
seute ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la 


-— Conviene ponerse. de- 
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emisión de títulos de la deuda que corresponda en la  nti- 
dad estrictamente necesaria”. . 

SEÑOR BARRIOS AMORIN, — Es lo mismo. 

(Murmullos. — Interrupciones). 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿La Comisión acepta la tormu- 
la del señor Diputado Fusco? 

SEÑOR GUIMARAENS, — Si, señor Presidente, 

SEÑOR PRESIDENTE, —- Léase el artículo en la forma 
que quedaría redactado. 

(So lee: ) 

“Artículo 10. Para pagar, en cumplimiento de lo tispi. s- 
to por el artículo 9.o, las diferencias de jotrnales de] perso» 


nal de obras por administración o por contrato, financiadas 


con la emisión de Deuda Pública y no comprendidas en la 
presente ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a extender la 
emisión de títulos de-la misma Deuda en la cantidad es« 
trictamente necesaria”, 


«—Se va a votar el artículo leido. Necesita 50 votog con- 
formes. 

(Se vota: 42 en 52, — Negativa). 

¿ SEÑOR CARTOLANO, — Pido que se rectifique la vo- 
ación 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a rectificar la votación, 

(Se vota: 43 en 5%, — Negativa). : 

-—En discusión el articulo 11 que pasa a ser 10, 

(No habiendo observación, se vota: 50 en 52, —=.Afire 
Iativa). 

—-En discusión el articuio 12, que "pasa a ser 11, 

(No habiendo observación, se vota: 59 en 52, —— Afire 
mativa). 

—En discusión el artículo 13 que pasa a ser 12, 

SEÑOR RODRIGUEZ (don Héctor). — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor Di. 
Putado. : 

SEÑOR RODRIGUEZ (don Héctor), — Hemos votado 
los diversos artículos de este proyecto de ley, pero secure 
este artículo 13 que pasa a ser 12 quisiéramos que 7e nug 
explique el alcance de este inciso B) que dice que para otor» 
gar ese complemento similar a la asignación familiar a ¡08 
trabajadores, estos no deben percibir un jornal superior « 
los $ 5.90 diarios, es decir, a $ 147 5% mensuales, que eu 
nuestro concepto implica un criterio sumamente restringi. 
do. Si la ley 10.449 que se invoca establece el beneficio (a 
la asignación familiar para los trabajadores que tienen iL- 
gresos hasta de $ 200.00 mensuales, no comprendemos las 
razones” habidas pará aplicar ese Criterio tan estrecho ex. 
ese artículo, 

Pediría a algunos de los miembros informantes que me 
explicaran esto y si no tiene explicación nosotros Propon- 
dríamos que se estableciera el mismo criterio de la ley 
10.449 y que se suprima lisa y llanamente este incisa b). 

SEÑOR LORENZI. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene las palabra el señor Di- 


- putado. 


SEÑOR LORENZI, -— En este articulo se dice que “el 
Ministerio de Obras Públicas abonará un suplemento ce 
salario a los obreros que emplee en obras por administra. 
ción, etcétera”. Yo entiendo que esta expresión “un suple- 
mento de salario” , Bo cabe en el artículo y no cabe porgua 
la asignación familiar que es lo que aquí.se quiere dar, 10 
tiene ninguna relación con el salario. Es inconveniente poner 
una expresión de esta naturaleza porqne luego los legistas 
comenzarán a discutir si integra la asignación familiar el 
salario o no lo integra, 

El salario perteneee al obrero y como tai está sujeto a 
todas las normas del salario; en cambio, la asignación fa. 
miliar pertenece al hijo y al menor cuando se da y ro eg 
hijo; y tampoco la asignación familiar entra dentro de l4 
definición del salario, porque está totajmente al margen 
del salario, Así que yo propondría, para to extender usta 
explicación, que el artículo dijera simplemente: “El Vinis. 
terio de Obras Públicas abonará asignación familiar a los 
obreros que emplez...” etcétera, 


(Ocupa la Presidencia el señor Representante Ritejdo» 
ndo Vicepresidente). . 


Ar 


—Esa €s la modtticación sevstancial que yo propotgo 
Para este articulo a fin de evitar toda discusión futura, 

SEÑOR PRESIDENTE. — ¿La Comisión acepta? 

SEÑOS GUIMARAENS, — Por mi parte sí, señor Pres 
sidente, 

SEÑOR. BARRIOS. AMORIN, — Hay dos modificacio. 


«nes propuestas al artículo primero, el señor Representane 


te Rodríguez propuso suprimir el incisa B). En su lugar, 
¿qué propone, señor Diputado? 

. SEÑOR RODRIGUEZ (don Héctor), -- Nada. Quexri- 
jan des ¿Iismas «disposiciones de la tey 10,449, estable. 


ww) 


> 
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ciéndose la igualdas de condiciones con los demás traba. 
jadores que reciben asignación familiar, Aquí se establece 
una desventaja para log obrerog de Obras Púbiicas ya 
que se les fija un limite interior en las remuneraciones 
Para poder tener. derecho a la asignación familiar. 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — Pido la palabra, 

SEÑOB PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. 

SESOR BARRIOS AMORIN, — Comprendo el valor de 
la moción. Ahora la Cámara debe saber lo siguiente: que 
la explicación del texto de este artículo radica en que este 
artículo es la repetición del decreto vigente en el Minis- 
terio de Otrag Públicas, consagrando el régimen de las 
asignaciones familiares. Lo que la Comisión de Obras 
Públicas hace acá es trasladar a la ley el régimen regla- 
mentario vigente por via de decreto, 

lua expresión “suplemento de salario”, estaba allá con- 
signada. Creo. que es más adecuada la expresión que 
aconseja el señor Diputado Lorenzi. 

SEÑQR LORENZI — St fuera suplemento de salario, 
al integrar el salario caería dentro del régimen jubila- 
torio. . 

SENOR BARRIOS AMORIN. -—— Comprendo. 

SEÑOR LORENZI, — En cambio la asignación famts 
liar: no tiene carga ninguna : or 

SEÑOR BARRIOS AMORIN. — En cambio conviene 
que el señor Piputado Rodríguez se informe de lo siguien- 
te: en el texto del decreto vigente, para los obreros "de 
obrag públicas la cifra aquí consignada era de $ 4.70 y 
que nosotros la elevamos, en mérito a la elevación de 
jornal que hemos hecho a $ 5.90, Si se juzga que aún 
con esta cifra los obreros de obras públicas están colo- 
cados en situación inferior a los obreros particulares no 
habría inconveniente en aceptar la fórmula gue 'os equi- 
para, que es la que propone el señor Diputado Rodríguez, 

SEÑOR MINISTRO DE>OBRAS PUBLICAS, — Además, 
€ste inciso stría contradictorio con el €), porque este 
dice “Teúnan las condiciones establecidas”... - 

SEÑOR BARRIOS AMORIN.-— Es para otia cosa, 

Entonces eliminando el inciso 2.* regiria íntegramente 
la ley N.? 10.449, No me parece inconveniente y sí con. 
veniente. : o. 

(Apoya:los). . 

—Entonces el inciso 1.0, ge modificaría: primero, conla 
indicación hecha por el señor Diputado Lorenzi, En lugar 
de “suplemento de salarios”, “asignación familiar” y Ja 
eliminación del inciso B). : . 

(Murmullos. — Interrupciones), 

SEÑOR LORENZI, — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. : 

SEÑOR LOREÉNZI. —- Habría que eliminar totalmente 
el inciso B), Yo propondría una fórmula más amplia. la 
tenía anotada acá, que diría “...que no perciban «más de 
nueve pesos diarios”, lo que daría $ 198.00 mensuales, es 
decir, $ 2.00 menos que la cantidad que actualmente le 
asigna la ley de Consejos de Salarios. Como en la ley de 
Consejos de Salarios y asignaciones familiares entra la 
propina y varios elementos que integran.el salario, para 
evitar eso Aquí se fijaría un jornal. Va a ser de más fácil 
aplicación. En este easo la ley, fijando un jornal de. pe- 
sos 9.00, que da $ 198.00, porque calculo 22 días de tra- 
bajo... . 

(Interrupciones). . 

—...porque ningún obrero de obras públicas trabaja. 
'25 días, casi todos trabajan 22, si €s de. lós que trabajan 

- 8 la intemperie. Ahora yo no me opongo a que se ponga 
$ $8.00, si la Cámara cree que debe dividirse por 25 días. 

SEÑOR TEJERA. — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor 
Diputado. . . 

SEÑOR TEJERÁ. — Pero si se elimina el inciso B) 
tomo propone el señor Diputado Rodríguez, como en el. 
C) se establecen las calidades que es necesario tener para 
percibir la asignación, me parece que no es necesaria nin- 
guna aclaración mayor. - . o. 

SEÑOR LORENZI. — Las calidades son las del artícu- 
lo 21 de la ley N.o 10.449, es decir, que sea padre, her- 

“ mano, hijo adoptivo, o hijo legítimo. Yo no puedo recor- 
dar bien en este momento las calidades. 

SEÑOR RODRIGUEZ, (don Héctor). — Además, que no 
tenga ingresos mayores de $ 200.00, Cuando gana más de 
$ 200.00 no reciben asignación familiar. 

SEÑOR FUSCO. — Pido la palabra. : : 

SESOR PRESIDENTE. -—— Tiene la palabra el señor 
Diputado. > . 

SEÑOR FUSCO. — Otra vez, triunfa mi condición de 
despierto, pero-esta vez me ganó en el tiempo el señor Di- 
putado Moreno, proponiendo que en el inciso C) que pa- 


, 


zaría a ser B) ge diga “que teúnan las condiciones estable- ' 


cidas por la ley tal”, las condiciones - serían todas !as de 
todos los artículos de la ley. 
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(Apoyados). hi 

SEÑOR TEJERA. — Eso es lo que dice acá abajo. 
mM SEÑOR Fusco, — En vez de “calidades”, “condicion 
es”, 

“EÑOR TEJERA, — Está bien; me parece que no se 
necesita nada más. 

SEÑOR PRESIDENTE, — El señor Trías Du Pré miem- 
bro' informante de la Comisión, acepta la modificación? 

“ZÑOR TRIAS DU PRE, — Sí, señor. . , 

S£ÑOR PRESIDENTE. — $e va a leer el artículo tal 
cu::i ha quedado con las modificaciones propuestas y acep» 
tades por la Comisión. : 

(Se lee:) : : o 


“Artículo 13. El Ministerio de Obras Públicas abonará 
asignación familiar a los obreros que emplee en obras por 
administración y en obras y servicios de explotación y de 
conservación que sean remunerados a jornal y reúnan las * 
condiciones establecidas por la ley N.a 10.449 de 12 de 

: noviembre de 1943, para ser considerados atributarios de 
asiznación familiar”. 

SEÑOR FUSCO. — El artículo podría terminar en “con- 
Giciones establecidas por la ley N.o 10.449 de 12 de no- 
viembre de 1943”, os : 

SEÑOR RODRIGUEZ (don Héctor). — No, porque la 
ley establece muchas condiciones para otras cosas. 

SESOR BARRIOS AMORIN. —- Dejémoslo asi. 

£7R0OR FUSCO. — Muy bien. * 

ESOR PRESIDENTE. — Se va a votar: el artículo 12 
en la forma leído. 

(Se vota: 48 en 50. — Afirmativa). 

—En discusión el artículo 14 que pasa a ser 13. 

(No habiendo observación, se vota: 50 en 51, — Afira 
Mvativa). : 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, — Pido la 
palabra, 

S7*0R PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Ministro. j 

SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS — Quiero 
dejar aclarado que eg.e 6 olo no se le va a desconiar al 
obrero. sino que se tomará de las partidas correspondien- 
tes a cada obra, no es un aporte de los obreros. sino que 
es un aporte del Estado para crear el fondo de asignacio- 
nes familiares. T 

SEÑOR PRESIDENTE, — En discusión el artículo 15 
que pasa a ser 14. 

(No habiendo observación, se vota: 50 en 51. — Afire 


: mativa). 


—tin discusión el artículo 16 que pasa a ser 15 

-(No habiendo observación, se vota: 50 en 52. — Afir. 
mativa). 

-—En discusión el artículo 17' que pasa a ser 16, 

(No habiendo observación, se vota: .48 en 52, — Afir- 
mativa). 

SEÑOR GUIMARAENS. — Pido la palabra.” 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor DI ' 


- putado. 


SESÑOR GUIMARAENS: — Pido disculpas a los compa- 


” fieros de Cámara, pero voy a Proponer un artículo aditivo 
: referente a las obras de educación física, No ha sido posi_ 
ble a la Comisión Nacional de Eduración Física abordar la 


construcción de obras que fueron acordadas en el plan de 
- 1944. Se encuentran. por ejemplo. casos concretos en la 
cidad de Melo, La Intendencia y la Comisión Vepinal enn- 
tribuyen para formar campus. Hay una partida de 15.000.009 
pesos para la construcción del estadio en la plaza de depor., 
tes ya existente. y ? : 
En la ciudad de Treinta y Tres ocurre lo mismo. fon 
esos $ 15.000.00 no se puede hacer nada, pero con la con- 
tribución de la Intendencia, de las Comisiones Vecinales, 
- la Comisión Nacional de Educación Física puede realizar 
Obra. , 
Este artículo que yo propongo dice: “Cuando la Comisión 
Nacional de Educación Física obtenga contribución de lag 
Intencencias o Comisiones locales o de ambas a la vez, pa, 
ra la ejecución de obras previstas en el Apartado “D”, — 
grupo “K”— de la ley N.o 10,589, de 23 de diciembre de 
1944, cuyas asignaciones hayan resultado insuficientes. el 
Ministerio de Obras Públicas queda facultado para autori- 
zar la realización de las mismas aunque se modifiquen 108 
proyectos primitivos y la ubicación de las obras, siempra, 
que en este último caso, ello sea en Ja misma Jocalidad. 
“En todo lo que sea aplicable, la realización de las Obras 
con contribución se tesirá por las disposiciones del articu- 
.lo 20 de la tey citada”, es decir, las disvosiciones que afec, 
tan las ohras con contribución, obras de vialidad en gene“ 
ral, en cuanto a licitación, dirección de las Obras y demás, 
He consultado cor los miembros de la Comisión, *porque 
no pudo ser considerado este articulo en ella, ya que no 
tuvimos número para tratarlo; pero creo Que la mayoría 
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- de log compañeros de Comisión no opondrán resistencia a 
esta solución que resuelve un grave problema de la Comi- 
sión Nacional de Educación Física, que es el de habilitar 
. alguno3 centros de deporte que son indispensables en las 
localidades del interior y aun de la Capital. 

, (Apoyados). 

' SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el artículo, aditivo, pro“ 
" puesto por el señor. Diputado Guimaraens, QUe pasa a ser 


i7 
(Se lee:) 
“Artículo 17, Cuando la Comisión Nacional de Educación 


- Fisica obtenga contribución de las Intendencias o Comisio- 
mes locales, o de ambas a la vez, para la ejecución de obras 


previstas en el apartado *D'”* —Grupo “K”—, de la ley nf. * 


¡mero 10.589 de 23 de diciembre de 1944, cuyas asignacio-» 
. mes hayan resultado insuficientes, el Ministerio de Obras 
Públicas queda facultado para autorizar la realización de 
- dos mismas aunque se modifiquen los proyectos primitivos 
Uy la ubicación de las obras, Siempre que en este último 
caso, ello sea en la misma localidad, 

: En todo lo que sea aplicable, la realización de las obras 


¿on contribución se regirá por las disposiciones del artículo ] 


80 de la ley citada”, 
4 En discusión. 
') SEÑOR FUSCO. — Pido la palabra. 
'* SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor 12 
putado. 

. SEÑOR FUSCO. — Sin perjuicio de establecer que el se- 
«for Diputado Guimaraens ha sido lo suficientemente claro, 
; creo que puedo reforzar su pedido con algunas referencias 
que me ha hecho el señor Presidente de la Comisión Nacio- 
tial de Educación Física, 

Ocurre que hay un conflicto de interpretación de la ley 
«de 1944, con algunas reparticiones técnicas del Ministerio 
E e Obras Públicas. La ley de 1944 dió fondos a la Comisión 


acional de Educación Física, para que instalara plazas du: 


eportes por ejemplo, sobre la base del concepto de que la 
instalación de una plaza de deportes no sólo consiste en la 
daptación del predio y la construcción de las obras, sino 
también en el suministro de los implementos que hacen 
propiamente la plaza de deportes. 
E Pero la Dirección de Arquitectura, parece entender que 
.1os implementos, log aparatos, .no van comprendidos en la 
_¿utorización concedida a la Comisión Nacional de Educación 
“Física, Este preanismo obviaria el inconveniente, haciendo 
que en los casos en que haya contribución, la parte aporta= 
EN por los vecindarios o por log Municipios se destine, en 
la proporción que corresponda, a la adquisición de los 
pparatos, 
. Esa es la finalidad y el alcance del artículo propuesto 
Por el señor Diputado Gufmarzens, 


SEÑOB GUIMARAENS. — ¿Me permite, señor Prest- 
. dente, a mayor abundamiento? 
«, SEÑOR PRESIDENTE, -— Tiene la palabra el señor Di, 
“butado. 
,* SEÑOR GUIMARAENS. — Además, el artículo 20 estax 
'blece que esas obras podrán realizarlas, como actualmente, 
¡gor administración o por el régimen de licitación; por ad» 
: ninistración, dirigida por las autoridades departamentales, 
en lós casos en que haya técnicos y demás en las Inten, 
, dencias, 
SEÑOR FERNANDEZ CRESPO. — Pido la palabra. 


” SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la 2 palabra el señor Di- 
putado. 

: SEÑOR FERNANDEZ CRESPO, — Deseo expresar que 
-gncuentro muy bien el artículo que propone el señor Dipu- 
«fado Guimaraens, 

Ya tenía conocimiento del mismo, por habérseme aper., 
“sonado en el día de ayer el señor Presidente de la Comi- 
.sglón Nacional de Educación, Física, y haberme explicado 
¡las finalidades del mismo. Creo que es necesario dar esa 
¡Butorización para que se puedan realizar las obras tal cual 
do han explicado los dos Diputados preopinantes, porque 
ellas además, van a tener el calor de los vecindarios re- 
“presentados en la generalidad de los casos por los Munici, 
- pios. 

Dicho esto, quiero aprovechar la oportunidad, como toda 
y 'yez en que se habla de la Comisión Nacional de Educación 
«Física, bara señalar la necesidad de que la Cámara se abo- 
; que a la reorganización, con representación de los deportig. 
tas, de la Comisión Nacional de Educación Física. 

SEÑOR GUIMARAENS» — Para. una aclaración, señor 
. Presidente vido la palabra, 

' SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor DI 
putado. 

SEÑOR GUIMARAENS. — Me ha llamado la atención el 
sor Diputado Fusco en cuanto a si podría resultar sufi- 
, Slontemente clara la redacción _de este artículo en relación 


CAMARA DE REPRESENTANTES 


No 12716 — Diciembre 27 y 23 de 1948 


a las observaciones que él formuló. Creo que sí, porque, por 
ejemplo, la Comision Nacional de Educación Fisica tiene 
talleres en los que construye calde:as y cañerías para el 
abastecimiento de agua caliente en los gabinetes de baño 
que instala en las plazas de deportes; eso eg parte de la 
construcción, de 14 obra. 

En esos talleres construyen puertas, además los apara- 
tos de las plazas de deportes, que son cosas fijas en una 
plaza; construyen obras de carpinteria. y de esta manera la 
Comisión Nacional de Educación Física, administrando esos 
fondos como puede hacerlo, con gran economía, conjunta, 
mente con las Intendencias o con las Comisiones locales 
“que colaboren, ha de poder sacar de esas pequeñas parti- 
úas el mayor provecho. 

A eso tiende esta disposición, y ese es el espíritu con que 
aspiramos a incorporarla a esta ley. 

SEÑOR PRESIDENTE. -—— Si no se hace uso de la palas 
bra, se va a votar el artículo 17, aditivo, que se ha lef do, 
propuesto por el señor Diputado Guimaraens, 

(Se vota: 39 €n 42, — Afirmativa). . 

-—En discusión el artículo 18 de] proyecto, 

' SEÑOR FUSCO. -— Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE, -—— Tiene la palabra el señor Di, 
putado. : 

SEÑOR FUSCO. — Es simplemente para proponer la su- 
presión de un apalabra que me parece que está de más, que 
es “importa”. 

Debe decir: “La presente ley no deroga”... ett... 

SEÑOR FERRER SERRA. — ¿Y si está de más todo el - 
artículo? 

SEÑOR FUSCO. — Yo casi estaría “de acuerdo en que 
sobra todo. 

SEÑOR PRESIDENTE. —-¿Los señores miembros infor- 
antes aceptan la supresión propuesta? 

SEÑOR GUIMARAENS, — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado, 

SEÑOR GUIMARAENS. — Mi propósito tus dejar bien 
establecido, por comentarios que habia alrededor de la 
Sanción de esta ley, de que' habíamos de derogar obras, 0 
ile suprimir obras de planes anteriores. Quiso la Comisión 
far la sensación a la Cámara de que con esto no se supri- 
me absolutamente nada, y fué. por eso que se incorporó 
$se artículo, creo que a propuesta del señor Diputado 
Erias Du Pr6, 

SEÑOR PRESIDENE, — ¿Y la modificación de carácter 
gramatical propuesto nor el señor Diputado. Fusco? 

SEÑOR GUIMARAENS, — Esa sí, es aceptable, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Léase el artículo 18 con la 
modificación propuesta por el señor Diputado Fusco, 

(Se lee:) 

“Artículo 18. La presente ley no deroga las disposiciones 
jigentes de las distintag leyes de Obras Públicas”. 

—Se va a votar el artículo 18 en. la forma en que sa 
fcaba de leer, y 


(3e vota: 43 en 48, — Afirmativa). 

-—El artículó 19 es de orden, 

Queda sancionado el Proyecto y ge comunica vá. 
(Texto del proyecto sancionado: ) 


“PROYECTO Du LEY 


Artículo 1.0, Autorizase al Poder Ejecutivo a tomar pe. 
sos 14:142.841.00 valor efectivo de los recursos autori. 
gados por el artículo 1.o de la ley 10.589 de 23 de diciems 
bre de 1944, ampliada por el artículo 1.0 de la ley 10.690 
e 20 de diciembre de 1945, para reforzar las partidas 
asignadas por leyes de obras públicas vigentes a las si 
guientes obras en construcción: 


- APARTADO “A” 
VIALIDAD ¡ 


Partidas complementarias destinadas a ampliar las sige 
haciones de la ley original. 


j 4 Ruta 3. Puente sobre el Arroyo Cha. 

,  Dicuy Grande (autorizado por el de- 

 “ereto-ley N.o 10.196, Apartado “B”, : 
Grupo “A”, inciso 2,0) .......... $  150.000.00 

2 Ruta 5. Acceso" al puente sobre el 
Arroyo Tranqueras (autorizado por el 
decreto-ley 10.198, Apartado “B”, 
Grupo “A”, inciso 3. 0) rr. 

$ Rota 6. Puente y acceso sobre el 

. Arroyo Talita (autorizado por ley 

*. 10.589, Apartado “A”. Grupo “B”, 

_Yumeral 1-B) OLEO aero ro ”e 15.000.060 


ts 


30.000,08 


1 


eS 


104] 


AS 
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4 


10 


11 


12 


313 


14 


as 


38 


E 


Ruta 8. Trozo.. Marmaraiá-Montaño, 


incluso los .puentes. de- San: -Antonio: - 


Sauce y (Garrote fautorizado por ley 
10.589, Apartado - “A, : Grupo -“B”, 
numeral 3) e. AA 


Ruta 9. Puente y Aceeso sobre la' en: Ñ 


fiada de Silva, en la carretera San 
Carlos-Rocha (reconstrucción) ,... 
Ruta 11. Tramo: Canelones-Santa 
Lucía por Melgarejo (antorizado por 
ley 10.589, Apartado “A”, Grupo, “0”, 
numeral 40) CRIS A 

Ruta 12, Tramo: Nueva” Palmitadara 
dona.- "Arroyo Grande, incluso pasaje 
zado por ley 10. 589 9, Apartado “As, 
Grupo “B”, humerales 4.4 y 4.B). 

Ruta 12. Tramo:  —Tala-Ombúes de 
Bentancour (autorizado por ley 


10539, Apartado” depor Grupo “y”, 


numeral 4-D)  ...... no... .. 

Ruta 19. Tramo: Punta de Herrera- 
El Carmen, (autorizado por ley N.o 
10.589, Apartado “A”, Grupo “B”, 
numeral 7-E)  .....ooooommo.m.ooo.. 
Ruta 21. Tramo: Nueva Palmira_Do- 
lores, incluso el puente sobre el 
Arroyó Agraciada, (autorizado por 
el decreto-ley N.o 10. 196, Apartado 
“B”, Grupo “A”, inciso 9, nu- 
Meral 2) .occcmomccomommoooo»o. 
Ruta 26. Tramo: Tambores - Valle 
Edén, (autorizado por ley N.o 10.589 
Apartado “A” Grupo “B”, numeral 
DMA)  cooccocoocornomnmm.o»os .... 
Ruta 26. Tramo: Encrucijada con 
Ruta 6 a Paso de Mazangano, (2u- 


torizado por ley N:o 10.589, Apar- . 


tado “A”, Grupo ““B”, numeral 9.D) 
Ruta 28. Tramo: Tacuarembó - Paso 
del Borracho - Paso del Baltasar 18 
kilómetros; puente en el Arroyo Tres 
Cruces . Paso del Baltasar, (autori- 
zado por el decreto-ley N.o 10,196, 
Apartado “B”, Grupo *“B”, inciso 12 
y por ley N.? 10.589, Apartado “A” 
Grupo “B”. túmeral 9- B) ....... . 


Ruta 27. Tramo: Rivera . Vichadero, 
trozo de Rivera a Empalme con 
Ruta 28. y puente en, Paso Serpa, 
(autorizado por ley N.o 10.589, 
Apartado “A”, Grupo “B”, numeral 
10) ...oooo... orar roo . 


Ruta 29. Tramo: Minas de Corrales 
a Empalme .con Ruta 5, (autoriza- 
do por ley N.o 10.589, Apartado 
“A”, Grupo “B”, numeral 11-A) .. 
Ruta 31. Tramo: Salto - Local So- 
pas, (autorizado por ley N.o 10.539, 
Apartado. “A” Grupo “B”,. numeral 
12) ...... dono oronnororrnoo. 
Puente sobre el Arroyo "Pantanoso, 
en la Avenida Carlos María Ramírez 


en Montevideo, (autorizado por el de. 


- 48 


19 


20 


Bl 


ereto-ley N.o:10,196, Apartado “B”, 
Grupo “A”, numeral 13) .....». . 
Ruta 41. Tramo: Caserío de Arrayán- 
Mansavillagra, (autorizado por el de. 
creto-ley N.o "10 196, Apartado “B”, 
Grupo “B”, inciso: 17) ...o.oo... 
Ruta 54. Trozo de Juan Lacaze a Es- 
tación Terminal y: Ramal a Estación 
Green, (autorizado por el de.reto.ley 
N.oo 10.196, Apartado “BB”, Grupo 
“Cc”, numeral D)  moonmmommsmo»os. 
Ruta 55. Tramo: de Ombúes de La- 
valle a Ruta 12, (autorizado por ley 
N.o 10.589, Apartado “A”, Grupo 
“B”, numeral 24)... ..ooomo».»» 
Ruta 63. Tramo: San: Ramón - Rin, 
cón de Conde, (autorizado' por ley 
N.o 10.589 Apartado “A”, Grupo 
“A*, numeral B) ..oooomoomP..or.s 
Ruta 90. Tramo: desde Empalme con 
Ruta 25 a Guichón, (autofizado por 
ley N.o 10.589, Apartado “A”, Srupo 
“B”, numeral 19) ,oe.rmaoooor.s 
Ruta 105, Tramo: Dolores - Palmitas 
(autorizado por ley N.o.10.589, Apar.. 
tado “A”, Grupo “A”, numeral 10), 


” 


. 


” 


» 


»” 


” 


” 


ed 


»” 


2 


250, 


46 


25. 


160 


100 


80. 


450 


100. 


50. 


$0. 


70. 


60. 


. CAMARA 


000 


000 


.000 


000 


.000 


.000 


000. 


000. 


.000. 


000. 
000. 


.000. 


900 


090. 


030. 


DE REPRESENTANTES 


.00 


.00 
. 00 
.00 
00 


0 


.00 


00 


90 


00 


00 


0 


00 


0.00 


.00 


00 


60.000.00 


150.0090.09 


88 Para gastos-de Estudio, Dirección y 


,  1037—C RE 


24 Ruta 107. Trozo entre Pueblo del . 

Sauce y el puente de Cafiada Valen- : 

zuela y mejoras entre el puente del 

Arroyo Sotelo y Canelones, (autori- 

zado por ley N.o 10.589, Apartado 

“A”, numeral 11) .....oo..... $  100.000.00 
25 Ruta 15. Puente y accesos en el Es. -. o 

tero de Pelotas, (autorizado por el 

decreto-ley N.o 10.141 «artículo 1. o, 

inciso “A”) conPoron.».. *  115.000.00 
26 Ruta 15. Tramo: Rocha - La Páloma;” 

ampliación del puente sobre el Arro. 

yo. Las. Conchas, (autorizado por el 

decreto- -ley N.o 10.141, artículo 1.0, . 

inciso “M”)  ...ooooo.... room... >» 80.000.00 
27 Ruta 15. Puente y accesos sobre el 4 

Arroyo Sarandí de los Amarales, (au- 

torizado por el decreto-ley N.o 10.141, 

artículo 1.0. inciso “J”) .....o.o.o.. 
28 Ruta 19. Puente y accesos en el 

Arroyo del Potrero, (autorizado por. 

el decreto“Tey' N.o” 10.141; artículo 

l.0, imciso. “C”)  .onooooo.os. e. 80.090.00 
29 Ruta 19, Tramo: Encrucijada con 

Ruta 8 - Picada de Techera y Ramal 

a Picada de “Pasano, (autorizado por 

ley No 10.589, Apartado “A”, Gru. 

po “B”, numeral T-A)  ....o.o... > 120.000.00 


”  210.000.00 


_80 Ruta 39. Tramo: 'San Carlos - Aiguá. 


trozo de dos kilómetros” de firme, J 
(autorizado por ley N.o 10.589, 


'Apartado “A”, Grupo “B»”, numeral 
23) ro ooo ommonconnconnnaroos. ” 12.700.00 


81 Tramo: Castillos. - . Aguas Dulces, (au, 


torizado por el decreto-ley N.o 10.141, 

artículo 1.0, inciso “Ñ”) Lo. ..... ” 15.000.000 
82 Tramo: Trinidad Cardona, "(auto- . 

rizado por ley N.o 10.589 Apartado 

“A”, Grupo “C”, numeral 64) ,... 106.000.090 . 
83 Ruta 60. Tramo: Minas Viejas - Pan 

de Azúcar, (autorizado Por ley N.0,. 

10.589, Apartado “A”, Grupo “B”, 

numeral 25) ,...«..ooeoooroooo».. 
84 Ruta 5. Tramo; Rivera .-. Tacuarem,, 

bó, obras complementarias,. DECRETA 

do por el decreto.ley o 

Apartado “B”, Grupo “A”, inciso 3) ” 100.000,00 


»”  100.000.00 


-B5 Ruta 42. Tramo: Sarandí Grande - 


Polanco del Yi, (autorizado por ley 
Nío 10.589, Apartado “A”, Grupo 


«B”, numeral 14) »ooooonmamporrrz ” 50,000.00 


¡q AMMNóé]A 
$ 3:977.700.00 
»  397.770.00 
*  596.655.00 


Importe de Obras. .......» 
86 Imprevistos 10 ojo ..... Poronsaoo 
87 Para aumento de jornales 15 -olo. .. 


»"  159.108.00 


Administraicón 4 010 «+.» «.e.»...... 
a 
Importe total. do- vialidad - co... .. $ 5:131.233.00 
. o, 
A ARARrADO ' «pg» 
0... HIDROGRAFÍA. 


r ceca 


Partidas complementarias destinadas a ampliar las asig- 
naciones de la: ley original. 


1 Granero elevador de: Pray Bentos ar 
ñ torizado por ley-10:589, Apartado - 
' “B” grupo “e” numeral 17) .... $  538.000.€9 


i y Granero elevador de: Nueva Palmira 


(autorizado por ley 10,589, Apar- 
tado “B” grupo “e” numeral] 17). ”  620.000.8$ 
3 Granero elevador de Paysandú inicia- 
do con fondos del Banco de la Re- 
pública y la: Administración Nacio- 
nal de Puertog) .+ntrrside.... 385.000.389 
.4 Granero depósito-en Dolores, (autori: 
zado por--el :decreto-ley- 10.196, 
Apartado- eo” grupo **p” nume- 
Tal T)  rrocarinanado oo. » 50.004.) 
5 Embarcadero de Puerto Concordia del. ! 
arroyo Rosario (autorizado por ley 
10.589, Apartado *B*” grupo “e” nu- 
meral 13)- error o ..... ” . 1s vos 868 
6 Defensa de la margen del río San Sal- 
vador en el Puerto de Dolores y ad- 
yacenciag (autorizado por ley 
10.589, Apartado “B” grupo “ec” 
Numeral 15) tororrasosrosos». ” 70.000.068 


Á 


1 10380 R 0 


; 4 


' 


¡Y Y Defensa en la playa de Piriópolia 


1 , (autórizado por ley 10.589, Apar- 


tado “B”, grupo “c” numeral 23) 
: $ Defensa en la playa de Carmelo (au- 
torizado por ley 10.589 Apartado 


[ *B”, grupo “c'” numeral 4; se auto- 

rizó la reconstrucción del. muelle . 
Ñ 9 Canálización del Paso del Arriero del 
; Tío Sadta Lucía (autorizado por ley 
Ñ número 10.589, Apartado “B” gru- 
y 


Po “e”, núlneral 12a) ........ 
(autorizado Por ley 10.889, Apar- 
tado “B”, grupo “4”, numeral 4) 
41 Reparación de dragas y chatag (4u= 
“torizado por ley” 10.589, Aparta. 
do “'B” grupo “d'” numeral 3) .. 
sa Para los Accesos a la auto-balsa de 
Mercedes (en la ley 10.589, Apáh- 
tado “B”, “grupo “d” numeral 6, 


í 
' 
i 
1 
1 
Í 


10 Varadero en el arroyo de las Vacas 


A 


a 


h 
ñ 
13 se autorizó la construcción de dos 
ñ 


puto-balsas) 


BOroo.nnoenaaos».so 


Importe de obras * 


13 Para imprevistog 10 O0 sao .omoo 
14 Para aumento de jornales 10- ojo .. 
_15 Gastos de estudio, dirección y admi- 

nistración 4 olo”* 
d6 Expropiaciones 


Tarro sersor.s.o 


+11<00:006000060000080 


Importe total de Hidrografía 


mn 


- APARTADO “C” 
y SANEAMIENTO 


CAMARA DH REPRESENTANTES 


25.000.00; 


8.750.00 


B5.000.00 


-90.000.00, 


-130.000.00 


100,000.00 


” 
, 


57] 


e....... $ 2:066.700,00 
$ 


206.670.00 
206.670.00 


82.868.00 
60.000.00 


es $ 2:612.708.00 


4 


Partidas complementarias destinadas a ampliar las asiga 


. Haciones de la ley original, 


: (Obras de abastecimiento, de agua pota. 
p ble autorizadas por ley 10.589, Apars 
¡ tado “J'” grupo “a”), 
h 1 Cufré ÓN 
, 2 Pueblo Chuy 


rovrrtrncosar ros. 


$ 


- fObras. autorizadas por el decreto-ley 


10.196, Apartado “C” grupo tan. . 


3 Nuevo Berlín roraroncooss corsa 
* cobras autorizadas por la ley 10, 690, 
artículo 1.%, grupo. e. 

¡ £ Bella Unión .... 
* 5 San Javier — 

¿ 6 Juan Lacazo 
? 7 San Antonio 
, 8 -La Floresta 
'" 9 Las Piedras 


¿NAPA RAAIsa asas rrsas so 


de Canelones 


PS 


coo. r.n.. 
+oo ra rorosunrones. 


+9 0000 re. 20120000900.0. 


10 Velázquez ...o.oooommocroosrro.. 
41 Balneario. La Paloma +.oooomorooos 
12 Ombúesg de Lavalle ..ooonorrocoos 
13 Tala ..... conPoresporarsorcon.. 
14 Goñi ....ooo.ooo... r..onoron.s. 
15 Pueblo.obrero de Piriápolis ...oo». 
16 Risso AE 
17 Curtila —,...omoooomvocon oro... 
- 18 Progreso ......... voooraroanscsos 
19 Cardal .......... e. o.nooonna.o 
20 Chamizo de Plorida c.oonvosoesano 


* 


21 La Barra de Maldonado 


tons... 


- (Obras autorizadas por la ley 10.690, 


artículo 1.0, grupo “d”), 
22 
23 
24 
25 
26 
. 27 
28 
29 
86 
$1 


Carmelo 
Maldonado . ....». 
Batlle y Ordóñez * 
Piriápolis 
Pando Lo. oooo..o»» 
Balneario Atlántida. 

Rosario  .....oo.. 
Dolores ... 
San Carlos + +... 
Varias, poblaciones 


ronca oa roooocooceansosos 
PIP .prooo.os... 
conposorasr...o 
rro onerosa... 
..... 
Peor o. .onso 
cono .o rosana... 
Pra rorcrraronrooroso 
co.» tooo. arensas 


toouapeorso. e.. 


(Obras de evacuación y tratamiento de 
aguas servidas autorizadag por ley 
20.690, grupos “e” y “£”), 


LEARN AAA 


La 


_ 0000 rococer rsaroo.ea * 


$ 


113 
” 
» 


10.000.060 
75.000.006 


35.000.00 


> 


20.000.00 
22.000.00 
70.000,00 
20.000.00 
57.000.00 
85.000.060 
27.000.00 
10.000.00 
11.000.60 
30.000.00 


5.000.00 


15.000.00 
10.000.00 


-38.000.00 - 


23.000.00 
20.000.00 
22.000.00 
37.000.00 


25.000.00 
12.000.060 
35.000.00 
100 000.00 
80.000.00 
30.000.090 


10.000,00» 


14.000.00 
5.090.00 
40.000,00 


Un 


'B6 Las Piedras. 


AA 80 


grite 


E 


£2 Dolores PROCURA errar aos 
38 Pando POE sn norsearencaern.rss. 
4 Salto AAA EEE ARE ERE RAT ETERNA EY" 


85 Páysandú 


y 
NENA AA E ERA AEREA ENEE E] 
90000010 tr rro sr... o. 


87 Rivera 


.LIACODpeenern tr nsasyerrn.r..: 


A4Obra autorizada por el decreto-ley 


10.196, Apartado “o” grupo “a” nu. 
mera] 27). 


B8 Maldonado 
89 Piriápolis 


AAA AAA AAA AA EME Y 


arrrrcoorrnrrr.s... 


Importe de obras 


ee. .e... 


40 Para imprevistos 10 010 ».o.o»o.ooooo 
41 Para aumentos de jornales 10 ojo .. 
62 Gastos de estudios, dirección y admi= 

nistración 4 ojo 


Importe. fetal. de- Saneamiento 


APARTADO “D” 
: 7 ARQUITECTURA 


Partidas complementariag destinadas a 
haciones de la ley original, 


Dólficios Universitarios 


3 


a 


13 
,” 


833 
25 


r 


400 
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500. 
92. 
10. 


000.00 
100.00 
500.00, 


.400.00, 
000.00 
420. 


000.00 


.000.00 
19. 


500.00; 


$ 2:493.500.00 


s” 
e 


249 


.350.00 
249, 


99.740,00, 


350.00 


PPP rm 


$ 3:091.940.00 


A a 


ampilar las asiga 


¿Obras autorizadas por 1ey. 10.589, Apartado “D” Grue 


Po “E”) 


A Facultad do Agronomía r.oonsoono. 
Fe Escuela de Agronomía de Cerro Lar. 


e... ....n. ae sorossrsanoso 


Edificios Liceales 


(Obras autorizadas por ley 10.589, 
a Apartado “D” Grupo “B”) 


8 Liceo de Las. Piedrag 
Liceo de Durazno 
¿$ Sección Femenina 


e. .sorñro....oo 
co ntorrsrrncaa., 


.PPAaOA rasos 


Edificios Hoópitalarios 


(Obras autorizadas por la ley 10.589, 
Apartado “Dn” Grupo “D). 


Policlínica Modelo de Maldonado o. 
Escuela de Ciegos 
Hospital de Rivera _... e... 
9 Pabellón” de -Infecciosos de cardona. 
Flores, Grupo Quirúrgico 
Hospital de San Ramón ... 
Hospital de Soriano + 
Hospital" Marítimo 
(autorizado por ley 10.487, artícu= 
lo lo, inciso 2a,) 


Roo n..oo...o 


Edificios Jefaturiales 


fObras autorizadas por la ley 10.589, 
Apartado ED” Grupo “G”), 


14 “Jefatura. “de “Cerfo * Largo 
15 Jefatura de Tacuarembó 


ro .tcos. 


Apartado Sp» Grupo “a, 


-16 Cárcel de Cerro LargO  .....oo.»o 


17 Cárcel de Soriano 


POr ro 10d a 


Edificios Policióles 
COres autorizadas por la 
Anartado. pr LN “>, 
18 Comisaria de la 4a. Sec. de Cerro 
: LATBO caminar 
19 Comisaría de la 8a. “Sec, de Cerro 
Largo Ire ro monos. 


1... ... 


Mc 2. Cano 


3 


““Gallinal Heber” - 


." 


.onoesoona * 


2» 


20. 
5. 


430 
80 


30 


25 


000.00 
000.00 


.000.06 
.000.00 
105. 


000.00 


.000.09 
.000.00 
000.009 
000.00 
000.00 
.000.00 
.000.00 


.000.04 


.000.00 
30. 


000,09 


000.00 
16. 


000.60 


.000,00 
-000.09 


4) 
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20 Comisaría de la lla, Sec. de Baña» 


Ú 
do de Medida »ooroooommor.oss. E: 8.000,00 
Edificios del Consejo del Niño: 
(Antorizado por ley 10.539, Apartado 
“DD”, Grupo “L”.) . 
$1 Rivera, Centro Materno-Infantil ,.,, ?! 4,000.06 
-22 Escuela Maternal del Cerrito de la 
Victoria ..ooomomooonooacorso. %  100,000,00 
$3 Hogar Agrario de Las Brujas ...... * 25.000,00; 
,24 Colonia Profesional de Menores de 1tu- 
Í zaingó noonaararsrrarorrronss 38.000.00 
25 Colonia Educacional de Menores de . 
: Suárez cono ororonono».o coosss » 5.000.00 
"$6 Centro de Menores de Malvín ...... ” 380.000.060 
27 Canelones, Albergue de Menores .... ” 35.000.00 
£8 Artigas, Albergue de Menores .,.... Y 20,000.00 
” 29 Río Negro. Hogar para Menores mu= o. 
JOres —,..oooooomocorronssonsr, » 85.000.00 
“ 80 Montevideo, Casa del NiñO ........ * 150.000.009 
31 Montevideo, Casa de Disciplina .... *  100.0040,00 
(Obras autorizadag por el artículo 38 de 
la ley 10.589). . N 
$2 Facultad de Arquitectura  .. ...o.oo. *  150.000.00 
83 Facultad de Ingeniería —.....o.o.. ”  500.000.00 
84 Reparación y conservación de edificios 
púlicos ooooorsosorscrocooss * 150,000.00 


a A 


Importe de obras roorsosos». 


-85 Para imprevistos 10 0/0 ,...o..o » ” 
86 Para ainvertos de jornales 15 olg . *  363.600.09 
87 Para gestos «e estudio, dirección y 
administración, 4 010 — r..oomo... ” 96.960.0% 


$8 Para adquisición de terrenos para Ld- 
ceo « ”  180.000.00 


a 


$ 3:306.960.00 


Loro oran ronospoca”a 


Importe total de Arquitectura ., 


Artículo 2.0. Ampliase la autorización del artículo antem 
tior, en $ 600.000.00 (seiscientos mil Deso3) para el pago 


fle lo adeudado por el Estado en mérito a leyes y decretos * 


vigentes, a trabajadores de obras públicas por concepto de 
Jicencias anuales, días feriados, jornales perdidos por mal 
tiempo, asignaciones familiares y .diferencias de jornales. 

Art. 3.0, Elévase a $ 1.2355.00 (mil trescientos cincuenta 
y cinco pesos) por kilómetro y por año la cuota destinada 
P la conservación. ordinaria de las carreteras por el artícu- 
o 5.0, párrafo primero de la ley.N.o. 10.589 de 23 de di- 
giembre de 1944. 

Art. 4.0. La partida destinada a conservación de la red 
vial no podrá aplicarse al pago de servicios de carácter ad- 
Mministrativo. 

Art. 5.0, Dentro del término de ciento veinte días, el 
Poder Ejecutivo hará las designaciones de camineros Per= 
manentes de conservación, para todas las carreteras de la 
República, de acuerdo a las normas señaladas en el ar» 
tículo 31 de la ley de 23 de diciembre de 1944, Si se hu= 
bieren efectuado designaciones en desconocimiento del de- 
recho de los obreros amparados por el citado artículo, ses 
Yán dejadas sin efecto dentro del mismo plazo de ciento 
Veinte días, : 

Art. 6.0. Las partidas del artículo 1.0, Nros. 37, del 
Apartado A, 15, del Apartado B, 41, del Apartado C y 36, 
tlel Apartado D, “para gastos de estudios, dirección y ad- 
ministración 4 ojo” sustituyen a los fines de esta ley, a la 
putorización del 8 ojo comprendida en el artículo 17 de la 
ley N.o 10.589 de 23 de diciembre de 1944, 


Art. 7.0 En todas lag obras públicas, la adquisición de 
materiales, aparatos. artefactos, instalaciones, etc., o la 
contratación de servicios para las mismas, se realizará por 
el procedimiento de la licitación pública, No obstante, po- 
firá prescindirse de ese requisito, además. de los previstos 
en la ley 9.542, de 31 de diciembre de 19365, en los gi- 
guientes casos: : : 

- . t 

A) Cuando no existieran licitantes o se hubiera rechazas 

do las propuestas por causas justificadas, en dos lla, 
mados a licitación pública: * 

B) En las obras adquisiciones de materiales, instalacio- 

- DES. artefactos, aparatos, etc., o contratación de sér_ 

vicios para los mismos, cuando su valor no exceda de 
$ 2.500.00. : o 

C) Las licitaciones restringidas sólo podrán” realizarse 
cuando el importe no exceda de $ 5,000.00, o guan- 


$ 2:424,000.00. 


"CAMARA DE REPRESENTANTES 


242.400.009 . 


- 


1039-—C R 


do se hubiera efectuado un llamado Aa licitación públi, 
ca y no se hubiera presentado ningún proponente o 
Se hubieran- rechazado lag propuestas por causas jus- 
tificadas, : 


Art, 8.0. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 12; 
de la ley N.o 10.589 de 23 de diciembre de 1944, el Po- 
“der Ejecutivo no podrá iniciar la construcción de ninguna | 


obra cuyo costo sea superior a la partida legalmente auto» | 


vizada. . . 

Art. 9.0. Fijase en $ 4.70 (cuatro pesos con Setenta cen 
ttésimos), el jornal mínimo que se pagará, a partir del 
1.0 de enero de 1949, a los obreros que trabajan en obras 
"que realice el Estado, directamente o por contrato. Los 
aprendices menores de veintiún años, percibirán un jor 
al mínimo de $ 3.50 (tres pesos con cincuenta centési. 
mos), 

Art. 10. Todo trabajador a jornal o destajista, que preste 
servicios en el Ministerio de Obras Públicas, tendrá de- 
recho: A) Al régimen de licentia anual consagrado por la 


* “ley N.o 10.684 del 17 de diciembre de 1945; B) A los be- 


neficios establecidos en el artículo 19 de la citada ley, ins 
“gluyéndose el 25 de diciembre. 

Art. 11: Toda vez que a causa del mal fiempo, lluvias o 
erecidas de los rios o cursos de agua en que se estén cons. 
truyendo obras —y a juicio de los encargados de esag 
Obras por parte dell Estado, no puedan <ontinuarse los tra- 
bajos— y los jornaleros no puedan trabajar, el Estado 183 
abonará medio jornal por cada día perdido, siempre que 
justifiquen debidamente su presencia en las obras a las 
horas reglamentarias de entrada al trabajo. 

. Árt, 12, El Ministerio de Obras Públicas abonará asiga 
nación familiar a los obreros que Emplee en obras por ad- 
ainistración y en obras y servicios de explotación $ de con- 
servación que sean remunerados a jornal y reúnan las 
condiciones establecidas por la ley N.o 10.449 de 12 de 
noviembre de 1943, para ser considerados atributarios de 
"asignación familiar. 

Art, 13, A los efectos indicados en el artículo anterior, 36 
destinará el 6 ojo (sets por giento) del importe total men- 
gual que se liquide por concepo de jornales en las obras 
y servicios a cargo directo del Estado, en las dependen- 
cias del Ministerio de Obras Públicas, con el fin de formar 


el fondo que se denominará “Asignaciones Familiares de 


Obreros de. Obras Públicas por Administración”. 

'Art."14. Para el establecimiento de las asignaciones, se 
aplicará el sistema de repartición sobre la suma tota) de 
la aportación del 6 ojo (seis por ciento). La asignación de 
cada hijo no será superior a $ 6.00 (seis pesos). ni exce 
derá de la que pague la Caja de la Construcción de Monte- 
video. Si los fondos superaran las salidas, se podrá reducir 
el aporte del 6 olo (seís -por ciento) a lo estrictamente in= 
dispensable. . 

. Art. 15, Autorízase al Poder Ejecuvito a realizar los es. 
tudios y proyectar las obras necesarias para lograr la re- 
euperación del Puerto de, La Paloma. 

Art. 16. Aféctase, hasta en la cantidad 
mil pesos el saldo no invertido de la partida indicada en 
el artículo 2.0, Apartado '“'B” Grupo “C' número 20, de 
la ley de 23 de diciembre de 1944, con destino a la Cons= 
trucción de los caminos y demás obrag que permitan habi. 
litar y librar al uso público, el Parque Andresito del Bal- 


- heario de La Paloma. 


Art. 17. Cuando la Comisión Nacional de Educación Fí- 
sica obtenga cohtribución de las Intendencias o Comisio- 
nes locales, o de ambas a la vez, Para la ejecución de 
obras previstas en el Arartado “D”, Grupo “K”, de la ley 
N.o 10.589, de 23 de diciembre de 1944, cuyas asignacio., 
nes hayan resultado insuficientes, el Ministerio de Ohras 
Públicas queda facultado para * autorizar la realización 
de las mismas aunque se modifiquen los proyectos primi- 
tivos y la ubicación de las obras, siempre que, en este úl. 
timo caso, ello sea en la misma localidad. 

En todo lo que sea aplicable, la realización de las 
obras con contribución se regirá “vor las disposiciones del 
artículó 20 de la ley citada. * > 

Art. 18. La presente ley no deroga las disposiciones ví. 
gentes de las distintas leyes de Obras Públicas. : 


Art. 19, Comuníquese, etc.”, 


SEÑOR QUILICL.. -—. Pido la palabra 
tión de orden. . 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado, . 

SEÑOR QUILICI. —- Varios compañeros de bancada 
me sugieren que si hay quórum suficiente en Sala proponga 
la comunicación en el día del proyecto que acabamos de 
aprobar. : . 

SEÑOR PRESIDENTE. — En Sala hay cuarenta y ocho 
señores Diputados en este momento. De modo que no hay 
quórum -para aprobar esa moción, LO co - 


para una cues”, 


de cincuenta ' 
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Continúa. la orden del día con la consideración del pro- 
yecto que figura en segundo término; “Adauisición de 
Ferrocarriles por.el Estado. (Ratificación- del -Convenio 
celebrado con las Compañías Británicas de Ferrocatriles- y 
la Compañía del Puente del Cuareim)”. ' . E 

SEÑOR QUILICL, — Pido la palabra para una moción 
de orden. * Ñ 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra. el señor Di- 
“putado " : : 

SEÑOR QUILICI. — Aprobado ya el proyecto de Plan 
de Emergencia para obras públicas, voy a formular mo, 
ción en el sentido de que la Cámara levante su sesión y 
pase a intermedio hasta la hora 20 y 30. - 

(Apoyadogs. -— No apoyados) - 

—-Esta proposición .no tiene otra Intención que "lograr 


"que se trabaje en forma continuada. La sesión diurna, que _ 


algunos colegas parece que prefieren, tiene interrupciones 
frecuentes con las salidas del recinto casi continuas que de- 
ben realizar los señores legisladores, 

Ahora, en la noche hemos trabajado en forma fecunda, 
después que pasó la hora 22: y podemos lograr, aproban- 


do'la moción que acabo de formular, que desde la bora . 


20 realicemos el resto del trabajo que teníamos PYopues- 
to para el día de hoy. : 

Formulo moción, pues, para que se pase a intermedio 
hasta la hora 20 y 30. 

SEÑOR CHOTHY TERRA. — Pido la valabra, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tiene la palabra el señor 
Diputado. " 


SESOR CHOUHY TERRA, — Creo que lo que corres. 


pondería es que se votara la comunicación de inmediato 
del proyecto sancionado. 2 y 

SEÑOR PRESIDENTE. —- No hay cincuenta señores Re- 
presentantes en Sala, e 

SEÑOR CHOUHY TERRA. — Entonces me voy a OCu- 
par de la moción del señor Diputado Quilici, 

Encontramos muy atinadas las palabras del señor Di- 
putado Quillci, pero creemos que también sería convenien- 
te comenzar la deliberación en torio al problema de la ad- 
auúisición de los ferrocarriles. Eso daría lugar a que quee 
dara en primer término, fuera de toda otra preferencia, 
aunque de inmedíato se levantara la sesión. Yo le rogaría 

- al señor Diputado que postergara su moción con esa fl- 
Dalidad. . , 

SEÑOR QUILICT. -— ¿Me permite, señor Presidente?... 

Acepto la sugestión del señor Diputado Chouhy Terrra 
para que se comience a tratar el asunto que a continuación 
pep considerar la Cámara, y posterlormente haré mi mo- 
ción. : 

“TLOR FERBER SERRA. — Pido la palabra, 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. : : 

SEÑOR FERRER SERRA, -— Señor Presidente: me 
voy a oponer a la moción del señor Dinutado Quilici Si 
hoy sesionamos a las 20 y 30 horas significará que vamos 
a estar sestonando hasta una hora semejante a la Que 
estamoa hoy en Sala y, evidentemente, la Cámara va A 
perder la sesión del día miércoles. 

Creo que sería más práctico, en el deseo de trabajar €n 
forma permanente, que la Cámara pasara a intermedio 
hasta mañana a las 15 horas, Nosotros nodríamos traba- 
jar toda la tarde del miércoles y aprovechar algunas ho- 
ras de la noche. Los legisladores estaríamos absolutamen- 
te descallsados, pues los legisladores que intervenimos en 
los asuntos y que no venimos solamente a votar, necesita» 
mos un tiempo para ver los asuntos que Se van a someter 
2 nuestra consideración, La Comisión de Présupuesto nOs 
está amenazando con un Presupuesto que importa un atl- 
mento de quince millones de pesos, con los impuestos Con« 
siguientes y tenemos que disponer de un tiempo elemen: 
tal para poder estudiarlo. Yo supongo que' todos los le: 
gisladores se irán a descansar. * 


 (Interrupciones. — Murmullos) 

—Lo correcto y lo normal, con esplritu de trabajo Y 
espíritu constructivo, es hacer un intermedio hasta  €l 
miércoles a las 15 horas, 

Formulo moción en ese sentido, o 


SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — Pido la palabra. 


e 


SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 


Diputado. 

SEÑOR BIANCHT ALTUNA. — Señor Presidente: voy 
a acompañar la moción del señor Diputado Chouhy Terra 
porque €s necesario comenzar ahora y seguir más tarde el 
estudio del proyecto sobre la compra de log ferrocarriles, 
Sabemos que este asunto tiene que Quedar terminado an- 


tes de fin de mes y quedan pocos días, quizá podría de- 


elrse horas, 


_ha hecho. “ 
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Apoyo, pues, la moción 'del señor Diputado Chouhy Ta- 


Tra para que se empieces "a "estúdigr la: compra de los ferro» 


Carriles y se pase .a intermedio hasta las 20 y 30 horas. 
SEÑOR STEWART VARGAS. — Pido la palabra, 
SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la, palabra el señor 

Diputado, : o Ñ o 
SEÑOR STEWART VARGAS. — Señor Presidente: 14 

moción del señor Diputado Ferrer Serra €s, desde luego, 

la más razonable: fesionar el miércoles a las 15 horas, DO 
esa manera hay tiempo para repartir un informe sobre *el 


proyecto de adquisición de los férrocarriles. La Comisión - 


puede' sesionar y abróbar un informe, que todavía no lo 


rrocartiles, No hay' ni' proyecto, tampoco, porque la Co= 
misión no ha,estruéturado ninguno; hay un mensaje del 
Poder Ejecutivo, péro la Comisión no ha estructurado nin= 
gUuno. . . 

En la tarde dé' hoy és Iiníposible que' lá "Comisión sesio- 
ne y apruebe un informe que pueda estar repartido y ser 
del conocimiento” delos Diputados a las ocho de la noche. ' 
En cambio, el miércoles a las tres de la tarde podría €s- 
tar repartido y' vendríamos a Sala con conocimiento de 
causa - ? 7 

SEÑOR TEJERA. — Pido la palabra. 

SESOR PRESIDENTE; — Tiene la palabra el señor 
Diputado. O 

SEÑOR TEJERA. — Señor Presidente: yo creo que 
sobre esto de los' ferrocarriles hay criterio formado en to- 
dos los legisladores. Además, aunque no. hay un informe 
ni proyecto de-la: Comisión. la verdad es que, hay un proyec. 
to del Poder Ejecutivo -y un extenso, documentado y seriw 
“informe producido ante la: Comisión de Obras Públicas por 
el arquitecto Terra Arocena... : 


(Apoyados).. : 

— ...compañero de (Cámara que a través de ese infor« 
me muestra una vez. más su excepcional capacidad de le- 
sglslador. a . 

Creo, señor Presidente. que con ese informe €s más que 
suficiente para que cada uno de nosotros tengamos el con- 
cepto necesario de lo que significan los ferrocarriles en el 
país y de lo que significa la adquisición de los ferrocarri. 
les para el Estado. 

SEÑOR STEWART VARGAS. —- Ese informe no dica 
nada de la explotación de los ferrocarriles. 

SEÑOR TEJFRRA. — Sobre esto de la explotación de 
los ferrocarriles, puedo decir que si los ferrocarriles co- 
mo negocio ferrocarriléro pueden ser un mal negocio, 
aplicados a la economía del país: aplicados.con sentido eco- 
nómico a la vida naciónal, es decir, en manos del Estado, 
los ferrocarriles pueden significarle a la República un 


. extraordinario beneficio. 


SESOR BTANCHI ALTUNA, — ¡Apoyado! 

SEÑOR TEJERA. — Para terminar, quiero decir lo at. 
guiente, que hablaba hace un momento con el señor Di 
_putado Barrios Amorín. Considero que esta sesión ha sl- 
do fecunda, muy laboriosa y fatigosa y que en la tarde 
de hoy será imposible sesionar. Me incliñaría por la fór- 
mula de la sesión nocturna, pero temo que lleguemos a la 
madrugada. : 

Voy a proponer una fórmula distinta que seguramenta 
"no va a ser aceptada: que nos reunamos mañana miér- 
“coles a las 9 de la mañana para trabajar en serio duranta 
todo el día. El régimen de sesiones nocturnas. si bien es 
cierto que tiene algunos beneficios. como .el señor Dipu- 
tado Chouhy Terra lo hacía notar. tiene, en cambio, ptr- 
juicios evidentes para la salud de todos los legisladores, 
desorganiza totalmente el régimen de vida y, a mi juicio, 
hace un verdadero mal al sistema nervioso de cada uno de 
nosotros. : 

De manera que voy a proponer que la Cámara pase a 
intermedio hasta mañana miércoles a las 9 de la mañana. 

SEÑOR MATTOS, — Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Tiene la palabra el señor 
Diputado. 

. SEÑOR MATTOS, -< Lo que estaba en discusión no es 
precisamente el día y la hora de la próxima sesión sino la 
moción del señor Diputado Choúhy Terra en el sentido de 
que entremos a tratar el problema de los ferrocarriles. 

El señor Diputado Quilici. que planteó primeramente es- 
te Asunto de la próxima sesión, había postergado el plan- 
teamiento del mismo, y toda la disenusión se ha realizado 
en torno a esto, precisamente, que era lo que no estaba 
en juego. 

De: manera, señor Presidente. que yo considero que la 
Mesa debs poner a consideración, y a votación en su opor- 
tunidad, la moción del señor Diputado Chouhy Terra. en 
£l sentido de que entremos a considerar el proyecto de loz 
ferrocarriles, . 


«*) 


EN 


«e 


Mr 
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(Interrupciones, — Murmullos): 

SEÑOR TEJERA. —- Creo que no hay necesidad de vo-. 
tar ninguna moción. Lo que corresponde es continuar con. 
Siderando la orden del día, El asunto de los ferrocarriles 
figura en segundo término y, si nadie propone que- se le, 
vante la sesión, debemos entrar a su consideración, Esto 
es de una claridad meridiana, como la luz del día. : 

(Interrupciones). 

-—Pido, señor Presidente, que se entre a la considera» 
gión del asunto de los ferrocarriles. 

SEÑOR PRESIDENTE. — Se va a entrar a la conside» 
ración del proyecto que figura en segundo término en la 
orden del día: “Adquisición de Ferrocarriles por el Esta. 
do. (Ratificación del Convenio celebrado con lag Compa- 
fifas Británicas de Ferrocarriles y la Compañía del Puens 
te del Cuareim)”. 

SEÑOR FERRER SERRA, —— ¿Ha sido repartido el pro- 

ecto? 

y SESOR PRESENTE. Sí, señor Diputado. 

SESOR FERRER SERRA, — ¿Qué proyecto es? ¿El del 
Poder Ejecutivo? . 

SEÑOR PRESIDENTE, — El del Poder Ejecutivo. 

SEÑOR FEREER SERRA. — Es el del Poder Ejecutivo, 
hero creo que la Comisión tiene uno disfínto. 


SEÑOR PRESIDENTE. — La Comisión lo presentará : 
oportunamente en la discusión, y sé promoverá el debate 
correspondiente. 

SEÑOR QUILICI, -—— Pido la palabra, para una cuestión 
de orden. 

SEÑOR PRESIDENTE, —— Tiene la palabra el señor 
Diputado. 

SEÑOR QUILICI, —— Por razones de prioridad en la pre.' 
sentación, vuelvo a reclamar que se ponga a vofación la 
moción formulada por mí: para que se haga un interme, 
dio hasta las 20 y 30 del día de hoy. 

SEÑOR BIANCHI ALTUNA, — “Para tratar este asunto, 
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SEÑOR TEJERA, -—— Nosotros votarfamos la moción de) 
señor Diputado Quilici, si fuera hasta las 21 horas, 

SEÑOR QUILICI, -—— Acepto la modificación propuesta, 

SEÑOR PRESIDENTE, — Se va a votar la moción del 
señor Diputado Quilict, para que se haga un intermedio 
hasta las 21 horas del día de hoy. 

(Se vota: 37 en 47, —— Afirmativa, 

SEÑOR LISSIDINI, — ¿Me permited... 

SEÑOR PRESIDENTE, — Tieze la palabra el señor 
Diputado, 

SEÑOR LISSDDINL, — Yo propondría, señor Presidente, 
que una vez terminado este asunto, se continuara con la 
orden del día que figura para mañana... 

(Interrupciones, -—- Dialogadog). 

SEÑOR PRESIDENTE, —— La sesión ha terminado, gen 
ñores Diputados. 

Queda terminado el acto, 


a 


(Se levantó la sesión la h 
día 28). a la hora Y y 50 minutos del 
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TOMO. 174 


Tarifa de avisos 


LDecreto, l.o de Octubre de 1943) 


Edictos judiciales y avisos 
en general: 

Hasta 5 publicaciones ca» 
da 25 palabras, pos día, 


$ 0.40 
Por más de cinco publica» 


e. 
j 
E E 0.20 
E Avisos matrimontalag ... * 2,90 
) Balances de Sociedades 
Anónimas por cada línea 
de columna chica, e su 
2. Squivalente .....m.o.... ” 0.20 


P Estatutos de Sociedades 
Anónimas (Véase la eg. 
y cala inserta a 2 colum:- 
* Nas. Resolución de 21 de 
' Abril de 1932). 


Tarifa de Subscripciones 


[Decreto 17 de Setiembre de 1943) 


Retirando los ejemplares en la 


Administración 
Por semestre ..osooo .. $ 9.60 
Por año eno.oossorsenss ” 19.20 


Reparto a domicilio 


3 12.00 
” 24:00 


For semestre 
Por año 


605646. 


cres 5a3eosco .. 
r 


* (Incluye los $ 0.60 que se entregan 
:Mensualmente al repartidor por la dig- 
Sribución de los ejemplares). 


Se Interior y Exterior 
- Por semestre esovnronso $ 12.00 
Por año esososersrrsss 24.00 


“ 


Piríjase la correspondencia comercial a 
“ "la Administración: - 


¿ Calle FLORIDA No 1178 


CCIO 


Montevideo, Sáb 


1 APA 


Venta de números 


(Resolución 8 de Junio de 1934). 


Del día esrronovrsrcrss $ 010 
Atrasados vrsrrrrsosnsa ” 0.20 
De más de dos meses .... ” 050 
De más de dos años ....o. ” 1.00 


ad 


Las reclamaciones por el reparto deben 
hacerse con la prontitud del caso. 


a. 


El plazo para presentar correcciones 
sólo alcanza al tiempo necesario para 
que los interesadog puedan revisar los 
textos y avisar a la Administración. 


Los avisadores disponen hasta de 30 
días para retirar los números correspon 
dientes a las primera y última publica. 
ciones. 


rs 
Las oficinas públicas “que atrasen el 


pago de las subscripciones totustificada 
mente, serán privadas de) servicio. 


OFICIALES 


€ A A 
INSPECCION GENERAL DE POLICIAS 
LICITACION : 

Llámase a licitación pública para el su- 
ministro de muebles metálicos destinados a 
las Polictas del interior, de acuerdo al-plie- 
So de condiciones que se hialla a disposi- 
ción de log interesados en el local de ía 
Inspección General, avenida 18 de Julio 2113, 
tcdos los días de 7 y 30 a 12 y 30 horas, 
hasta el día 15 del corriente y del 16 en 
adelante de 13 y 30 a 13 y 30 horas (los 
sáhados de 8 a 12 horas). 

Las propuestas serán recitidas en esta 
oficina el día 25 del actual a la hora 15. 
— Montevideo, Marzo 7 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz.15- 20594-v,m2z.25, 


POLICIA DE MONTEVIDEO 
LICITACION PUBLICA 
Segundo MNaámado 
Llámase a licitación pública popr Ssegun- 
da vez. por la prestación de un servicio de 


ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS : 


Tarifa de la resolución de 21 de abril de 


1932 


: Hasta $ 20.000 00 $ 30 001a página 
De $  20.001.00 *  *"_ 5000000 ” 5000" » 
* * —50.001.00 *  *” 10000000 ” 3000”. *= 
* "100.001 00 *  *» 20000000 * 10000” ” 
* *  200.001.00 *"  * 300 00000 * 12000” 
P "300 001 00 "  % 400. 00000 ” 1356 00" » 
** "> 400 001.00 *  * 500 000.00 ” 158000" » 
* "500 001.00 * * 3.000.000 00 ” 175 00% » 


en adelante 


del 


a al 


í (*) El cálculo se realiza sobre la equivalencia del 
a tando 25 palabras, como en la Tarifa general. ,.- 


Para las Cooperativas Rurales, se hará el precio a 


” 30000” - 
mitad de tarifa 


centímetro, esto es; con- 


A - 


N_AVIS 


ado 19 de Marzo de 1949 


OS 


Núm, 12716 


vigilancia Y conservación de 35 máquinas 
de escritir de las Oficinas del Instituto, por 
el término de un año. 

Las propuestas en los sellados y timbres 
de ley y conforme a los pliegos de condi- 
ciones (general y particular), que sg en- 
cuentran a disposición de ios inteyesados, 
serán recibidas el Lunes 23 lel corriente a 
la hora 15 en la Sección Contrataciones y 
Suministros, (calle Yf y San Jnsé6) en cuyo 
acto, serán abiertas Y puestas de manifies. 
to a los licitantes conc:irrentes. — Monte. 
video, Marzo de 1949. : 

(Cuenta Corriente) M2.18-20627-v.m2.26. 


POLICIA DE MONTEVIDEO 

SEGUNDO LLAMADO A LICITACION 

y UBLICA UN 

Llámase a licitación Pública por seguuda 
vez, para el suminitsro de papeles varios y 
obra de diversos cyiore, cartulinas y ma- 
teriales de encuadernación e impresión, de 
acuerdo a. los pliegos de condiciones (genes 
ral y particular), que Se encuentran a dis.- 
posición de los interesados en la Sección 
Contrataciones y Suministros, calles Yi y 
San José (3er Piso) en horas hábiles da 
Oficina, Las ProPuestas, en los sellados y 
timbres de ley.. se presentarán en la men- 
cionada oficina el 22 del corriente a la ho- 
ra 15, en cuyo acto, se procederá a su aper- 
tura, en presencia de los Interesados con- 
currentez. — Montevideo, Marzo de 1949, 

(Cuenta corrlente) M2.12-20572-v mz 21. 

- —ay 
SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
Licitación pública número 23 

: Primer "llamado 

Llámase a licitación pública número 23 
para adquirir cretona, gabardina tipo ofi- 
cial, forro de lana beige, forro de seda, per= 
calina, paño azul, lienzo o similar, cinta 
de hilera, con destino a stock de Talleres, 
de acuerdo con el pliego particular de con- 
diciones que a dispositifn de los interesa. 
dos se encuentra en la Sección Adquisicio» 
nes de este Servicio de Intendencia, case 
Guaraní número 1593, todos los días há= 
biles de 13 y 30 a 18 y 30 (sábados de 8 a 
12 .horas). 

Las propuestas se abrirán el día veintis 
ocho de Marzo de 1949 a las quince (15) 
horas. — Montevideo, Marzo 14 de 19494 

(Cuenta corriente) Mz.18-20632-y.mz,28, 
SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
Licitación pública número 136 

Tercer MNamado 

Llámase a licitación pública número 138 
para adquirir tarros de zapallo en almíbar, 
dulce de tomate, porotos manteca, sal fis 
na, agujas para boquills sordas, balijas pa- 
ra viaje. lápices labiales, lengua de cordes 
ro, con destino a Cantinas Militares, de 
acuerdo con el pliego particular de cona 
diciones que a disposición de los interes 
sados se encuentra en la Sección Adquiísi. 
ciones de este Servicio de Intendencia, ca 
lle Guaraní número 1599. todos los días háo 
biles de 13 y 30 a 138 y 30 (sábados de $ 
a 12 horas). ? 

Las propuestas se abrirán el dia veinti= 
ocho de Marzo de 1949 a las dieciséis (16) 
horas. — Montevideo, Marzo 15 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz.18-20633-v,mz.23, 


SERVICIO DE ¿NTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
Licitación pública número 21 
SECCION ADQUISICIONES 
Primer 'lamañe , 
Llámase a licitación pública utamero $4 
Dara adquirir HWormiilas verba mate de 16 
y 18 mms,, botones blaneas de 18 mms., bo» 
tones dorados finos, bntones corozos escu- 
do, pielcitas de castor, puños de lana ma. 
rrón para camperas, fajas de lana marrón 
para esmperas, cierres metálicos, medias 
eras nie? nudos hángaros, con 
destinp a Talleres, de acuerdo con el plia- 
go de condiciones que a distosición de 100 


* 


+ interesados se encuentra en la Sección Ad- 


" de Almacenes. de acuerdo con el pliego in | 


ES a 


gquisiciones de este Servicio de Intendencia, 
falles Guaraní número 1599, todos: los, días 
hábiles de las 18 y 80 a las 18 y 30 (sá- 
bados de 8 a 12 horas). 

Las propuestas se abrirán el día 25 de 
Marzo de 1949-a las 15 horas. -—— Monteví- 
dieo, Marzo 12 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz.16-20607-v.mz.26, 


SERVICIO DE INTENDENCIA VEL 
EJERCITO Y La MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 

Licitación pública número 22 

-Primer llamado ¿ 

Liámase a. licitación pública número 22] 

para adquirir borceguíes color caoba y Lor- 

cegufes color negro, con destino al Cuer-| 
po de Policía Marítima, de acuerdo con el 

“pliego de condiciones que a áisposición de 

dos interesados se encuentra en la Sección 

“Adquisiciones de este Servicio de Intenden» 

ela. calle Guarant número 1599, todos los 

dáfas hábiles de las 18 y 30 a las 18 y 

$0 (sábados de $8 a 12 horas). 

Las propuestas se abrirán el día 25, de 
Marzo de 1949 a las 16 horas, — Montevi- 
feo, Marzo 12 de 1949. 

(Cuenta corriente) Mz.16-20608-v.m2,26, 


A A 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
Licitación pública número "20 

Primer Mamado 


o cos 


| 


el 


Lláímase a 
para la torrefacción de 
en grano. aproximado, 


20,000 kilos. de café! 
con destino a stock ¡ 
tícular de eondiciones que 2 disposición 
de los Interesados se encuentra en la Sec] 
ción Adquisiciones de este Servicio de ln-¡ 
tendencia, calle Guaraní número 1599, to=1 
dos los dias hábiles de 7 y 30 a 12 y 80; 
hasta el día 15 del corriente, inclusiave, Y| 
en adelante de 13 y 30 a 13 y 80 (sábados ' 
de 3 a 12 horas). 


- i 
Las propuestas se abrirán el día veinti-¡ 


trés de Marzc de 1949 a las dieciséis as. 
horas). — Montevideo, Marzo 10 de 1919, 
(Cuenta corriente) Mz:14-20579-v,mz,28, 
o : 
SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA, MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
Licitación pública número 189 
Primer llamado E 
Llámase u licitación pública número 19 
para s=dquirir brin yerba mate, loneta ná-, 
mero $, blanca, con destiño a la Sección 
Talleres, de acuerdo con el pliego parti- 


A 


cular de condiciones que a disposición de- 


dos interesados se encuentra en la Sección . 
Adquisiciones de este Servicio de 


cia. calle Guaraní número 1599. todos log ; 
Gías nábiles de 7 y 30 u 12 y 30, hasta eli 
15 del corriente, inclusive, y en adelante; 


de 13 y 30 a 18 y 30 (sábados de.8 a 12 
Horas). 


Las propuestas se abrirán el día veinti-* 
las quince horas; 
Marzo 10 de 1949, * 


grés de Marzo de 1949 a 
(15 noraz). — Montevideo, 
(Cuenta corriente): Mz,14-20580-v.mz,23. 


A 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL * 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 

Licitación pública No 18 =— Asunto N.o 
. 200/1763;1833 - 
Primer tamado 
Llámase a licitación púbiica 
adquirir: frazadag. reglamentarias con 
tino a la Inspección General.de Marina, de. 
acuerdo con el pliego particular de condl- 


des- 


ciones que a disposición de los interesados | 
Sección Adquisiciones | 
de este Servicio de intendencia calle Gua-; 
y! 

3 


tas se abrirán e) día álecinue- | 


Se encuentra en la 
raní No 1599 todos ¡os días hábiles de 1 
$0 a 12 y 30. Sábados de 8 a 12 horas. 
Las propues 
ve de Marzo 
horas. — Montevideo, 
(Cuenta corriente) 


de 1949 a las nueve horas (9 
Marzo 4 de 1949, 
Mz.9-20531-vmz.19. 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 

Licitación pública N.o 128, — Asunto N.o 84 

Tercer llamado : 

” Llámase a licitación pública N.o 123 para: 
adquirir:  tarritos extracto de pomidoro, 
dulce de membrillo en paquetes, dulce de 
membrillo en latas, harina de trigo, sal fl- 
na, con destino “a Cantiñas Militares de 
acuerdo con el pliego particular de condi- 
ciones que a disposición de los interesados 
se encuentra en la Sección Adquisiciones 
de este Servicio de Intendencia calle Gua- 
yaní N.o 1599 todos los días háblles de 7 y 
$0 a 12 y 30. Sábados de 8 a 12 horas. 

Las Propuestas se abrirán el úfa diect- 

nuevo de Marzo de 1949 a las diez horas (0 


. horas). —— Montevideo, Marzo 4 de 1949. 


(Cuenta corriente) Mz.9-20532-v.mx.19  - 


Intendeñ- ; 


e pee 


N.v 18 fare Ñ 


DIARIO Oéicias 


A 


SANIDAD MILITAR 
AVISO IMPORTANTE , 
Licitación privada trimestral 
Pónese en conocimiento de los proveedo- 


partir del lo de Marzo 
del año en curso se pedirán cotizaciones tri- 
metrales para todos los renglones pur lus 
cuales habiéndosa llamado u licitación pá: | 
blica no se hubiesen presentado propunena- ; 
tes y para aquellos que no llegasen en el> 
consumo anual a la cantidad límite de 
$ 1.000.006 (mil pesos). : 

El régimen a: seguirse y al cual deberán ¡ 
ajustarse estrictamente los proponentes se- 
rá el siguiente: : 

1) Los «pedidos. de artículos solicitados por 
las Secciones de la Institución estarán en | 
exhibición en la Oficina “de Aprovisioha- 
miento los meseta de Diciembre, Marzo, Ju- 
nio y Setiembre, del 10 al 20 de los men 


en genera] que a 


cionadog meses. 

11) La avertura de provuestas se efec- 
tuará el día 20 de los citados meses. ! 

111): Si cualquiera da” las fechus indica: | 
das coincidiese con un feriado se efectua-¿ 
rá el día hábil inmediato posterior. ji 

IV) Las horas de apertura se distribuirán 
en la siguiente forma: 9 horas: artículos +: 
de farmacia, droguería, ' dentales, cirugía, 
aparatos médicos. etc.; 10 y 30 horas: ar] 
tículos de almacén, ferretería, bazar, ba-| 
rraca, electricidad y tienda; 11 horas: ar- 
tículos de librería varios. 

V) Las propuestas vendrán en sobre ce- 
rrado, dirigido a la Comisión de Compras, 
y en cuyo exterior constará expresamen-” 
te el nombre de la firma ofertante, la ho- 
Ta de apertura y en qué clase de ramo de! 


'eltación pública número 20; los especificados en el párrafo V cotiza. | 


VI) Todas las propuestas, ensobradas en 
la forma indicada, deberán encontrarse en 
el buzón de la Oficina de Aprovisionamien- 
to el día de apertura antes de la hora $8 
y 15, después de la cual no se admitirá, 
bajo ningún pretexto, sobre alguno. 

Las propuestas vendrán .escritag a 
máquina, sin enmendaduras y citando el ná- 
mero de renglón correspondiente. : 

VIID Los precios y pesos serán dados 
en forma neta. 

IX) Se deberán indicar en' la proDpues- 
ta la marca de los artículos que se ofer- 
en. 

X) El vlazo mínimo de mantenimiento 
de propuestas fíiase en treinta días. 

XT) Los proponentes deberán entregar los 
artículos que se les adjudiguen dentro de 
los quince días, a contar de la fecha de la 
orden de compra. , . 

XII) Las órdenes que Mo fueren cumpll- 
das dentro del plazo especificado en el pá- 
rrafo anterior quedará automáticamente 
anuladas. 

XIb El precedente de no cumplir una 
orden dentro del plazo estipulado o cum- 
plirla parcialmente, repetido por tres va- 
ces, será causa de uliminación de la fir- 
ma infractora como proveedora de la Ins” 
titución. 

XIV) Los proponentes deberán ajustarse 
estrictamente a las normas indicadas 
(Cuenta corriente) Mz.8-20529-v,m2,19, 


RANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY * 
LICITACION PUBLICA No 54/14 
Segundo llamado 

Bl Banco de la Rtpública Oriental del 
Uruguay llama a propuestas por segunda 
vez, para ejecutar obras de impermeabili. 
zación de la azotea de la cxsa habitación 
del señor Gerente y parte del edificio de 
la Sucursal Minas. de acuerdo con el plle- 
go de conálciones, memoria descriptiva y 
plano, que se encuentran a disposición dej 
los interesados, que. lo soliciten, en el Seo- 
tor Edificios e Instalaciones del Banco, 
avenila 18 le Julio 1883 esquina Sierra. 
segundo piso, (edificio que ocupa la Agen- 
cia Cordón) y en la Sucursal Minas. 

Las propuestas se abrirán con las for- 
malidades de práctica y en Presencia do 
lcs interesados que concurran. el lía 28 de 
Marzo de 1919, a la hora: 16, en la Sección 
Contralor y Custodia de Essrituras, entre- 
piso _sjcalle Solís. Casa Central. Las pro-; 
ponentes que optaren por enviar bus pro- 
puestas por intermedio de la Sucursal Mi, 
nas, deberán entregarlas en esa Dependen»- 
cia. con el tiempo suficiente para que las 


Áxmismas, se encuentran en poder del Banco 


le la República Oriental del Uruguay en 
Montevideo, en lá mafiana del día fijado; 
para la apertura, 
“(Cuenta corriente) Mz,15-2059%-v,m2.19, 
A Pt 
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 
ys LICITACION PUBLICA 54118 
Segundo Hamado 
El Banco de la República Oriental del 
Uruguay llama a propuestas por segunda 
vez para el suministro de 700 chapas li- 
sas de aluminio, de acuerdo a los térmi- 
nos de la memoria descriptiva y pliego, dei 
: condiciones que se encuentran a disposición ! 


¡de los interesados en la Sección Proveedo-| 


ra. - 


w «y : “. : 


" malidades. de práctica. 


Marzo 19 de 1949- 
A 
con las fore 


Y en presencia de los 
ofertantes que concurran el día 31 de Mare 


Las propuestas se abilicsn 


zo de 1919 a hora 16 a $ - 
res de la Institución y de los interesados ¡ la hora 16 en la Sección Con 


tralor y Custodia de Escrituras (entrepiso 
sobre calle Solís) Casa Central, — Monteviw 
deo, Marzo 12 de 1949. 

(Cuenta corriente) Mz.18-20628-v,m2.23, 


e -— 2 
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 
LICITACION PUBLICA 54/9 
- Te eer llamado s 
El Banco de la República Oriental del 
Uruguay llama a propuestas por tercera 
vez para el suministro de diversos útiles 
de limpieza, detallados en los renglones 1, 
2 y 3, de acuerdo con los términos de la 
memoria descriptiva, y pliego de Condicios 
nes que se encuentra a disposición de los 
interesados en la Sección Proveeduría. 
Las propuestas se abrirán con las .for+* 
malidades de práctica, en presencia de los 
ofertantes que concurran el día 30 de Mar+e 
zo de 1949 a la hora 16 en la Sección Con» 
tralor y: Custodia de Escrituras (entrefiso 
sobre calle Solís) Casa Central. — Montevi« 
deo, Marzo 12-de 1949. . 
(Cueuta corriente) Mz.18-20629-v m2z.23, 


A y 
-BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 

: LICITAVION PUBLICA N.o 54118 
: Segundo llamado o 

El Banco de la República Oriental del 
Uruguay lama a propuestas por segunda 
vez, para la construcción de una sobrecud 
bierta de “Dolmenit” e instalación de desaw 
gtie, en el techo del Salón de la Contaduría 
de la Sucursal Minas. de acuerdo al pliega 
de condiciones, memoria descriptiva y plas 
no, que se encuentran a disposición de log 
Interesados que lo soliciten. en el SectoK 
Edificios e Instalaciones del Banco, aveni» 
da 18 de Julio 1883 esquina Sierra, segunda: 
piso. (edificio que ocupa la Agencia Cora 
dón) y en la Sucursal Minas. 

Las propuestas se abrirán con las' flote 
malidades de práctica y en presencia de lo 
interesados que concurran, el día 2% de 
Marzo de 1949, a la hora 16. en la Sección 
Contralor y Custodia de Escrituras (entres 
piso sicalla Solís) Casa Central. Los prog 
ponentes que obtaren por enviar sus pros 
puestas por intermedio de la Sucursal Mi* 
nas. deberán entregarlas en esa dependerlg 
cla con el tiempo suficiente para que laW 
mismas, se encuentren en poder del Banc 
de la República Oriental del Uruguay eN 
Montevideo. en la mañana del -día fijada 


para la apertura. : : vi 
(Cuenta Corriente) Mz,15-20600-v.mz,19, 


BANCO HIPOTECARIO VEL URUGUAY 
LICITACION PUBLICA 
Confección de inifotimes 
Llámase a licitación, por segunda vez. pas 
ra la confécción de 73 uniformes d 
invierno, para el personal de servicio E 
Instituto, de acuerdo con la memoria desé 
eriptiva y pliego de condiciones que está 
a disposición de los interesalos, en ía Seat 
ción “Provgeduria” del Banco. durante la 
horas hábiles, La apertura de las propuesú 
tas se realizará el día jueves 24 de Marzq 


- eorrjente, a las 16 horas. en la Sala de Acé 


tos del Banco, en presencia do los ínteres 
sados y en un todo de acuerdo con jas exi4 
gencias de la ley en la materia, — Montg 
video, Marzo 14 de 1949. — La Grarenec 
General. 

(Cuenta corriente) Mz.14.20598-v,m2.21,. 


SERVICIO DE TRANSMISIONES 3 
Sección Proveeduría :s) 
DIVISION ADMINISTRATIVA. 
Licitación N.o 38149 
Segundo llamado 
Liámase a licitación pública para el s 
ministro de 36 uniformes para porteros Y 
choferes de la Dirección General de Comu 
nicaciones, de acuerdo con el pliego de con 
diciones que a disposición de los Interesas 
dos se encuentra en la Sección Proveedurtg, 
calle Sarandí 472 todos, los días Hábiles d 
13.30 a 18.30; sábados de $8 a 12. Las pro 
puestas se recibirán hasta el día 24 de Maré' 
zo de 1949 a la hora 15 en el despacho de 1 
División Administrativa y serán abiertas e 
presencía de los interesados que concurra: 
al acto, — Montevideo. Marzo 10 de 1949, 
Fnrinue HE. Espinosa, Jefe de la Secció, 
Proveeduría. 
(Cuenta corriente) Mz,17-20576-v.m2.240: 


SERVICIO DE TRANSMISIONES 
DIVISION ADMINISTRATIVA 

SYicelón Proveeduría 

Licitación N.o 2149 

Segundo llamado 
Llámase a ligitación pútlica para la verí 
ta del papel proveniente del Archivo Tele4 
gráfico y, radiotelegráfico del afo 1017 $ 
recortes de la Subsección Impresiones, d 


mane 


E 


; Marzo 19 de 1949 
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. 4170 
Acuerdo con el pliego de condiciones que a, Los aspirantes podrán presentar sus so-,ta licltación en las oficinas o en el local 


flisposición de los interesados se encuentra 
en la Sección Proveeduría, calle Sarandi 472 
odos los días hábileg de 7.30 a 12.30; sá- 
bados de 8 a 12. Las propuestas se recibi- 
ván hasta el día 23 de Marzo de 1949 a la 
fora 15 en el despacio. de lá División Ad- 
eninistrativa y serán abiertas en presencia 
de los interesados que concurran gl acto, — 
Alontevideo, Marzo 3 de 1949, — Enrlgue R, 
“Espinosa, Jefe de la Sección Proveeduría, 

” (Cuenta corriente, M2.12-20850-v.m2 21, 


A A ma, 
'" ADMINISTRACION NACIONAL DE 
PUERTOS 
LICITACION N.o 579 


Segundo llamado : 

Llámase a licitación para el suministro 
de llaves y fusibles trifásicos y cable ar- 
mado, de acuerdo con el pliego de condi- 
ciones que a disposición de los interesados 
Se encuentra en la Secretaría de la Geren- 
cia de Administración, calle 25 de Agosto 
esquina Juan Carlos Gómez. 

-Las propuestas en los sellados y. con los 
timbres de ley serán recibidas y abiertas 
sl áfa veinticinco de Abril de 1949 a la ho- 
- fa quince. — Montevideo, Marzo 17 de 1949, 
s$— El Gerente de Administración. 

(Cuenta corriente) Mz.18-20634-v,m23.21. 
2 —— —— — — ——_— 
COMISIÓN AEROPUERTO NACIONAL 

LICITACION PUBLICA 
PrórTogza de fecha 

Referente a la licitación pública para la 
provisión Ca cable armado de baja tensión 
! cable armado para teléfonos, se pone en 
iconocimiento de los interesados que la fe- 
cha de recepción y apertura de las propues- 
tas cuya fecha Inicialmente había sido ft. 
jada para el día 25 de Marzo de 1949 a la 
hora 16, se posterga al día 20 de Abril de 


> 4949 a la hora 16, 


(Cuenta corriente) Mz.18-20630-v.m2,20. 
COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA 
1 ANTITUBERCULOSA 
¿ Avda. 18 de Julito 2178 
4 LICITACION CIF 

Películas fluorográficas 70 mm, sensibles 
! al azul 
Vecha: Marzo 29 de 1949 Hora: 18 

Llámase a licitación pública para la com- 

pra de .1.000 rollos de películas fluorográ- 

icas de 70% mm, para aparatos de Rayos X 
flipo Abreu sensibles al azul, El precio se- 
Zá cotizado CIF Montevideo. El pliego de 
condiciones $e encuentra 'a disposición de 
los interesados en la Secretaríu de ¡a Comi- 
sión, todos tus dízs hábiles de ias 15 a las 
13 horas. Sábados de 9 a 11 horas, La re- 
bepción y apertura de las propuestas se 
efectuará el día 29 de Marzo de 1949, en el 
ocal de la Corisión, avenida 18 de Julio 
2175. — La Secretaría. 

(Cuenta corriente). M2,12-19338-v m2.23, 
rm A —- A A 
COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA 
ANTITUBERCULOSA 
" LLAMADO A ASPIRANTES PARA OCUPAR 
' UN CARGO DE INSPECTORA DEPARTA-» 
: MENTAL DE LAVALLEJA. : 
*. Se llama a asplrantes para ocupar un car. 
ho de Inspectora Departamental de Lava- 
dleja, Se establece como condiciones de ins- 
gripción, como mínimo, haber cursado Ñe- 
pundaria. un límite de edad, de 22 a 40 
años, residencia en el Departamento y acep- 

ar contratación por el término de 12 me. 
- 588, Sueldo: $ 120.00 y $ 30.00 para loco- 

inoción. Las solicitudes se presentarán por 
escrito, hasta el día 31 de Marzo de 1949, 
en la Secretaría de la Comisión Honoraria, 
situada en la avenida 18 de Julio N.o 2175 
(Cuenta corriente) Mz.12-20559-y,m2,23, 


+ COMISION HONORARIA PARA LA LUCHA 
ANTITUBERCUULOSA 
Aváa, 13 de Julio 2178 
: LICITACION CIF 
Adquisición de un microómnibus, una 
camioneta y un anto Jeep Universal 
Techa: Marzo 28 de 1949 Hora: 15 
Llámase a licitación pública para la com- 
pra del material rolante enunciado prece- 
dentemente de acuerdo a las característi- 
tas que constan en el pliego de condiciones, 
que se encuentra a disposición de los in» 
teresados en la Secretaría de la Comisión, 
todos los días hárilles de Jas 15 a las 18 
horas. Sábados de 9 a 11 horas. La recep» 
ción y apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 28 de Marzo de 1949, a la hora 
15 en el loca! de la Comisión, avenida 18 de 
Julio N.o 2175. — La Secretaría. 

(Cuenta corriente) Mz,12-20557-v,m2.23. 


i 


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
PRACTICANTES INTERNOS DE SALUD 
PUBLICA 

El Ministerio de Saluá Pública llama a 
concurso de oposición para: la provisión de 
34 cargos de Practicantes Internos de Sa- 
luá Pública, de acuerdo con el reglamento 

$n vigencia, - o. 


ss 


| 


| 


¡ 
| 


licitudes de inscripción en la Sección Con- 
cursos del Ministerio de Salud Pública has- 
ta el día 31 de Marzo de 1949 a las 12 ho- 
ras, avenida 18 de Julio número 1392 (plane 
ta baja). 

(Cuenta corriente) Mz.18-20624-v,m2.22, 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
LICITACIONES PUBLICAS 

El Ministerio de Salud Pública liama a 
citación pública para el sumínistro de: 

Abril 4 ús 1949, hora 14, licitación nú- 
mero 379; vidrios; hora 14 y 20, licitación 
N.o 271; caja de hierro Hospital de. Clí- 
nicas (tereer llamado); hora 14 y 40, lici- 
tación número 384: conserva de tomates. 

Abril 25 áe 1949, hora 14, licitación nú- 
mero 5391: esmaltados, Cif.; hora 14 y 40, 
licitación número 392: pinturería, Cif,; ho- 
ra 16, licitación número 393: pintura blan- 
ca en pasta, Cif 

Mayo 2 de 1949, hora 16 y 30, licitación 
número 394: ferretería, Cif, 

Mayo 16 de 1949, hora 15, licitación nú- 
mero 380: baterías para autos, Cif.; hora 
15 y 30, licitación número 381: cámaras y 
cubiertas para autos, Cif.; hora 16, licita- 
ción número 382: esponjas, estopas y Ba- 
muzas, Cif., 

Mayo 23 de 1949, ora 14, licitación nú- 
mero 385: aceite de maní, girasol o soya 
y oliva, Cif; hora 15 licitación número 386: 
safé crudo en grano, Cif.; hora 15 y 20, 1i- 
citación número 387: orejones y ciruelas, 
Cif.; hora 16, licitación número 388: alma- 
cén, Cif.. hora 16 y 30. licitación número 
889: yerba mate, Cif.; hora 17, licitación 
número 320: papel higiénico, Cif. 

Para los pliegos y propuestas respectivos 
los proponentes podrán dirigirse a la Ofi- 
cina de Adquisiciones de este Ministerio, 
avenida 18 de Julio número 1892 (tercer 
piso). 

(Cuenta corriente) Mz,18-20625-y.m2z,22, 


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
"LLAMADO A CONCURSOS 

El Ministerio de Salud Pública llama a 
concurso para la provisión de los siguien- 
tes cargos: 

Médico Cirujano Especializado en el Ins- 
tituto Traumatológico (méritos), con una 
asignación mensual de $ 175,00, 

Médico de Policlínica y Asistencia Domi- 
ciliaria en Cebollatí (méritos). con una asig- 
nación mensual de $ 145.00. 

El reglamento que rige para estos con- 
cursos se encuentra a disposición de los 
interesados en la Oficina de Concursos de 
este Ministerio. : 

Los interesados podrán presentar sus so- 
licitudes en la Oficina de Concursos hasta 
el día 18 de Abril de 1949 a las 18 horas. 

(Cuenta corriente) Mz.18-20626-v,1m2.22,”- 
€¿_--ám _A Qb o 
DIRECCION GENERAL DE INSTITUTOS 

PENALES - 
LICITACION PUBLICA 
? Tercer llamado 

Llámase a licitación pública por tercera 
vez. para la provisión a estos Institutos de 
“Arenas”. durante el ejercicio en curso. 
Las propuestas se abrirán en presencia de 
los interesados que concurran al acto. en 
el Secretariado Administrativo, calle Ellau- 
ri número 306, el día 25 del corriente a las 
15 y 30 horas. Pliegos de condiciones y de- 
más recaudos podrán retirarse en la Pro. 
veedurta General y Ventas, calle 25 de Ma- 
yo número 518, — Montevideo, Marzo 11 
de 1949, — El Secretario Administrativo. 

(Cuenta corriente) “Mz.18-20638-V.mz.25, 


INSTIFUTO NACIONAL DE ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N,o 36 7 
Quinto llamado 

Llámase » licitación » :s número 36 
para la adquisición de 40,000 kilogramos 
de papas, fijándose la apertura de las aro- 
Puestas para el día 26 del corriente a la 
hora'9 en las oficinas del Instituto Naclo- 
nal de Alimentación (Sección Adquisicio- 
nes), calle Mercedes número 953, en pre- 
senciía de los señores interesados que con- 
curran al acto, de donde podrán ser. reti- 
rados los pliegos de condiciones de esta ll- 
citación. — Montevideo, Marzo de 1949. 
La Secretaría. 

(Cuenta corriente) Mz.16-20601-v.m,28, 
MAEMEZQ$QCEOÓOIO$Oo_oAA AAA 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ALIMENTACION 
LICITACION PUBTICA N.o 17 

? Primer amado 

Llámase a licitación pública número 17 
para el suministro de tecle para el come- 
dor número 6, de Rivera fijándose la aper- 
tura de las propuestas para el día 30 de 
Marzo a la hora 16 y 30 en las oficinas 
del Instítuto Nacional de Alimentación (Sec- 
ción Adquisiciones), calle Mercedes núme- 
To 253, en presencia de los señores intere- 
sados que concurran al acto, pudiendo ser 
retirados los pligeos de condiciones de cs. 


; 
1 


A PP ns 


_hora 16, en 


que ocupa el comedor, — Montevideo, Fes. 
"brero de 1949, — La Secretaría, " 

(Cuerta corriente) Mz.14-20585-v,m2z,24, 
A o 
INSTITUTO NACIONAL DE 

ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N.o 14 
Tercer: Hamado 

Ll:mase a licitación pública 'número 14 
bara la adquisición de 7.000 kilogramos de 
queso duro, fijándose la apertura de tag 
Propuestas para el día 26 del corriente a 
las 10 horas en las oficinas del Instituto 
Nacional de Alimentación (Sección Adquisi. 
ciones), calle Mercedes número 953, en pre» 
sencla de los señores Interesados que Ccona 
curran al acto de donde podrán ser retle. 
rados lós pliegos de condiciones de esta lí. 
citación. — Montevideo, Marzo de 1949. 
La Secretaría, Ñ 
+ (Cuenta corriente) Mz,14-20584-v.mz,24, 


(IO | ct 
INSTITUTO NACIONAL DB 
ALIMENTACION 

LICITACION PUBLICA N.o 19 - 
Primer llamado 
Llámase a ticitación pública número 19 
para el aprovisionamiento de leña para el 
comedor número 6, de la localidad de Ri. 
vera. fliándose la apertura de las propuese 
tas para el día 30 del corriente a las 17 
horas en lar oficinas del Instituto Nacio. 
nal de A'imentación (Sección Adquisicios 
nes), calle Mercedes número 953, en Dresen+ 
cla de los señores interesados que concu- 
rran al acto, pudiendó ser retirados los 
bllezos de condiciones de esta licitación en 
las oficinas o en el local que ocupa el cos 
medor. -— Mintevideó, Marzo de 1949. — 
La Secretaría 
(Cuenta corriente) Mz.14-20583-Y,m2,24, 
— 


INSTITUTO NACIONAL DH 
ALIMENTACION . 
LICITACION PUBLICA No 18 
Primera llamado 
Llámase a licitación pública número 18 
bara el aprovisionamiento de leña para el 
comedor número 9, de la localidad de Pu- 
so de :os Toros, fijándose la apertura de 
Propuestas vara el día 30 del corriente a 
las 1$ horas, en las oficinas “del Instituto 
Nacional de Alimentación (Sección Adqui= 
siciones), calle Mercedes número 953. en 
Presencia de los señores Interesados que 
concurran al acto, pudiendo ser retiradus 
los pliegos de condiciones de esta licita» 
ción en las oficinas o en el local que ocu» 
“pa el “comedor, Montevideo, Marzo de 
1949. — La Secretaría. 

(Cuenta corriente) Mz,14-20582-v.mz,24, 
E e rra. 
INSTITUTO NACIONAL DH 
ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N.o 18 
Primer llamado 
Llámase a licitación pública número 16 
para “1 suministro de leche para el come. 
der número 9 de Paso de lor Toros, fiján» 
dose la apertura de las propuestas para 
el día 30 de Marzo a las 15 horas y 30 mi- 
nutos en las oficinas del Instituto Nacio» 
nal: de Alimentación (Sección Adquistclos 
nes), calle Mercedes número 953, en pre. 
sencia de los señores interesados que cono 
curran al acto, pudiendo ser retirados los 
pliegos de condiciones de esta licitación en 
las oficinas o en el local que ocupa el co. 


medor, — Montevaldeo, Febrero de 1949. 
La Secretaría. 

(Cuenta “orriente) Mz.14-20581-v,m2,28. 
INSTITUTO NACIONAL DH 
ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA No 9 
Seguido Mamado 


Llámase a. licitación pública número $, 
por la venta de sobrantes de comidas, resl-= 
duos y artículos comestibles, fuera de uso. 
Fijándose la apertura de las propuestas para 
el día 24 del corriente a la hora 16 en las Ofi» 
cinas del Instituto Nacional de Alimenta» 
clón, (Sección Adquisiciones), calle Mer. 
cedes N.o 953, en presentia de los señores 
interesados que concurran al acto; de done 
de podrán ser retirados t9s pliegos de cnne 
diciones de esta licitanión. — Montevideo, - 
Marzo de 194) oa tratara, 

(Cuenta corriente, Mz,11-20549-v.mz,22, 


INSTITUTO NACIONAL DH 
: ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N.o 13 
Segundo llamado 
Llámase a licitación pública número 1%, 
«Por la adquisición de artículos de bazar y 
ferretería, Fijándose la apertura de las pru- 
puestas, para el día 22 del corriente a la 
las Oficinas del Instituto Na- 
cional de Alimentación (Sección Adguisi. 
ciones), calle Mercedes número 953, en pre- 
sencia de los señores interesados que com 
curran al acto; de donde podrán ser rothe 


- B418—0 


condiciones de esta 
1949, — 


dos los pliegos de 


citación, pe Montevideo, Marzo de 
La Secretaría, . 
: (Cuenta corriente) Mz.11-20548-v.ma.28. 

: O e A 
. FACULTAP DE INGENIERIA 
AMPLIACION DEL PLAZO DE LA LICITA-¿ 

ION PARA LA ADQUISICION DE UN 

¿QUIPO DE T"ENSOMETROS  DINAMI- 


OB, 
..Liámese a lHoitación 
quisición de un equipo de tensómetros' di- 
hámicos destinado al Instituto de Estátt- 
ca de esta Facultad, de acuerdo con el plie- 
fo de condiciones que se Rh:Ma * disposición 

e los interesados en esta Secretaría, Ce- 
frito 73, de la hora $ a la lora 12. 

" El plazo para la presentación de propues- 
tas en el sellado de tey, se extiende hasta 
el día 20 de Abril próximo. a la hora 10. en 
Jugar del día 28 de Marzo como se había 
Anunciado "anteriormente. La apertura de 
las propuestas se efectuará en presencta de, 
tos interesados que concurran. — Montevi-! 
deo. 14 de Marzo de 1949. — El Secretario, | 

(Cuenta corriente) Mz.17-20623-v,ab.30. 
A A A 

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL - 
RUGUAY 
LICITACIONES PUBLICAS 

A viso . 

Llámase a licitaciones para ferretería, 
Hierro. maderas. máquinas de coser. máqui- 
nas de mecánica. 

Apertura de las propuestas: ferreteria, 28 
de Marzo hora 16; Hierro, 29 de Marzo ho- 
ra 16; maderas, 30 ge Marzo Hora 14 y 30; 
máquinas de coser y de mecánica, 30 de 
Marzo a las 16 y 30. 

Los distintos pliegoz de condiciones, con 


las listas detalladas de los artículos nece- 
sarios están a disposición de lo interesa- 


bública para la ad- 


ádos en la Sección Proveeduría de la Uni- 
versilad del Trabalo del Uruguay, calle San 
Salvador 1674, donde Podrán retirarse to- 
dos los días hábiles de 13 y $0 a 18 y 80 
(sábados de 8 a 12). . 
(Cuenta corriente) M2.16-20611-v,m2z,26, 


P———_m— AAA AAA AAA 
INSTITUTO DE QUIMICA INDUSTRIAL 
LICITACION PUBLICA 
Tanques e depósitos o igestores especiales 

: de hierro Ñ 

Llámase a Jicitación pública bara la ad- 
quisición de dos tanques o depósitos ecoce- 
dores o digestores especiales, er hierro nue- 
yo o usado, de acuerdo con el pliego de 
condiciones que se encuentra 4 disposición 
le los interesados en la Sec-“jón Adauvisi- 
clones de este Instituto calle Bernabé Ca- 
ravie 3797, de 7 y 30 a 12 y 20 Horas, 

La apertura de las prpopuestas Be Nevará 
a cabo el día sábado 2 de Abril próximo a 
la» 10 (diez) horas, en presencia de los 
interesados que concurran al acto, — Mon- 
tevideo, Marzo 11 de 1919. — La Gerencia 
Administrativa. 

(Cuenta corriente) Mz 15-20898-v,mz,21. 
DIREUCION GENERAL DE CORREOS 
LICITACION PARA LA PROVISION DB 
FORMULAS ' 

Llámase a Meltación pública para la pro- 
wisión de fórmulas para uso del Instituto 
en el presente año, de acuerdo con el plie- 
go de condiciones respectivo que puede ser 
retirado en esta Secretaría los días hábiles 

dentro del horario de oficina. 

Las propuestas serán abiertas el día 28 
fel mes en curso a las 15 horas en el lo- 
tal de esta oficina y en preseritia de los 
Interesados, — Montevideo. Marzo 11 de 
1949. — La Secretaría General, 

(Cuenta corriente) Mz.16-20609-v,m2.26. 


A a 


DIRECCION GENERAL DE CORREOS 
LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA 
LA CONSTRUCCION DE NOVECIENTAS 


DIARIO OFIMIAL 


resados. — Montevideo, Marzo 8 de 1949, .»; 

La Secretaría General. 
(Cuenta corriente) Mx. 9-20530-v.m3.19, 
— — e o 
FRIGORIFICO NACIONAL 
LICITACION PUBLICA 

Llámase a licitación. pública para la ame 

pliación del edificio de cámaras frigorffi- 

cas en nuestra planta Industrial] de Casa 

Blanca (Paysandú). 20 llamado; estando a; 

disposición de los interesados en la oa] 


de Adquisiciones. calle Solía N.o 1464, el 
respectivo pliego de condiciones. La aper- 
tura de las propuestas ha sido fijado para 
el día 14 de Abril de 1949, a las 16 horas.* 
-—- Montevideo. 12 de Marzo de 1949. — La 
Gerencia General. : 

(Cuenta corriente) Mz.17-20614-v.m2.19. 


DIRECCION DE AGRONOMIA 
LICITACION PUBLICA 

Llámase a licitación pública por prime- 
ra vez para la adquisición de instrumental 
de laboratorio, de acuerdo con el pliego de 
condiciones que puede ser retirado por los ' 
interesados en la Secretaría de la Diree- 
ción de Agronomía los días hábiles en ha- 
ras de oficina. : 

El acto de apertura de propuestas se rea- 
lizará ei día 20 de Abril próximo a las 16, 
horas en el local de esta Dirección y en 
presencia de los interesados. 

(Cuenta corriente) Mz.18-20627-v,m2z.21, 


U, T, E. * . 
EXPROPIACION DE UN INMUEBLE PARA 
ASIENTO DE LA SUBESTACION N.o 456 

De atuerdo con lo dispuesto por el ar- 
tículo. 15 de la ley de Expropiaciones de 28 
de Marzo de 1912. se hace saber a los inte- 
resados que el Poder Ejecutivo decretó ia 
expropiación del siguiente 'inmueble, situa- 
do en la 24.a sección judicial del Departa-, 
mento de Montevideo y propiedad del se- 
fior Enrique Vidal: Padrón N.o 26.668, Te-¡ 
rreno de 295 metros cuadrados, 15 decíme-¡ 
tros cuadrados. de superficie con el siguien-| 
te deslinde: 8 metros 59 centímetros al 
Noreste, con frente a la avenida rectifica- 
ción Larrañaga; 34 metros 36 centímetros 
al Noroeste. por donde linda con el predio 
empadronado con el N.o 35.357; 8 metrosj 
59 centímetros al Suroeste. gue limita el 
predio empadronado con el N.o 26.624, y 
por el Sureste 34 metros 36 centímetros que 
limita con la propiedad empatronada con 
el N.o 3459. Los que se consideren con de- 
rechos al bleu de que 5e trata podrán exa- 
minar los planos y demás antecedentes en 
la Sección Jurídica de la U. TFT. 'E. calle 
Julio Herrera y Obes No 1461 (3er piso), 
en las condiciones y plazos establecidos en! 
la ley de Expropiaciones. 
Marzo de 1949, 
U. T. E. 


— Montevideo.' 
-— Sección Jurídica de la; 


312,80 Mz.18-2816-v.m2,26. 


. TC. T. E. 
LICITACION N.o 2936 
Pedregulio y sravilla 
Nuevo llamado : 
La Administración General de las Usi-¡ 
nas Eléctricas y les Teléfonos del Estado: 
liama a licitación basta el 7 de Abril de 
1949 ala s 17 horas, para proveerse de 2.500 
m3. de pedregullo en tamaños de 1 a 3 cms.i 
y 1.000 de gravilla. de 0,5 a 1,5 cms, de na-*! 
turaleza granítica. perfectamente limpia.; 
de acuerdo a las condiciones establecidas en; 
logs pliegos respectivos, que los interesados 
podrán retirar en la Sección Adquisiciones, 
Jullo Herrera y Obes 1470, los días hábiles| 
ae 13 y 30 a 18 y 30; sábados de 8 a 12 ho- 
ras. Precio del ejemplar: $ 1.00. — Monte- 
video. 15 de Marzo de 1949, — La Gerencia 
Administrativa. 
(Cuenta corriente) Mz.17-20617-v.m2z,28. 


NOVENA Y NUEVE (999) CASILLAS OAK 


DE ABONADOS. - 

Llámase a MHcitación pública para la cons- 
trucción de novecientas noventa y nueve 
(939) casillas de abonados, de acuerdo coni 
lo establecido en el pliego de condiciones | 
Fespectivo que puede ses retirado por los 
Interesados en esta Secrtaría los días hábi- 
les en horas de oficiña, Las propuestas Be- 
tán abiertas el día 13 de Abril próximo a 
las 15 horas en ej local de esta oficina y | 


presencta de los interesados. — Montevi- 
Geo. Marzo 2 de 1919. — La Secretaría Ge- 
neral o 

*' (Cuenta corriente) MzZ.14-20588-v.mzx.24, 


AAA AP e [Pt 


DIRECCION G DB CORREOS 
LICITACION PARA LA ADQUISICION DH 
$0 CAJAS METALICAS 
Liámase a licitación pública para Ja ad- 
quisición de 20 cajas metálicas, de acuerdo 
gon el pliego. de condiclones que puede ser 
fetirado por los interesados en esta Seere- | 
taría los días hábiles en horas de oficina. ! 
Las propuestas serán abiertas e] día 21 de : 
pr en curso e las 15 horas en el local 
esta Ofiqina y en presencia de los inte- 


U.T.E, 
LICITACION N.o 8103/49 
Oxido de hierro 

La Administración General de las Usinas 
Eléctricas y los Teléfonos del Estado llama 
a licitación hasta €el 24 de Mayo de 1949, 
a las 16 horas, para proveerse de 5.000 kgs. 
de Óxido de hierro elaborado vara vintura. 
án polvo seco, etc., de acuerdo a las candi- 
ciones establecidas en los pliegos respecti- 
vos, que los interesados podrán retirar en 
Sección Adquisiciones, Mercedes 1001, ; 
los días hábiles de 13 y 30 a 13 y 30 sábados 
de 8 a 12 horas. Precio del ejemplar $ 1.00. 
-—— Montevideo, 16 de Marzo de 1949, — La 

Gerencía ' Administrativa. 

“Cuenta corriente) Mz.16-20604-v.mz.26. 
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U. TE 
LICITACION No 3100/49 
. Plias secan 
La Administración Genera) de las Usinas 
Eléctricas y lo» Teléfonos del Estado lla- 
ma a licitación hasta el 23 de Mayo de 1949, 
a las 16 horas, para proveerse de 18.000: 


,8 a 12 Horas, Precio del 
* — Muntevideo 


Marzo 19 de 1949 


ción microfónica de estaciones telefónicas 
a batería local, de acuerdo a las condicio» 
nes establecidas en los pilemos respectivon 
que los Interesados podrán retirar en la 
Sección Adquisiciones,” Julto Herrera y 
Obes 1470, los días hábiles dentro. del how 
rario.de oficinas, — Monte"ideo, 9 de Mare 
30 de 1949. — La Gerencia Administrativa... 
(Cuenta corriente) Mz. 11-22552-v,m2,22, | 


a reeneenend 
U 


. PE, 
LICITACION N.o 3104/49 

Máquina pertoradora para Imprenta 

Ta Administración General] de las Usinan 
Bléctricas y los Teléfonos del Estado, lla» 
ma a licitación hest: el 17 de Mayo de 1949, 
a las 17 horas, nara proveerse de 1 máqui= 
na perforadora para imprenta. de sistema 
rotativo; para Perforación continua y a 
salto, accionada for un rotor eléctrico, pa- 
ra corriente alterna 220 v. 56 ciclos. de 
acuerdo (a las econdirinnes establecidas en 
los pliegos respectivos, Jue los interesados 
podrán retirar en la Sección Adquisiciones, 
Julio Herrera y Obes 1470 los días hábils 
dentro del horari de oficinas; sábados de. 
ejemplar: 
11 de Marzo de 1949. 
Gerencia Administrativa. 

(Cuenta corriente) M7 14-20589-v,m2.24. 


a 


— La 


Ñ Uv. P. FE. 
LICITACION No 3098/49 
Alambre de hierro zalvauizado 
La Administración General de las Usinas 
Eléctricas y lo. Teléfinos del Estado lla. 
ma a Meilación hasta el 2) de Mayo de 1949 
a las 1 horas para proveerse de 5.000 ki. 
los de alamlre de hierro con triple ga!va- 
nización con zine pnro de sección circular, 
número 9. de 3.76 mms. de diámetro, de 
acuerdo a las condiciones establecidas en 
tos pliegos respectivos que los interesados- 
podrán retirar en la Sección Adauisiciones, 
Mercedes 1001 los dias hábiles dentro del 
horario de oficina (sábados de 8 a 12 how» 
ras 


Precio del ejempjar: $ 1.00. — Montevi» 


deo, Marzo 14 de 1949. — La Gerencia Ade 
miristraiiva. 
(Cuenta corriente) Mz.11-20587-v,m2,24. 
- A o 


U, FT. E. ” 

LICITACION N.n 3101/49 

Grunes electrobombas 
La Administración Genera, de las UsinaS 
Bléctricas y los Teléfonos del Estado Mae 
ma a licitación hasta el 20 de Abril de 1949, 
a las 17 horas. para proveerse de 6 grupos 
electrobombas monoblock, con bomba Cen. 
trifuga plun caudal de 3.900 jitros por hos» 


¡ra a 17 metros de altura. con motor para 


corriente alterna trifásica de 3x220 v, 50 
ciclos, de acnerdo a las condiciones estas 
blecitas en los pliegos respectivos que 109 
interesados podrán retirar er la Sección Ad= 
ovisiciones los días hábiles dentro del ho.+ 
rario de oficina (sábados de 8 a 12 horas), 

Precio del ejemplar: $ 1.00. — Montevi. 
deo, Marzo 10 de 1949. — La Gerencia Ad+ 
ministrativa. 

(Cuenta corriente) 

U. T. E. 
LICITACION N.o 3096/49 
Ficheros metálicos 

La Administración General de las Usinas 
Eléctricas y los Teléfonos del Estado, Ha- 
ma a licitación hasta el 19 de Mayo de 
1949, a las 16 horas, para proveerse de 4 
ficheros metálicos: uno de ocho y tres de 
cuatro gavetas distribuidas en dos colum= 
nas, para control de pertulbaciones. de lag 


Mz.14-20586-v,1mz,24. * 
y 


.centrales telefónicas, de acuerdo a las cone 
diciones establecidas en los pliegos respec» 


tivos, que los interesados podrán retirar en 
la Sección Adquisiciones, Julito Herrera y 
Obes 1470, los días hábiles dentro del ho» 
rario de oficina; sábados de $8 a 12 horas. 
Precio del ejemplar: $ 1.50, — Montevideo, 
12 de Marzo de 1949. — La Gerencia Adml» 
nistrativa. : A 
(Cuenta corriente) Mz,11-20554-v,m2.22, 
PP o 


UV. T. E. 
LICITACION N.o 3099/49 
- Esencia de treméntina 
La AáministraciEn General de las Usinas 
Eléctricas y los Teléfonos del Estado lla» 
ma a licitación hasta el 2 de Mayo de 1949, 
a las 17 horas, para proveerse de 6 000 kie 
logramos de esencia de trementina, denos 
minada .aguarrás. envasada en recipientes 
de hojalata de 16 kilogramos  cada- una 
aproximadamente, de acuerdo a las condi. 
clones establecidas en los pliegos respecti- 
vos, que los interesados podrán retirar en 
la Secctón Adquisiciones, Julio Herrera y 
Obes 1470, los dfas hábiles dentro del ho- 
rario de oficina; sábados de 8 a 12 Horas, 
Precio del ejemplar: $ 1.00. — Montevideo, 
Marzo 9 de 191%, — La Gerencia Adminis- 
trativa. 


plias gotas de 1,5 voltios para la alimenta=i (Cuenta corriente) Ms,11-20563-v,m2.23., 


= o 


$ 1.00,, 


rá 


4 
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UU, TE 
LICITACION No 3095/49 
Tambores de h'erro . 
Ta Administración Generni de tas Ustnas 
léctricas y tos Teléfunos del Estado llama 
z licitación hasta el 17 de Mayo de 194%, a 
das 16 Horas, para proveerse de 1.000 tam- 
bores de hierro galvanizado, de 400 titros 
de capasidad, de acuerdo a' las condiciones 
establecidas en los pliegos respectivos, sue 
dos interesados podrán retirar en la Sección 
Adquisiciones, Julio Herrera y Obes 1470, 
los días hábiles de 1 y 30 a 12 y 30; sába- 
dos de 8 a 12 horas, Preclo del ejemplar: 
$ 1.00. — Montevide». 8 de Marzo de 1949. 
*—- La Gerencía Administrativa. 
(Cuenta corriente) Mz_10-20540-v,m2,21, 


U.,T.E. 
LICITACION No 3.094149 
Pintura hlancea en pasta 
La Administración General de las Ustna: 


Eléctricas y los teléfonos del Estado llama | 


RA licitación hasta el 16 de Mayo de 1949, a 
a las 10 horas, para proveerse de (2.000 ki- 
Ogramos de pintura blanca en pasta para 
exteriores y 5.000 kilogramos pintura blan- 
ka en pasta para interiores. de acuerdo a 
as condiciones establecidas en log pliegos 
espectivos, que los interesados podrán re- 
tirar en la Sección Adquisiciones, tos días 
hábiles de 7 y 30 a 12 y 30; sábados de 8 a 
32 horas. Precio del ejemplar $ 1.00. 
ontevideo, 7 de Marzo de 1949. — La Ce- 
rencia Administrativa. . 
"(Cuenta corriente) Mz.9-20535-v.mz.19. 


A N,C A, P 
EMPLAZAMIENTO 
EDICTO — De acuerdo con lo establect- 
flo en el artículo 15, inciso 3.0). de la ley 
e 28 de Marzo de 1912 y decreto-ley de 15 
Bs Octubre de 1942, se cita llama y empla- 
a a las personas cuya nómina sé detalla 
Al final del presente edicto o a quienes las 
epresenten. para que comparezcan dentro 
fiel término de ocho días ante esta Oficina 
Jurídica (avenida “Asraciada esquina Pay- 
¡sandú), a oponer las observaciones que 
brean del caso en-ta expropiación de los in- 
tuebles citados en dicha nómina, uticados 
n la la sección judictal del Departamen- 
o de Paysandú. cuyos expedientes se en- 
fuentran de manifiesto en estas Oficinas, 
a los efectos pertinentes se comunica la 
xpropiación de la referencia a todos los Ín- 
eresados, Estas expropiaciones se realizan 
e acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo 
e fecha 29 de Setiembre de 1948. 
Nómina de padrones y propietarios: Pa- 
drón 3720, Juan Mendizábal; padrón 3721. 
Suan Mendizábal; padrón 3722, Fco, G. Ro» 
viulllermo Y. 


Biríguez y Sra.. padrón 3723. 
erza. padrón 3724. Guillermo Y, Terza. — 
Montevideo, Marzo 10 de 1949 — Héctor 


Polleri Carrió. Secretario General. . 
¿ (Cuenta corriente) - Mz.17-20620-v.m2.25. 


A. N, C., A, P. 
EMPLAZAMIENTO 
s EDICTO — De acuerdo con lo establect- 
Eo en el artículo 15, inciso 3.0). de la ley 
“e 28 úe Marzo de 1912 y decreto-ley de 15 
Ue Octubre de 1942. se cita llama y empla- 
fa a las personas cuya nómina se detalla 

1 final del presente edicto, o a quienes las 
«Fepresenten. para que comparezcan dentro 
del término de ocho días ante esta Oficina 
Jurídica (avenida Agsraciada esquina Pay- 
¿pandú). a oponer las observaciones que 
£rean del caso en la expropiación de los in» 

uebles citados en dicha nómina, ubicados 
en la 3.a sección judicial del Departamen- 
to de Soriano, cuyos expedientes se encuen- 
tran de manifiesto en estas Oficinas. y a 
dos efectos pertinentes se comunica la ex- 
bropiación de la referencia a todos los in- 
teresados. Estas expropiaciones se realizan 
de acuerdo a los decretos del Poder Ejecu- 
tivo de fechas 21 de Junio y 27 de Noviem- 
bre de 1943, . 
, Nómina de padrones y propietarios: Pax 
drón 971. José Miguel Cim:, padrón 972, Roa- 
tbustiano Santiago Dodera, Montevideo, 
¡Marzo 10 de 1949 — Héctor Pollerl Carrio. 
Secretario General. 
É (Cuenta corriente) Mz,17-20621-v.m2.25. 


A N,C A. P 

EMPLAZAMIENTO 
EDICTO — De acuerdo con lo establecl- 
fo en el artículo 15. ínciso 3.0). de la ley 
fle 28 de Marzo de 1912 y decreto-ley de 15 
ge Octubre de 1942, se cita llama y empla- 
za a las personas cuya nómina se. detalla 
al final del presente edicto. o a quienes las 
“Fepresenten, para que comparezcan dentro 
el término de ocho días ante esta Oficina 
Puríalca (ávenida Agraciada esquina Pa- 
Faguay), a oponer las observaciones que 
£rean del caso en la expropiación de los Ín- 
uebles citados en dicha nómina, ubicados 
n la dla sección judicial del Departamen- 
to de Salto, cuyos expedientes se encuen- 
tran de manifiesto en estas Oficinas. ya 


ATP 
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._los efectos pertinentes se comunica la ex. 


'fluídos, Aperaura: 
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broplación de la referencia a todos los Ín= 
teresados. Esta expropiación 8e realiza de 
acuerdo al 
fecha 3 de Fubrero de 1949. ¡ 

Nómina de padrones y propietarios. Pa.j 
drón 1329 José Erro; padrón 1327, Honorio' 
Souto; padrón 2939' (parte). José Erro; pasí 
drón 4854. Laureano 
Guillermo A. Goncalvez; 
cinto Puleri; padrón 4696 


(parte» vicente | 
Arzuaga. -— Montevideo, 12 de Marzo de 
1949. — Héctor Polleri Carrio. Secretario | 
General, j 


(Cuenta corriente) Mz,17-20622-v.m2z.25, 


A. N.C, A, P. 
LICITACIONES PUBLICAS 
Número 1617 (segundo llamado). — Com- 
bra de cortinas destinadas al edificio An- 
cap. Apertura: 23 de Marzo de 1949 a lag 

16 heras, 
Número 1619), — Compra de medidores de 
16 de Mayo de 1949 a las 


16 horas. . 
Número 1620, — Compra de material de 
laboratorio, Apertura: 19 de Mayo de 1949| 


a las 16 horas. 

Número 1621. — Compra de productos es. 
beciales para la conservación de fachadas 
v exteriores de edificios, Apertura: lo de 
Abril de 1949 a las 16 horas, 

Número 1622. Combra de materiales 
eléctricos, Apertura, 20 de Mavo de 1919 a 
las 18 horas, Ñ 

Tos pliegos de eorliciones respedtivos 
Pueden retirarse en las oficinas de la Di- 
visión Compras de esta Administración, ca- 
lle' 25 de Mayo número 417, — La Geren- 
cia General. 

(Cuenta corriente) Mz.16-20606-v.mz,26, 


BIBLIOTECA NACIONAL 

LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

PASCUAL HUGO GRAZIANI, uruguayo, 
contador. con domicilio en ta: calle Ejido 
número 1620 (apto. 8.), de esta ciudad, so- 
licita la inscripción en el Registro de De- 
rechos de Autor de la pieza titulada “Aho- 
ra es tarde” (bolero), de cuya música y 
letra se declara autor, habiendo deposita- 
do los ejemplares en esta oficina, a los 
efectos que corresponda. Montevideo, 
Marzo 14 de 1949, — Dionisio Trillo Pays, 
Interventor, 


33.00 Mz,18-2862-v.mz,29, 


BIBLIOTECA NACIONAL 

LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR 

FRANCISCO y. MANUEL ANTONIO VIB- 
RA DA CUNHA, Uruguayos, empleados, con 
domicilio en la calle Ingeniero Luis P. Pon- 
ce número 1493, de esta ciudad, solicitan 
la inscripción en el Registro de Derechos 
de Autor, de la pieza musical titulada “Re- 
signación”  (bholero-canción), declarándose 
autores el primero de la música y el se- 
g£gúndo de la letra, de lo cual han deposita- 
do dos copias en esta oficina. a los efec- 
tos que corresponda. — Montevideo, Mar- 
zo 10 de 1949. — Dionisio Trillo Pays, in- 


terventor. 
$3.00 Mz.18-2853-y m2.29, 
A 
BIBLIOTECA NACIONAL 
LEY SOBRE DERECHOS Dk AUTOR 
NELSON O, COSTA, uruguayo, profesor 
de baile, domiciliado en la calle Obligado 
número 1277, de esta ciudad, solicita la 
inscripción en el Registro de Derechos de 
Autor, de la composición musical titulada 
“Momentos”. de cuya letra y másica se 
declara autor, habiendo depositado Copias 
en esta oficina, a los efectos que CoTres- 
pozéa. — Montevideo, Marzo 16 de 194), — 
Dicnisio Trillo. Pays, Interventor, 
(Cuenta Corriente) Mz,15-2676-v,m2,26, 


RIBLIOTECA NACIONAL * 
LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR 
ELDA NIEVAS FERNANDEZ, uruguaya, 

empleada, domiciliada en la calle Pedro 

Campbell N.o 1466, Apto, 9, de esta ciudad, 

solicita la inscripción en el Registro de. 

Deechos de Autor, del pseudónimo: “Mari- | 

na Márquez” (que usa en sus produccio. 

nes), y de las letras musicales titulades: 

“Ayer me aleje de tu lado”, “Tengo tu 

amor”, “No te olvides de mf”, “Rayito de 

sol”, “Dímelo por Dios”, “Vuelve a tornar”, ! 

“No vuelvas a dejarme”. “En tus sueños ; 

volveré”, “Dime: que me ocultas”. “Tu eres' 

mi estrella”, “Soñadora”. “Solo una vez”, 

“Tengo fe en tf” “Adios mi amor” (estos 

catorce boleros), “La suegra” y “Bajo tu 

ventana” (corridos). » "México tierra de 

amor” (vals mexicano). “Yo quero ballA4” y 

“Agílta fresca” (rumbas) y “El piano y 

tu” (fox trot), de todo lo cua] se declara 

autora, habiendo depositado las coplas en| 
en esta Oficina. a los efectos que corres. 
ponda. — Montevideo, Marzo 5 de 1949.' =u 

Dionisio Trillo Fays. Interventor, 

Mm $4.00 Mz.12-2495-v.m2.23.: 


a e a 


decreto del Poder Ejecutivo de: 


- 24190 
A 
BIBLIOTECA NACIONAL 

LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR . 
ALBERTO LANGLADE, UTUBUAyO, profes 
en la calle 


titulado: 
de cuya obra se declara au- 
depositado en esta Oficina dos 
ejemplares impresos, a los efectos que co» 
rresponda. — Montevideo, Marzo 4 de 1949 
— Dionisio Trillo Payz. Interventor, ” 
$3.00 Mz.15-2654-v.m2.25. 


A 
MINISTERIO DB INDUSTRIAS Y TRABAJO. 


DIRECCION DE La PROPIE 
+ INDUSTRIAL PAD 


ACTA N.o 56284. — Montevideo, Mar: 
de 1948. — Con esta fecha Barbosa Caras 
vía y Cía., apoderados de Wyeth Incorpora. 
ted. de Filadelfia. (Estados Unidos de Amé. 
rica), han solicitado el registro de la mare 
ca 


L 


Vipeptolac 


para distinguir 
Eún detalle), 
consecutivos, 


artículos de la clase 9 (se. 
— Publíquese por diez úfas 
— La Dirección. 

$6.50 M2.17-2756-v.mz,28. 


AOTA N.o 50282, «—— Montevideo, Marzo 12 
de 2949, — Con esta fecha Barbosa Caravia 
y Cía. apoderados de Chimical Su Inpolli. 
clline Co,, de Bruselas (Bélgica). han soli- 
citado el registro de la marca 


parad Istinguir artículos de la clase 9 (un 

Droducto veterinario). Publíquese Dor 

diez días consecutivos. — La Dirección. 
$13.00 Mz.17-2757-v.m2z.28. 


ACTA No.o 56262, — Montevideo. Marzo 10 
de 1949. — Con esta fecha Darío M. Gonzá- 
lez. de Montevideo. ha-solicitado el registro 
de la marca “RESPLANDOR”, para distin- 
guir artículos de la clase 15. — Publíquese 
opr diez días consecutivos. La Direc» 
ción. 


$1.00 Mz.17-2791-v.m2z,28. 


ACTA N.o 56283. — Montevideo, Marzo 12 
de 2949. — Con esta fecha Barbosa Caravia 
yC la., apoderados de C. y J. Hampton Ltd, 
de Sifeffield (Inglaterra). han solicitado el 
registro de la marca “RECORD”. para dis. 
tinguir artículos de la clase 6 (según deta. 
lle). — Publíquese por diez días Consecu= 
tivos, — La Dirección, 

$4.00  Mz.17-2755-v.mz.28, 

ACTA N.o 50296. Montevideo, Marzo 14 
de 1919. — Con esta fecha Lorenzo Puchi, 
ha solicitado el registro de la marca “LA= 
VASOLO”, para distinguir artículos de las 
clases 1 y 13. — Publíquese por diez días 
consecutivos, — La Dirección. 

: $2.00 Mz,17-2787-v.mz.23. 


ACTA N.o 56256, — Montevideo. Marzo 12 
de 1949. — Con esta fecha Barbosa Cara= 
via y Cía., por Carlos Regalta (Montevideo), 
Solicitan registrar la marca “TELEFUN= 
KEN” para distinguir artículos de la clase 
12. — Publíquese diez días consecutivos. 
— La Dirección. 

$2.00 Mz.17-2758-v.m2z.23, 

ACTA Nio 56236, — Montevideo, Marzo 4 
de 1949. — Con esta fecha Barbosa Caravia 
y Cía., por Gerardo Ramón y-Cía,, S. R. L., 
de Montevideo, solicita el reglstro de la 
marca “EXPECTORAL GRAMON" para dís- 
tingulr artículos de la clase 9. — Pubi= 
quese por dlez días consecutivos. — La Di- 


rección, 
$4.00 Mz,10-2381-v.mz.21. 


ACTA N.o 54620, Montevideo, Agosto 
26 de 1948, — Con esta fecha Barbosa Cf= 
ravía y Cía., apoderados de la firma GeraP. 
do Ramón y Cfa,, S, R. L., han solicitado 
el registro de la marca “ADEMULSINA” pa- 
ra distinguir artículos de la clase 9, — 
Publíquese por diez ófas consecutivos, — La 


Dirección, 
$4.00 Mz.11-2423-v,m2,88, 


.Elase 9. 


Ea RA 


2420 


y Marzo 19 de 1949 


e 


AA - 

ACTA N.o 56234, -— Montevideo, Marzo ACTA N,o 56221. — Montevideo, Febrero 
3 de 1949. — Con esta fecha LIVIO DUTTO, | 26 de 1949, — Con esta fecha Barbosa Ca- 
de Montevideo, solicita ” registrar la marca |ravia y Cía,, apoderados de The Springs 
“APARCERO”. para artículos de la | Cotton” Mills, de Lancaster (Estados Uni- 
Publíquese diez días eonsecuti-| dos de América), han solicitado el registro 
yos. — La Dirección. de la marca 


$2.00 Mz.16-2722-v.m2.26. 


> 


A ————— . Ñ 

ACTA N.o 56249. — Montevideo, Marzo-- E 5 Pp R | N G YM AID y 
de 1949. — Con esta fecha Sica y Pollero, 
de Montevideo, solicitan renovar lg marca ! no . . 
+ : - ¿para distinguir artículos de la clase, 4 (s6e- 
¡ Eún detalle). -— Publíquese por ailez días 
consecutivos, — La Dirección. 

j yH.50 Mz. 10-2237-v.m2,21. 


A AA 
ACTA N.o' 56207, — Montevideo, Febrero 
25 de 1949. — Con esta fecha Barbosa Ca- 

| ravia y Cfa., por Textil Uruguaya, S. 4A., 

| Gontevideo), solicitan registrar la marca 

: . 


: 


para la clase 4 (50). — Publíquese dies 
días consecutivos. — La Dirección. 
? $5.50 mMz.16-2721-v.m2.26. 


A 
ACTA N.o 56252. — Montevideo, Marzo 2 para distinguir articulos de la clase L 

de 1949. — Con esta fecha A. Antelo, de | Publíquese diez días consecutivos — La Di- 

Montevideo, Uruguay, solicita” registrar la | rección, - 

marca "“DUVER” para distinguir las clases 

6.a y Sa. Publíquese diez días consecutivos. 

La Dirección. 


$9.20 Mz,10-2233-v.mz,21l. 


A 
ACTA N,o 56231, — Montevideo, Febrero 
26 de 1949, — Con esta fecha Jones y Clas. 
S. A. por The Brush Electrical Englneering 
Company Limited, de Falcon Works, LouBlt- 
borough, Leicestershire, (Inglaterra), soll- 
citaregistrar la marca . 


$2.00 Mz.18-2703-v.m12.26. 
A A 
ACTA N.o 56263, — Montevideo, Marzo 10 
de 1949. — Con esta fecha Marval y O'Fa- 
rrell por Cooper Roller Bearinga Company 
Limited de King's Lynn, Norfalk, Inglaterra 
golicitan la marca “COOPER” para la clase 
11 sld, Publíquese diez días consecutivos. 
*— La Dirección. : 
$4.00 Mz.16-2720-v.m2z.26. 
A 
AUTA N.o 56264. — Montevideo Marzo 10 
de 1949. — Con esta fecha Marval y O'Fa- 
yrel] por Cooper Roller Bearings Company 
Ltd. de King's Lynn, Norfolk, a R Ñ 
Jicitan la marca “COOPER SPLIT ROLLE isti Y 
n para distinguir las clases 11, 12 y 24, — 
BEARINGS” para la clase 11 slá. Publí- | Publíquese diez días consecutivos. — La 
quese diez días consecutivos. — La Direc-| Dirección. 
$9.00 Mz.10-2394-v,m2z.21, 


ción. ! 
$4.00 Mz.1€-2719-v.mz.26. ] 
1 


e O 


e 


— 
AA . 

mo un, ACTA N.o 56232 — Montevideo, Febrero 
ACTA N.o 56272. — Montevideo Marzo 11| 75 ga 1949 — Con esta fecha Jones y Cía 
de 1949. — Con esta fecha Max Guyer por A” "por Bell y Howell Company, de Chi: 
Ciba Societé Anonyme, de Basilea, «Suiza, cago * íllinois, (Estados Unidos úe Amérl- 
a solicitado el registro de la marca BRA- "solícit eristrar la marc 
DOSOL” para distinguir artículos de la ca), solicita res a 
clase 9. — Publíquese diez días consecutl- ; 
vos. — La Dirección, 

$4.00 Mz.16-2728-vfimz.26, 

e . 
ACTA N.o 56253. — Montevideo, Marzo 9 
de 1949. — Con esta fecha Jones y Cía, 
8. A., por The Theobald Industries, de 
Nueva Jersey, Kearney Estados Unidos de 
América solicita registrar la marca 


ATOMIC 


«para distinguir la clase 6 sld. Publíquese 
diez días consecutivos. — La Dirección. 
$8.00 Mz.16-2704-v.mz.26. 


para distinguir aparatos dá 
1 productores de pe- 
lículas cinematográficas, a saber: Cámaras 
na tosráficas e impresoras de películas 
: . — Publiquese diez dí > 
tivos, — La Dirección. ae consecn 
: $11.00 Mz.10-2395-v,m2z,21, 


y 


A 


Nx 
ACTA No 56254. — Montevideo, Marzo 9 
de 1949, — Con esta fecha: Jones y Cía. 
S, A. por The Theoba.d Industries, de Nue- 
va Jersey, Kearney. Estados Unidos de 
América, solicita registrar la marca 


ER 


para distinguir jabón de lavar TODa y para 
fines domésticos, en escamas O €n forma 
granulada, clase 13. Publíquese diez días 
consecutivos. — La Dirección. 

$8.00 M7.16-2705-v.m2z.26. 


A 


ACTA No 56233. — Montevideo Marzo 11 
de 1949. — Con esta fecha Max Guyer por 
Ciba Société Anonyme, de Basilea, Suiza, 
ha solicitado el registro de la marca “TRA- 
FURIL” para distinguir artículos “e la cla- 
5e 9. Publíquese diez días consecutivos. — 


La Dirección. 
34.00 Mz.16-2729-v,m2z.26. 


ACTA N.o 56223 — Montevideo, PF 

. ebr 
26 de 1940. — Con esta fecha Jones a 
S. A., por Bell y Howell Company, de Chi- 
cago, lllinois, (Estadog Unidos de Améri- 
ca), solitita registrar la marca 


para distinguir cámaras cinematográficas 
(clase 25), — Publíquese diez días conse- 
cutivos, — La Dirección. 

$8.50 Mz,10-2396v,m2.21. 


ACTA N.o 56238, == Montevideo, Marzo $ 
de 1949. — Con esta fecha Cohen Hnos, Dro- 
guería, de Montevideo, (Uruguay), solicita 
registrar la marca “TOGAL”, para distin- 
guir la clase 9, — Publíquese dlez días con- 
secutivos, — La Dirección. 

$4.00 Mz,10-2397.v.m2,31, 


ACTA N.o 56237, — Montevideo, Marzo * 
de 1949, — Con esta fecha Marval y O'Fa- 
rrell por Infec Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (capital $ 400,000.00 min,), dae 
Buenos Aires (República Argentina), soll- 
citan regtatrar la marca "“CORITEC” para 
las clases 3, 4, 6, 1, 8, 9 11 13, 17 y 20 
(SID). — Publíquese dlez días consecutivos, 


ACTA N.o 56274. — Montevideo, Marzo 11 
de 1943, — Con esta fecha Alfredo Jones 
Caissiols por Roberto Hodges, de Fray Ben- 
tos, Departamento de Río Negro, solicita 
registrar Ja marca “Chic Naranja” para dis- 
tinguir bebidas a base de naranja clase 2. 
Publiquese diez días consecutivos. — La Di- 
Sruurióte - — La Dirección 

$4.00 Mz.16-2699-v.mz.26, : .. $4.00 M2,10-2378-v,m2z.21, 


| 


| 


| 
| 
| 


AUTA N.o 56268, — Montevideo, Marzo 11 
de 1949 — Con esta feclífa Barbosa Caravia 
y Cía,, apoderados de Compagnie des Trans- 
missiones Mecaniques “Sejine-Doubs-1sere”, 
de París (Francia), han soliciiado el regiss 
tro de la marca p 


para distinguir artículos at las clases 6 Y 
24 (según detalle). — Publíquese por diez 
átas consecutivos. — La Dirección. 
39.00 Mz.15-2688-v,m2z.25. 
A _ A — 

ACTA N.o 56260, — Montevideo, Marzo 10 
de 1949. — Con esta fecha Barbosa Caravia 
y Cía., apoderados de The Borden Company, 
de Nueva York (Estados Unidos de Amé- 
rica), han solicitado el registro de la marcy 


INFOSÉ 


para distinguir arículos de las clases 1. £ 
y % — 
vos. — La Dirección. 
$7.00 Mz,15-2655-v.m2z,25. 
A : 

ACTA 'N.o 56271, — Montevideo, Murzo 1£ 
de 1949. — Con esta fecha Barbosa Caravit 
y Cía,, apodtrados (Ue Szabo Hnos, Kessler. 
y Cia,; de esta cludad. han solicitado el re« 
glstro de la marca “SULFASEFT” para dis. 
tingulr artículos de la clase Y). — Publí. 
quese por diez días constcutivos. — La Di« 


rección. * : 
$4.00 Mz.15-2689-v.m2,25. 


A 

ACTA N.o 58278, — Montevideo, Marzo 12 
nee 194. — Con esta fecha Berretta Hnos., 
de Colonia (R. O. del U.). han solicitada, 
el registro de la marta “MAYSU”, para dis- 
wWnguir artículos de la clase 11. — Pullle 
qutse por diez días consecutivos. — La Di» 
rección, * : 


— 
ACTA N,o 56258, — Monttvideo, Marzo 10, 
de 12949. — Con tsta fecha Barbosa Caras 
via y Cía,, apoderados de Ashton y Coma 
“rany (Estd, 1787) Limited, de Manchester, 
1 Gnglaterra). Han solicitado el registra 
de la marca “EXCLUSEL”, para distinguir, 
artículos de la clase 4 (según detalle). —t 
Publíqutse. por diez días consecutivos. —« 
La Dirección.- - ñ 
. $4.00 Mz.15-2656-v,mz.250 : 
As : 

- AUTA Nio 56259: — Montevideo, Marzo 16, 
de 1949. — Con esta fecha Barbosa Caras 
via y Cfa., apoderados de John Crabbie yi 
Co. Limited. de Leltr (Escocia), han soli4 
citado el registro de la marca “CRABBIE”, 
pera distinguir artícolos de la clase 2 (sex 
gún detalle). — Poblíquese por diez días 
consecutivos. —— La Direzción. A 
: - $4.00 Mz.15-2657-V,m2.25, ¿ 


A a 


ACTA N.o 56270. — Montevideo, Marzo 1% 
de 1919. —— Con esta fecna Barbosa Caras, 
via y Cía,, apoderados de “Compagnie deg 
Transmissions Mecaníiques “Seine-Doubs=» 
Isere”, de Paris, (Francia) han solicitada 
el segistro de la marca “YElLOREX”. par 
álstinguir artículos de las clases 6 y 2 
(según detalle). — Publíquese por diez día 
consecutivos. — La Dirección. 1 

- Ñ $4.00 Mz, 15-2686-v.m2,23. H 


ACTA No 56269. — Montevideo, Marzo 14 
de 1949, — Con esta feiha Marbosa Caras 
via y Cía,, apoderados de Compagnie de 
Tranasmissions Mecaniques “Seine - Doubs-, 
Isere”. de París (Francia) han solicitado ek 


rteistro de la marca “YELLOW” para diga - 


tinguir artículos de las clases 6 y 24 (se: 
gún detalle). — Publíquese por diez átad 
consecutivos. =— La Dirteción. ce 
$4.00 Mz.15-2627-v,m2,25. > 
AUTA No 56239. — Montevideo, Marse $ 
de 1949. — Con esta fecha Matval Y O'Fad 
rrell por. el Dr. Julito Riet, de Montevide 
solicitan resistrar la marca “AFATIN” pa 
ra la clase 9. — Publíquese diez días conf 
secutivos. — La Dirección. Ad 
$2.00 Mz.12-2547-v.m2.28» 


ACTA No 56342, — Montevideo, Marzo É 
de 1949. — Con esta fecha A. Antelo, de 
Montevideo fUruguay), solicita registrar le 
marca “DAVARCO”, para distinguir la clao 
se 15. — Publíquese diez días consecutivoBs 
«-- La Dirección. i 

PE - $2.00'Mz,12-2541-V.m2.23. 4 


Publíquese por diez días consecutis _ 


$4.00 Mz.15-2690-v.mz.25. EN 


y 


E) 


AS 


días consecutivos. 


“y 
a 


e - .— 


> 19 de 1949 


ACTA No 55257: — Montevideo, Marzo Y dispone el artículo 8.0 
fe 1919. — Con esta' fecha Marval y sea] 


rell por el doctor Julio Kiet, de-.Montevi- 

“eo. soltcitan' registrar .a marca “UMBRA= 

DIL” para la clase > fauese diez 

< La Dirección. 

$2.00 Mz,14-2609-v.me,24. 
ACTA R.o 56241: <= Montevideo, Marzo 8 

de 1949, 


rrell por Ajaz Domestte Appliance Compa- | 
my Limited, de West Mount Works, Halifax! 


Yorkshire (inglaterra), solicitan registrar 
da marca “HALIFAX”. para la clase 12 
(std). Pukiíquese diez dfas eConsetuti. 
VOS, — La Dirección. 

$14.00 Mz.14-2610.v,m2,24, 


AOTA N.o 54099. -- Montevideo, Setiem- 
bre t de 1948, — Con esta fecha Barbosa 
Caravia y Cía,, apoderados de la firma La-; 
boratorios Spefar S. R. L., de esta ciudad, 
han solicitado registrar la marca “RICO» 
BRON SPEFAR”. para disttrguir artículos 
do la clase 9, — Prurguese Dor diez días: 
consecutivos. — La Dirección. 

, $4.00 Mz,11-2422-v,m2,22. 

ACTA No 56246, — Montevideo, Marzo o! 
do 1919. — Con esta fecha Barbosa Cara» 
via y Cía. apoderados de A. M. Whitaker 
-y Cía. de esta ciudad, han solicitado el re- 
fistiro de la marca 


1064 


pana distinguir artículos de las clases 1, 2 
Y 9 (según detalle), — Publíquese por dález 
_Mías consecutivoas. — La Dirección. 
" $9.00 Mz.14-2579-v,m2,24, 


N.o 58275, — Montevideo, Marzo 11 
de 1949. Con esta fecha Kulla y Cía. de 

Montevideo, Uruguay, solicita registrar la 

e KING para distinguir brechas para 
feitar, clase 17. Publíquese fiez días conse» 

Úutivos. — La Dirección. . 

$2.00 Mz ,16-2700-v.mz.28. 


A 
-N.o 56276. — Montevideo, Marzo 11 
de 199. — Con esta fecha A. Antelo, de 
Montevideo, Uruguay solicita registrar la 
narca FANTON. para distinguir la clase 2. 
¿Publíquese "diez días consecutivos, La Die 


Fección, 
Ñ $2.00 Mz.16-2701-v.m2z.26. 


y: ACTA N.o 56277. — Montevideo Marzo 11 
fo 1949. — Con esta “echa Sudamtex del 
Uruguay Sociedad Anónima, de Montevideo, 
Yrusóuay. solicita registrar la marca SU-= 
RAY. para distingutr tas clases 4 ys 5 — 
£Fublíquese diez días consecutivos. — La Di- 
Fección . 
+ $2.00 Mz2.18-2702-v.m2.28, 


*. ¡ACTA N.o 50209, 


ACTA 


" ACTA 


4 


== Montevideo, Marzo 14 
do 1949. — Con esta fecha Breuer, Wilson 
Y Torra, por Theodor Albert Erich Díngel, 
lp Estocolmo (Suecia). solicitan el registro 


PS «EA 


Pare las clases 18 y 19 (sjd.), — Publíque- 
Se diez días consecutivos. — La Dirección. 
: ? $7.00 Mz,18-2861-v.mz,29. 
¿ ¿AUÚTA No 56308, — Montevideo, Marzo 
.15 de 1949, — Con esta fecha Víctor Grau 
.Pérez, de Montevideo. ha solicitado el re- 
gstro de la marca “SUPERTOY”, para dis- 
inguir artículos de la clase 23. — Pu- 
blíquese por diez días consecutivos, — La 


Dirección. - 
P $4.00 Mz 18-2828-v.m2z,28, 


pra 


OFICINA DE PATENTES DE INVENCION 
, ACTA N.o 7618, — Montevideo, Marzo 9 de 
4949. — Con esta fecha. Fox Industrial y 
Comercial Ltda. de Montevideo, Uruguay, 
ha solicitado patente de invención por el 
término de 16 años para “Virutas me- 
.Fálicas trenzadas” y de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 3.0 del decreto regla» 
.Mentario de la ley N.o 10.089, se ordena la 
Presente publicación. — Alberto V. Canes- 
Pe ¡Direcior, — Bernardo H. Tedesco, Secre- 
rio. : 
' $6.00 Mz.18-2707-v,m2.26. 


t rs 
¿ ACTA No 7617. — Montevideo, Marzo 9 
68 1949. -—— Con esta fecha, el señor Juan 
Pedro Cedros, de Estación Cardal, Florida. 
ha solicitado patente de invención por el 
kórmino de quince años para “Moto-trilla* 
fora de girasol” y de acuerdo con lo que 


- Cor esta fecha Marval y O'Fa-=¡ ATslbay Gómez, 


e 


mentario de la ley No 10.089, 
presente publicación. —= Alberto V, 
Director, -— Bernardo H, Tedesco, 
rio. 


Canessa, 


$6.00 Mz.16-2708-v.mz.26, 


t 
ACTA N.o 7613, — Montevideo, Marzo 
de 1949, — Con esta fecha, 
Montevideo, 
patente de invención por el 
quince años para “porta esponja” y 


ha solicitado 
a 


del decreto reglamentario 
10.089 se ordena la presente 
Albego V. Canessa, Director. 
E. Tedesco, Secretario. 

! : $6.00 Mz.16-2734-v.mz26, 


de la ley 


ACTA No 7618, Montevideo, Marzo ? 
— Con esta fecha el sefior Jones y| 


de 1949. 
Cía, S. A. por Jesús Vallente Oroguiteta 
Joaquín Garcta Rey, de Buenos Alres (Re- 


invención por el término de quince años pa- 
ra: “Mejoras en cerraduras de seguridad”, 
y de acuerdo con lo que dispone el artfculo 


3.0 del decreto reglamentario de la ley N.o 


10.089 se ordena la presente publicación. 
— Alberto Y. Canessa, Director, — Bernar+- 
do H. Tedesco, Secretario, 

$6.00 Mz.,12-2512-v.m2.23, 


ACTA N.o 7614 — Montevideo, Marzo 3 
de 1949, — Con esta-fecha el señor Maria 
Castro Méndez de Montevideo, ha solicitado 
patente de invención por el término de quin- 
ce años para: “Vehículo triciclo denomina- 
do trote-ciclo y el mecanismo motriz Co.» 
rresponálente”. y de acuerdo con lo que 
dispone el artícuto 3.o del decreto regla- 
mentario de la ley N.o 10.089, se ordena la 
presente publicación. — Alberto V. Canes» 
sa, Director. — Bernardo H, Tedesco, Se- 


cretarlo, 
: $6.00 Mz,11-2450-v.m3,22, 


ACTA N.o 7615, Montevideo, 5 de Mar- 
Zo de 1949. — Con esta fecha, el señor Cons- 
tantino Lilienthal. con domicilio en Monte- 
video, avenida Larrañaga N.o 4215, ha so- 
lícttado patente de invención por el térmi- 
no de quince años bara “envase comercial 
para las sustantías en polvo, que a] mismo 
tiempo sirve como pulverizador de dichas 
sustancias en el aire, dando también ta po- 
sibilidad de rellenar o cambiar las sustan- 
clas contenidas” 
dispone e] artículo 3.0 del decreto regla- 
anentario de la !ey 
presente publicación. V, Ca- 
nessa — Bernaráo H. Tedesco. : 

$8.00 Mz 9-2352-v.m2z.19, 


AAA 
ACTA N.o 7008, ; Montevideo, 


Febrero, 
24 de 1949 .— Con esta fecha, el señor Os- 
valdo Esnal Arostegui, de Melo, Departa- 


ha solicitado paten- 
termino de quince 
7 “Una trilladora para Dorotos, se- 
millas oleaginosas y similares, y de acuer. 
do con lo que dispone el artículo S.o del de- 
creto reglamentario de la ley N.o 10 089, se 
Ordena la presente publicación. — Alberto 
V. Canesga, Director. — Hugo H. Tedesco, 


Secretarlo. a . 
. $6.00 MZ,2-2105-v.1m2,21. 


a 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENFTRAL DE : 
ARQUITECTURA 
Lichiarión número 91949 

Llémase a licitación pública por segunda 
vez para las obras de construcción de un 
pabellóu de servicios higiénicos en la es- 
cuela númerr 122 de la avenida Garzón 
(Montevideo) de acuerdo con los recaudos 
que se hallan de marifiesto en 
taría de est. Dirección. calle 25 de "Mayo 
696, donde poárán obtener copias los in- 
teresados solicitándolas con tres días de an- 
ticipación, previ. depósito de $ 5.10 en la 
Tesorería General de la Nación. . 

Las proptestas se -recibirán bajó sobre 
cerrado y lacrado el día 25 de Marzo a 
las 16 horas. 

La Superioridad se reserva el derecho de 
aceptar la propuesta que considere más con- 
veniente o rechazarlas todas, — Montevi- 
deo, Marzo 1% de 1949; — División Adm. 
Y Secret, General. 

(Cuenta corriente) Mz.14-20577-v,m2.21, 

A A 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA 

» Tercer llamado 

Llámase a licitación pública por terce- 
ra vez para la realización de las siguientes 
obras; . 

Construcción de un muelle pesquero en 
playa La Pastora, de Punta del Este, y 


reformas a efectuarse en el muelle de Las; 


Delicfas, en el Departamento de Maldona- 
do (Punta del Este). 

Pliegos de condiciones y demás recaudos 
a disposición de los interesados en la Die 


del decreto regla- 
se ordena la 


2 
el señor Sergio 


término de 
e 

acuerdo con lo que. dispone el artículo Po 
“0 
publicación. —— 
«— Bernardo 


IA O 


la Secre- 


Secreta. | Marzo de 1948 


E 
É 
i 
j 
; 


E 


páblica Argentía), han soltcitado patente de 


«sito, calle 


"15 horas en la Proveeduría 


—= 


2421-44 


"rección de Hidrografía, calle 25 de Mayo 
número 220, en horas de oficina, : 
Apertura de las propuestas el día 23 de 


A las 18 horas en la Dir 
Sión de Hidrografía. ? . ; se. 
Los interesados en retirar recaudos de» 


? berán depositar previamente en la Tesorse 


ría General áe la Nación la suma de $ 12.00, 
valor en que han sido fijados los mismos, 
— Montevideo, Marzo 14 de 1949. — La 
Dirección, -- 
(Cuenta corriente) M2,18-20881-v.m2.23. 


ON — y 
DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DYE SANEAMIENTO . 
Suminitro de artículos de tferreterta 
Segundo llamado a licitación 

 Llámase a licítaeias. orhlica nor segunda 
vez para el suministro de artículos de fes 
rretería, de acuerdo con el pliego de cone 
diciones que se halla a disposición de los 
nteresados en la Secretaría de la Direc» 
ciáa calle Jast Martí númera 3379 (Mone 
tevideo), en donde log Interesados podrán 
adaulrir dicho pliego por el Drecio de $ 1,00 
(un peso). 

recepción y apertura de las propues» 
tas so efectuará el día 25 del corriente mea 
a las 15 Horas en la Proveeduría y Depó. 
Millán 2305 Montevideo). — Moña 
tevideo, Marzo 10 de 1949. — La Secras 
taría: 

(Cuenta corriente) Mz,16-20613-v,m2.23, 

A 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE SANEAMIENTO 
Suministro de hipoclorito de sodio 
Llamado a lic:teción 

Llámase a licitación fíblira para el 
suministro de 22.000 (veintidós mil) litros 
de hipoclorito de sodio destinado al trata. 
mento de aguas de consumo público. de 
acuerdo con el pliego de condictones pare 
ticulares. que se halla a dispopsición de 
log interesados en la Secrearía de a bie 
rección, pudiendo ser adquirido en la Mít-. 
ma el precio de $ 0.50 (cinenenta  centúsi. 
1mM0$) cada uno, 

Se previene que se dará por válido el 
acto de la licitación en el Primer llamz".o, 
cualquiera fuere el número de propuesias 
que Se reciban. ? 

La recepción 
efectuará el 


MINISTERIO 


y apertura de las mismas se 
ádfa 24 del corriente a las 
y Depósito,: ra 
Jlo Millán 2305 (Montevideo). -—— Montevia 
deos Marzo 11 de 1949. — La Serretaría. 
(Cuenta cnrriente) M5, 16-20005-v.m2 23, 


MINISTERIO: DE OBRAS PUBLICAS 
LTRECCION DE SANEAMIENTO 
Suministro de aYtíenlos de. limpieza e bigiene 
Segundo llamado a licitación 

Llámase a Velteoján núblios vor segunda 
vez para el suministro de artículos de lint» 
pieza e higlene, de acuerdo con el plia- 
Eo de condiciones .que se halla a dispo0sila 
ción de los interesados en la Secretaría de 
la Dirección, calle José Martí número 3:79 
(Montevideo), en donde los interesados po- 
drán adquirir dicho pliego Dor el precio de 
$-1.00 (un peso). . 

La recepción y apertura de las propues» 
tas se efectuará el día 29 -del corriente 
mes 2 las 15 horas, en la Proveedurta y 
Depósito, calle Millán 2305 (Montevideo) — 
Montevideo, Marzo 10 de 1949. — La Sa» 
cretarla. . 

(Cuenta corriente) Mz 16-20612-v.m2z.23. 


-— 


A A —Á 0 , 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD Ñ 
Licitación pública número 2|1949 
Llámase a licitación pública para la pre- 
visión de cubiertas y cámaras de alre, de 
acuerdo con el pliego de condiclones que 
se encuentra a disposición de los Interezao 
dos en la Dirección de Vialidad, - Sección 
Proveeeduría, calle Piedras número 387, 
Las, propuestas se abrirán el día 30 del 
corriente mes a las horas 15 y 30, en pre. 
sencia de los interesados que concurran al 
acto, — Montevideo. Marzo 10 de 1949, —= 
El Jefe de Proveeduría. 
fCuenta corfiente) Mz,16-20602-v,m2,239, 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
Licitación pública Nro 3 
So llanra a licitación púkiica "para la SÍío> 
cución de las obras “Rutas N,os 80 y 8l tramo 
mo Migues-Tala de 94k.394,01 a 95k 175,00 y 
tramo Migues-San Bautista de 92k.000 4 
110k 601,68” en el Departamento de Caues 
lones, Planos y especificaciones particulas» 
Fes en la Secretaría de la Dirección de Via» 
l1áa8 calle Pledras N.o 387. durante las m0- 
ras áe oficina, Apertura de propuestas el 

día .30' de Marzo de 1949, a la hora 16. 
advierte que regirá para esta obra. -$ e 
que se liciten posteriormente. la escala de 
Jornales mínimos según ley del 8 de Ene- 
ro de 1949 y decreto del 8 de Fébrero de 
1949 (base $ 1,73 peones), -— Montevideo. 
Marzo 6 de 1949, — La Dirección. 

(Cuenta corriente) Mz,12-20571=-v.1m08,.£9, 


e 
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A, 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
Expropiaetones . 
hace saber:a quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha: declarado expropiadas 
y de úrgente ocupación las parcelas de 


ad 
Ruta número 21, -— Tramo: carretera Nue- 
ñ 


terreno que pe detallan a continuación: 
ya Palmira - Carmelo (por paso Cama- 


cho). Ubicada en la 6,a sección judicial 
del Departamento de Colonia. 


Expediente número 1459, — Propiedad de: 
la Sucesión Francisco Andrioli, Padrón nú- 
nero 6.632. Area: 1.635 ms.2 82. 


Ubicada en la 8a sección Judicial del 
Departamento de Colonia 


Expeúlente número 1543. — Propiedad de 
% Sucesión Félix Garroche, Padrón núme-; 
o 3997. Area: 1 H,, 8567 ms,2 083, 


Ruta número 55, — “Tramo: empalme ruta 
número 21-Ombúes de Lavalle. Ubicada 
en la 7.a sección judicial del Departa- 
mento de Colonia. 


Expediente número 2799 — Propiedad de; 

nan Garmendia, Padrones números $847 y 
10042, Area: 2 He., 0471 ms,2 54. 

Ruta número 54, Tramo: empalme ruta 
número 1- Estación Terminal (Manantia- 
les). Ubicada en la 3a sección judicial. 
del Devartamento de Colonia. 

¿ 


Expediente número 2953. — Propiedad de: 
Haydés C. Barbier de Schenk y Umberto, 
Dino y Avelino Barbler. Padrón número 
3960. Area: 1 H. 6535 ms.?2. ! 


Futa número 54, — Tramo: empalme ru-] 
ta número 1- Estación Terminal sn guar | 


3 


tiales). Ubicada en la 3,a sección Jjudi- 
cial del Departamento de Colonia 1 


Expediente número 2959. — Propiedad de: 
Havdóe C. Barbier de Schenk y Umberto, ; 
Dino, Avelino y Juan l Barbier. Padrón: 
púmero 10053 Área: 1 H. 4930 ma.2 

Expediente número 3023, — Provledad del 
Ferrocarril Central del Uruguay, Padrón nú- 
mero 1938. Area: 0652 m.2 07, 


Rama] ruta número 2. —' Tramo: Rosario - 
Barker, Ubicada en la la sección dudi- 
cia] del Departamento de Colonia. 


Expediente número 2842, — Propledad de 
Juan Danlel Lautaret y Sucesión Ana Ber- 
tinat de Lautaret, Padrón número 1918. 
Area: 3243 ms.2 5225. 1 

Expediente número 2845, — Propiedad de: 
la Sucesión Eva Betancour de Pérez. Pa-! 
drón número 1347 Area: 1 H,, 8156 ms, 1269. 


Ramal de ruta número 2, — Tramo: Nueva 
Helvecia - Carretera Rosario - Cardona (por; 
Picada Benítez). Ubicada en la 3,a sec-, 
ción judicial del Departamento de Co-, 
lonia. : . 


Euxpediente número 2960. — Propiedad de; 
Candelario HBenftez. Padrón número 43£.; 
Area: 2 Hs,, 8678 ms.2 80. 

Los antqysdentes s hallan de manlfies- 
to en la Dirección de Vialidad, calle Pie- 
dras esquina Zabala, por el término legal. 
— Montevideo. Marzo “Y de 1949. — Gul- 
jlermo E. Caballero, Agrimensor de Expro- 


piaciones, 
(Cuenta corriente) Mz,12-20561-v.m2.21, 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
Expropiaciones 
Se hace saber a quienes interese que ell 
Poder Ejecutivo ha declarado expropiadas : 
y de urgente ocupación. las parcelas. de ' 
terreno que se detallan a continuación: ; 


Ruta-número 16. — Tramo: Castillos-Chuy, | 
Ubicada en la 4.a sección judicial del De-¿ 
partamento de Rocha. . ] 


“Expediente número 597, —- Propiedad de: 
Josefina Ferreira Coutinho. Padrón núme-; 
Yo 2084, Area: 1 H.,, 1152 ms,2 45. 


Ruta número 9. — Tramo: desvío del ca-í 
mino Rocha-Chuy (en Castillos), Ubica- 


da en la 4a sección del Lepartamento:; 
de Rocha. , 


Expediente número 2344, — Propiedad de 
Francisco Tarullo, Padrón número 999. 
Area: 4667 ms.2 50. s 


Ruta número 15, — Tramo: -Rocha - La Pa- 
loma. Ubicada en la S.a sección judicial 
del Departamento de Rotha, 


Expediente número 1565.. — Propiedad de 
Sullo A y Aroláo M Pérez Corbo. Padrón 
número 7312. Area, 1 H. 2670 me.2 718, 


Calle de acceso al ramal £e ruta número 9, 

" - Tramo: Rocha - Valizas Ubicada en la 
4.a sección judicial del Departamento de 
Rocha. 


Hapediente número 2541, -- Propiedad de 
A. Benjaroín Pereyra P.adrón número 8027. 
Area: 1 H,, 2351 ms,2 35, . 


Ruta número 107, — Tramo: Sauce - Cane» 


; 332 ms.2 1254. 
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Expediente número 2642. — Propiedad de 
Francisco Olivera, Padrón número 1667. 
Area: 1 H., 2865 ms,2 85. 

Ramal] de ruta número 9. «e Tramo; Ro- 
cha - Valizas, Ubicada en la 10.a sección 
judicial del Departamento de Rocha, 


Expediente número 2767. — Preptedad de 
Julio Romeo Molina. Padrón número 1572, 
Area: 1 H,, 8006 ms.2 22. 

Expediente número 2778, — Propiedad de 
adio Simón Cruz. Padrón número 5631. 
Area: 1 H,, 5523 ms,2 35. 

Expediente número 2802. —— Propiedad de 
Francisco Cruz. Padrón número 5529. Area: 
78352 ms,2 50. 

Los antecedentes se hallan de manífies- 
to en la Dirección de Vialidad, calle Pie- 
éáras esquina Zabala, por el término legal. 
-—- Montevideo, Marzo 1 de 1949. — Gul- 
llermo E, Caballero, Agrimensor de Expro- 
piaclones, : 

(Cuenta corriente) Mz.12-20562-v,mz.21, 


MINISTERIO DE OBRÁS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
Expropiaciones 
Se hace saber a quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropladas 
y de urgente ocupación las parcelas -de 
terreno que se detallan a continuación: 


jones. ¿Ubicada en la la sección judicial 
del Departamento de Canelones, 


Hxpediente número 1935, — Propiedad de 
Mamerto Viera. Padrón número 1325, Area: 
0021 ms,2 01. 


Ruta número 63. — Tramo: San Ramón-Rin- 
cón de Conde. Ubicada en la lla sección 
judicial del Departamento de Canelones. . 


Expediente número 2506, — Propiedad de 
Fiorencio Camejo (hijo), Padrón número 
9463, Area: 4270 ms.2, : 

Expediente número 2927. — Propiedad de 
Juan Bautista Barbiere, Padrón número 
17346. Area: 1980 ms.2. 7 


Ruta número 11. — Tramo: Santa Lucta-Ca- 
nelones, Ubicada en la 3a sección judi- 
cial del Departamento de Canelones. 


Expediente número 3055, — Propiedad de 
Nicanor Bartolotte. Padrón número 13946. 
Area 14431 ms.2 50. , 
Ruta número 11. — Tramo: Santa Rosa - San 

Jacinto. Ubicada en la 14a sección judi- 

cial del Departamento de Canelones, 


Expediente número 3487, — Propiedad de 
la sucesión Dionisio Sóñora de Percovich. 
Padrón número 245, Area: 4 Hs,, 2968 
ms.2 10. : 


Los antecedentes se hallan de manifles- 
to en la Dirección de Vialidaa, calia Pie- 
dras esquina Zabala, por el término legal 
-— Montevideo, Marzo 7 de 1949. — GQui- 
llermo E, Caballero, Agrimensor de Expro- 
piaciones, : 

(Cuenta corriente) Mz.12-20564-v.mz,¿l. 


a» 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
Expropiaciones 
Se.hace saber a quiénes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropindas 
y de urgente ocupaciór las parcelas de 
terreno que se detallan a continuación: 
Ruta número 5, —— Tramo: empalme ton 
ruta 30- Rivera. Uticada en la la sec- 
ción judicial del Departamento de Ri- 

vera). 


Expediente número 2679. Propiedad de 
Carlos Notejane, Padrón número 4839, Area: 


Ruta número 27, — Tramo: Rivera - Paso 
de Serpa. Ubicada en la %a sección ju- 
dicial del Departamento de Rivera. 


Expediente número 3130. -— Propiedad de 
Ana E. Valerio de Espinosa. Padrón nú- 
mero 2756, Area: 8578 ms,2. 

Los antecedentes se hallan de manifies- 
to en la Dirección de Vialidad, calle Ple- 
ádras esquina Zabala, por el término legal. 
+= Montevideo. Marzo 7 de 1949. 
llermo E, Caballero. Agrimensor de Expro- 
piaciones, y 

(Cuenta corriente) 


Mz.12-20563-v,m2,21.: 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
ExprOYplaciones 
Se hace saber a quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropladas 
y de urgente ocupación las parcelas de 
terreno que se detallan a continuación: 


Ruta número $1, — Tramo: 
ro S-Abra de Zabaleta, Ubicada en la 
%a sección judicial del Departamento de 
LavaNeja. : 


. 7 
Expediente número 3138. — Propiedad de 
Solís de Mataojo, S. A. Padrones números 


— Gui-[, 


Ruta núme- |]. 


Marzo 19 de 1949 


9576, 9577, 0294 y 9298, Areas 4 Ha, 8924 
1ms.2 27, 

Expediente número 3236, ==» Propiedad 44 
Ernesto Deal Smith, Padrón número $540 
Area: 354 ms.2 20, 


Los antecedentes se hallan de manifies» 
to en la Dirección de Vialidad, calle Pies 
dras esquina Zabala, por el término legal, 
— Montevideo, Marzo 1 de 1949. — Gui$ 
llermo E, Caballero, Agrimensor de Expros 
piactones, . 

(Cuenta corriente) Mz.12-20565-v.m2z,21. 
e] 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
' DIRECCION DE VIALIDAD 
Expr%pisciones 
Se hace saber a quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropiada 
y de urgente ocupación las parcelas dé 
terreno que se detallan a continuación: 


Ruta número 31, — Camino Salto - Tacua» 
rembó, Tramo: arroyo Valentín Chico - 
arroyo Valentín Grande, Ubicada en la 
qa, sección judicial del Departamento ús 
alto. : 


Expediente número 8133. — Propledad de 
Emilia Mai de Penco, Padrón número li4ba 
Area: 8 Hs. 1633 ms.2 86. 

Los antecedentes se hallan de manifiego 
to en la Dirección de Vialidad, calle Pie= 
dras esquina Zabala, por el término legal 
— Montevideo, Marzo 7 de 1949. — Guis 
Jlermo E, Caballero, Agrimensor de Expros 
piaciones, : 

(Cuenta corriente) Mz,12-20566-v,m2,21. 
is 


' MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS : 
"DIRECCION DE VIALIDAD 
. Expropiaciones , 
Se hace saber A quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropiadas 
y de. urgente ocupación las parcelas dé 
terreno que se detallan a continuación: 


Ruta número 3. — Tramo Young - arto» 
, yo Gutiérrez, Ubicada en la 5.a sección 
judicial del Departamento de Río Negros. 


Expediente número 2688, — Propiedad ¿4 
Basilio Strilchuk, Padrón número 401. Area 
3942 ms,2 1730. 

Los antecedentes se hailan de manifiess 
to en la Dirección de Vialidad. calle Pies 
dras esquina Zabala, por el término “du 


— Montevideo. Marzo 7? de 1949. Gui 
Tlermo E, Caballero, Agrimensor de Expra: 
placiones, 

(Cuenta corrierte) Mz,12-20567-v.m2z, 21, 
A AA A A ió 
.. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE VIALIDAD 
Expropiaciones : 

Se hace saber a quienes interese que € 
Poder Ejecutivo ha tfeclarado exproviada 
y de urgente ocupación las parcelas dé 
terreno que se detallan a continuación: 


Ruta número 19 — Tramo: Carmen - Puns» 
tas de Herrera, Ubicada en la 10.a secs 
- ción juidicial del Departamento de Dus* 
razno, . 


Expedienfe número 2605. — Propiedad de 
Luis María Gómez, Padrón número 43834 
Área: 3 Hs., 8136 ms.2 73, 


Los “antecedentes se halian de maníifiese 
to en la Dire:ción de Vialidad calle Pies» 
dras esquina Zabala, por €l término legal. 
-— Montevideo, Marzo 1 de 1949. — Gul= 
Mermo E, Caballero, Agrimensor de Expru+* 
piaciones, 

(Cuenta corriente) Mz.12-20558-v.m2z,21. * 
a ca ] 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD 
ExprUpiaciones 
Se hace saber a quienes interese que el 
Poder Ejecutivo ha declarado expropiadas 
y de urgente ocupación las parcelas de 
terreno que >e detallan a continuación: 


Ruta número 20. Tramo: Paso de log 
Toros - arroyo Salsipuedes. Ubicada en la 
i0.a sección judicial del Departamento de 
Tacuarembó. 


Expeulénte número 2311, — Porpiedad de 
Evfrasia Bálsamo de Vargas Pagrón púmes 
r 2051 Area: 16 Hs. 5330 me,2 82, . 

Los antecedentes se hallan de maniflese 
to en la" Dirección de Vialidad, cae Pies 
dras esquina Zabala, por el término legal. 
Montevideo, Marzo 7 de 1949. — Guia 
llermo E' Caballero, Agrimensor de Expro-> 
piaciones, ' A 

(Cuenta corriente) M2.12-20570-v.m2z.21, : 
y 


MINISTERIO DE OBRAS PUBEICAS 1 

DIRECCION DE VIALIDAD H 
Expr*piaciones 

Se hace saber a quienes nto vese que el 

Poder Ejecutivo ha declarado exproniadas 

y de urgente ocunación las parcelas de 

terreno que be detallan a continuación:” 


40 


6 


Marzo 19 de 1949 


AP rr a 


Ruta número 6, — Tramo: arroyo Torne=. 


ro - arroyo Talita, Ubicada en la %.a secs 
ción judicial del Departamento de Florida, 
Expediente número 2410. — Propiedad de 
Alejandro Vicente Robaina. Padrón número 
des Area: 14 Ha, 7673 ms?2. 

Los antecedentes se hallan de manifies.» 
o en la Dirección de Vialidad, calle Pie- 
ras esquina Zabala, por el término legal. 
»- Montevideo, Marzo 7 de 1949. — Gui- 
dlermo E, Cabaliero, Agrimensor de Expro- 
iaciones, 

(Cuenta corriente) Mz,12-20569-y.m2z.21, 


Pin 


- o. 

INTENDENCIA MUNICIPAL DE 

MONTEVIDEO 
OFICINA DE NECROPOLIS 

ANTENOR PEREIRA, usuario del panteón 
Número 9 del segundo cuerpo de! Cemente- 
rin Central, trasladará al Osario Gene- 
fal los restos de Ricardo Pereira, Norber- 
to Pereira, Lastemia Pereira, Elena Pe- 
elra, Ernesto Eerro, Andrés Martínez, Nor- 
Dberto Acevedo Díaz, Zelmira Acevedo de Sa- 
don, -Isatel Cabrera y Pereira, Hugo Pe- 
reira, María Pereira, Filomena A. de Ote- 
Ma, Carmona Pereíra, Luisa G. de Fanta- 
rezzi y Oreste Homero Pereira, Se hace 
pública esta petición, advirtiéndose a los 
gus se creyeren con' derecho a esos res- 
os que tienen noventa día» de plazo para 
trasladarlos a otro local, Vencido dicrro 
término se procederá como se solicita, — 
Montevideo, Enera Y de 1949, — La Je» 


fatura. 

$72.00 Mz.5-2212-v,In,25, * 
Fe oo 

"TENDENCIA MUNICIPAL DD 

MONTEVIDEO V 

OFICINA DB NECRUPOLIS 

HalbMéendose presentado ante esta repar- 
fición 1 señor JOSE CALVO. usuario de) 
icho número 323 del Cementerio del Bu- 
Ceo. solicitando extraer de dicho local Con 
ostino al Osarlo General, los restos de José 


Puppo, Leandra A. de Blanco, Lule Roque 
Razzettt, María E. Viglino. Elisa Sáez de 
Pittaluga, Plácido Pittaluga, Juan Mesa 


Sáez. Francisco-B_ Sáez, Della Agueda Me- 
Ra. Juan Nicolás Mesa, María Lulsa Puget 
de Auliso, Plácido Pittaluga Angela Sáez 
le Mesa y Rosaura Prado de Mesa, se hace 
Pública esta petición previnitndose a lo» 
Que se creyeren con derecho a los expre. 


Bados restos que tlenen noventa días de 


Plazo para trasladarlos a otro local Ven- 
tido dicho término se procederá como se 
ollcita, — Montevideo. Noviembre 22 de 
948. — La Jefatura. 

$90 00 Nov.29-14588-v.m2z.19. 


INTENDENCIA MUNICIPAL DD 
MONTEVIDEO 
OFICINA DE NECROPOLIS 
Habiéndose presentado ante esta oficina 
a señorita MARIA ELENA MENDOZA DU- 
UY, en su carácter de usuaria del nicho 
fimero 16 dei Cementerio del Buceo. soll- 
gitando trasladar con destino al Osarig Ge- 
heral. procedentes del local mencionado. los 
Pentos de Ignacio Soca. Cirlaca Larrafinga. 
arta C. Bruno, Angel Díaz, Petrons A de 
accino, Pedro G Iperal, Marta D Facio 
aría Carreras, Ajvaro S Sívori, María T. 
avais. un feto hijo de Laporte. Eduardo 
acio, Alberto Carrasco. Carlos M  FPacío, 
Francisco. José Garrle] y Alberto Carras- 
€0, se hace pública esta petición, previnién- 
ose e quienes se creyeren con derecho que 
Menen noventa días de plazo para trasla- 
darlos a otro local Vencido dicho término 
to procederá como se solicita. — Monteví- 
fdeo, Enero veinticinco de mil novecientos 
Suarenta y nueve. — La Jefatura. 
$90 00 En.31-767-v.m2z.25, 


INTENDENCIA MUNICIPAL DD 
MONTEVIDEO 

OFICINA DE NECROPOLIS . 
Habiéndose presentado ante esta repartl- 
blón el señor LUIS ALBERTO MONGE en 
Bu carácter de único heredero, según lo tie. 
he probado de su padre fon Leoncio Monge 
golcitando se expida a nombre de éste bo» 
eto duplicado de título. por extravío del 
Primitivo, del nicho númera 5684 del segun- 
do cuerpo del Cementerlo Central se hace 
Pública esta petición previniéndose a los 
ue Se creyeren con derectta al expresado 
locaj que tlenen noventa dfas para inter- 
Venir el recurso que estimaren convenien- 
te. Vencido dicho término se procederá co- 
mo se solicita — Monteviden Setiambre lo 

le 1948 — La Jefatura 

$72 0 Naov.30.14607-v.m2,21 
INTENDENCIA 

, . CANELONES > 
JUNTA LOCATl AUTONOMA DE PANDO 
Pavimentación del balneario Atlántida 

? EmbDlazamiento 

Se emplaza a los propietarios de los 1n- 
muebles ubicados con frentes. a. las calles 


MUNTCIPAL DE 


NS 


Í do. “oriental, 


DIAKIGO OFICIAL 


N.o 5, entre 7 y avenida Central; entre $8 
y 10. entre 3 y Diagohal Este; calle 7 entre 
8 y 10; entre $ y diagonal Este; Diagonal Dgo | 
te entre 7 y 5, entre avenida -Central y 5 y; empleado, 


calle No 10 
Central y 5, del balneario 
sección de este Departamento, a que 
curran antes de sesenta días, a contar de 
la fecha, a .la Oficina Municipal de Atlán- 
tida a notificarse de las cuentas de pavi- 
mentación que les corresponde abonar, 


La no concurrencia dentro de ese plazo 
significará el reconocimiento de la cuen- 
ta. así como la- aceptación del plazo que 
se estipula para los que no abonen las 


mismas al contado, — Pando. Febrero 24 
de 1949. : 


Cuenta corriente) Mz.16-20610-v,m2z,26, 


: INTENDENCIA MUNICIPAL DE. 
MALDONADO 
PAGO DE CORDONES EN LA ZONA 
EMBALASTADA DH PIRIAPOLIS 
«De acuerdo a lo resuelto Por la Junta 
Departamental, con fecha llo de Febrero 
corriente y el cúmplase del Ejecutivo Co- 
munal de fecha 9 de Febrero de 1949, se 
notifica a los propietarios de los badrones 
con frente a las calles Chacabuco, de Zolesi 
a Sarmiento; Tucumán. de Urquiza a Mo» 
reno; Rondeau, de Talcatfuano a Defensa, 
Que deben efectuar el pago de los cordo: 
nes de granito colocados, el 50 olo al re- 
eibir la cuenta conformada por esta In- 
tendencia y el resto a 90 días de plazo, 
corriendo, en caso de incumplimiento el 
Interés legal del 8 olo. — Maldonado, Fe- 
brero 24 de 1949, == Américo P. Bazzano, 
Secretario. : : 
“Cuenta corriente) Mz.1-20505-v,ab,9. 


REGISTRO CIVIL 
DIRECCION GENERAL 
Matrimonios de Montevideo 


Cumplimiento de la dispcsición del ar 
tículo 3.o de la ley 9 906, del 30 de 
Diciembre de 1939. De asuerdo con le 
que se expresa en Yicho «rtículo debe 
tenerse muy en cuenta +a advertencia 
que Se transcribe y que figura en loa co 
trespondientes edictos -que Cirman los 
respectivo, Oficiales de) Rexistro Civil: 

“En fe de lo cual íntimo a 108 que 
vubleren algún impedimento para el ma 
trimonio proyectado lo denuncien por 
ascrito ante esta Oficina haciendo cono 
cer las causas Y lo firmo pora que ses 
fijado en la puerta de esta Oficina » 
publicado en el “Diario Uticial” por es 
vacio de ocho dias como lo manda la ley” 


(Espacio limitado a 3 días por la ley 
9.906).  * " o 


Montevideo. Marzo 18 de 1949 
1.a Sección 


EMETERIO GUTIERREZ, 28 años. solte- 
ro, empleado. español. domiciliado Paysan- 
dú 918, y MARIA DELIA CASTRO, 25 años. 
soltera, empleada, oriental. domiciliada 
Paysandú 918, , 

OMAR GARCIA. 31 años, soltero. emplea- 
domiciliado Andes 1577 Apto. 
20. y ESTHER MARIA BECCHINO, 25 años 
soltera, oriental. domiciliada Andes 1577. 
Apto. 20. 


' 2a Sección 


ALBERTO MARTINEZ, 25 años. soltero, 
empleado. oriental, domiciliado Pérez Cas- 
tellanos 1544. y BLANCA ESTHER GON- 
ZALEZ, 18 años. soltera. oriental, domici- 
liada Pérez Castellanos 1644. 

EMILIO TIBURCIO VILA. 56 años, viudo, 
jornalero, oriental. domiciliado  Guaranf 
1462. y MARIA ESTHER ACOSTA. 45 años, 
divorciada. oriental. domiciliada Guarani 
1462, 


7.a Sección 


FLORENCIO GONZALEZ, 23 años. solte- 
ro. jornalero. oriental, domiciliado Tacua- 
rembó 1620, y MARIA RAMONA DENIS, 22 
años. soltera. oriental. domiciliada Paysan- 


dá 1534. 
ALBERTO ZAMMARELLI. 34 


CARLOS 
años. soltero, empleado, ortental. domtecilia- 


¿do Gaboto 1589, y GEMMA BARANZINI, 24 


años, soltera. italiana. domiciliada Gaboto 


1589. 


entre 7 y 5 y entre avenida! or 
“Atlántida”, Ta CLARISA RAMONA 


con- 


E Rey 1381. 


] Pleado. 


24230 


/ 8.2 Sección i 


MARIO RADL PEREZ. 25 años. soltero, 
oriental, domiciliado Yf 1866, y 
j VARELA, 23 años, sole 
j tera. oriental. domiciliala Yf 1866,* 

JULIO CESAR CASTROMAN, 24 años. sol»- 
tero. empleado. oriental domiciliado Lima 
1628, y VIRGINIA BENITEZ, 23 afios, sol» 
tera, oriental. domiciliada Lima 1628, , 

WALTER SALUSTIANO DOTTA. 25 años, 
soltero, comercio. oriental, domiciliado 
Sierra 2442, e ILCA CAORSI, 23 años, sol» 
tera, oriental. domiciliada Sierra 2443, 

RICARDO ZAFFARONI. 28 áños. soltero, 
empleado, * oriental. domiciliado Pozos del 
Rey 1378. y ROSA MAGDALENA NOVELLI. 
23 años. soltera, oriental, domiciliada Ta. 
cuarembó ¡930. 

ORESTES MARIO MABERINO, 23 años. 
Soltero. mecánico: oriental, domiciliado Po.= 
Zos del Rey 1381. y ERNESTINA SERRARO, 
25 años. soltera, italiana. domicilinda Pozog 


LAUREANO GONZALEZ, 34 años. soltero, 
albañil. oriental. domiciliado Nueva York 
1412, y BLANCA CELIA BENTANCOR. 35 
años. soltera, oriental, domiciliada Lima 


WALTER [ARMAND RODRIGUEZ BIDE- 
GAIN. 25 años, soltero, empleado, oriental, 
domiciliado Agraciada 2421. y RAQUEL VIl- 
LLEMUR BADETTO. 23 años, soltera, orien- 
tal domiciliada Agraciada 2421, 

HUGO PEDRO REY PUENTE, 25 años. 
Sotlero. empleado. oriental, domiciliado 
Pampas 1978. y OLGA SOUTO MORRON1. 25 
los, soltera, oriental. domiciliada Pampas 


9.a Sección 


JOSE MARIA TORENA. 25 años. soltero, 
empleado, oriental, domiciliado Vicuña 1821. 
y AIDEE FARIAS. 20 años. soltera. orlen» 
tal, domiciliada Checoslovaquia 5348, : 

LUIS ALBERTO BROCCHI, 26 años. sol» 
tero. . empleado. oriéntal. domiciliado Gare” 
zón 2064, yJUANA RENER FERRERO. 20 
os. soltera. oriental. domiciliada Garzón 


10.a Sección 


OROMAR ROGGERO. 
mecánico. oriental. 
4017. y MARIA 
años. soltera, 
rello 3981. 

HERNAN CARLOS ACUÑA, 21 años, sol. 
tero, empleado. oriental. domiciliado Co= 
mercio 2196. e IRMA GALILEA. 21 años, 
soltera, Oriental, - domiciliada Comercio 

MIGUEL ANGEL LOPASSIO. 24 años, 
soltero, empleado. oriental. domiciliado 
Pernas 3201. y NELLY OLIMPICA DI PET 
TA, 21 años. soltera. oriental, domiciliada 
Pernas 2301, - 

WALTER BOLIVAR SOCA, 25 años. Sole 
tero. empleado. orienta). domictliado lIn- 
dustria 2746, y ESTHER GONZALEZ. 21 
años, soltera. oriental. domiciliada Indus= 
tria 2746. - - . 
ESTEBAN CANO. 32 años. soltero, eme 
oriental. domiciliado G. Velazco 
3262. y OLGA DRAGOTTI, 20 afios, soltera, 
oriental. domiciliada A, Abreu 2230 bis, 

PEDRO VICENTE, 30 años. soltero, eme 
pleado. oriental, domiciliado Rousseau 
3785. e IRMA SPAGOLLA. 30 años, solera, 
oriental... domiciliada Rousseau 3785. 

ANGEL TINTO. 64 años, viudo. albañil, 
italiaro. domiciliado Veracierto 1835. y 
MARIA AGUSTINA ANTUNEZ, 45 años. víu- 
da, oriental. domiciliada E. Castelar 125, 

JUAN JOSE LUBERTO. 28 años, soltero, 
herrero, oriental. domiciliado 8 de Octubre 
3432. e IRMA ISABEL VIDAL. 28 años, sol. 
tera. oriental. domiciliada 8 de Octubre 3432, 

WALTER KUHFUSS. 47 afñios, viudo, iín= 
geniero alemán domiciliado Rampla Repú- 
blica de Chile “4553. y THEA AUGUSTA 
RABE, 36 años, divorciada, orfental, domis 
ciliada Mones Roses 6585. 

CAYETANO SESSA. 3] años. soltero. em- 
lpeado. italiano, domiciliado MicHMigán 1508, 
y NELLY MARÍA CARMONA. 27 años. sol. 
tera, oriental. domiciliado Michigan 1508, 

JOSE MANUEL ESCARCENA. 35 años, 
soltero comercio. argentino. domiciliado 
Munar 2639. y VICTORIA MARIA BAROF=. 
FIO. 32 años. soltera, italiana. domiciliada 
Propios 2349. 

FRANCISCO MILLARES, 28 años, Solt8- 
ro. empleado. español. domiciliado Á. Perá 
1961, y MARIA MAGDALENA ESPONDA. 
42 años. soltera, oriental, domiciliada E 
de Octubre 3934. 


21 años, soltero, 
domiciliado Magenta 
ESTHER TADDEO, 20 
oriental. domiciliada M, Au. 


Sección 


FILADELFO GONZALEZ. 25 afos. solten 
ro, empleado, oriental. domiciliado Concep» 


y $434. , Ñ 


AD años. soltera, oriental, domiciliada Con 


a ' . 7 TÁNCURT. TOURA. 27 “años. solteras oriental, domici- 
É Arenal 1830. y AUREA Da Hada República 3068. : 


"depolóa Arenal 
- ALBE 


| 
l 
! 


p 


de chofer. oriental, 


1839. 

O LAURO LINGERI, 32 años. sol- 
nn domiciliado Junta E. 
CIPRIANA EDELMA 


di a 1726, 
dministratiy Y eoitera. ortental. do= 


33 años, 


gnlellizda Junta E. Administrativa. 17126. 
( LUIS POZZI 


(hijo). 38 años. soltero, em- 
“endo. oriental domiciliado Caridad 1329 A 
> MARIA CELIA PAZ, 30 años solterk, 
riental, domiciliada Nelson 8161. 

' LIVISTEN HECTOR BONORA. £6 años. 


“Ácitero, empleado. -ortental, domiciliado Cu- 


-GLIA. 24 años, soltera. 


'Boltero, platero. 


"LIDIA RIVERO, 21 años. 


'g4 años, 


1 Norte 3822. y NELLY RENE PO- 

JN Ne ortental, domicilta- 
a Nelson 8166. 

" JOSE MARIA ENRIQUE RAMA. 32 años. 

: “oriental, domiciliado Gua- 


PERFECTA SAUCEDO, 


yiya 3292. y LIRIA 


-No años. soltera. oriental, domiciliada Gua- 


yiyúá 8292. : 

" GIL TOMAS DE LEON. 24 años. soltero. 
Sornalero, oriental. domiciliado Majested. 
3035, y ELECTRA PESCE, 24 años. soltera, ¿ 
Brtental. domiciliada Majested 1887. 

LUIS BALOCHI. 31 años, soltero. emplea- 
do. oriental. domiciliado Bella Vista 2142, yi 
soltera, ortental,; 
omiciliada Bella Vista 2142. , : 

ELEUTERIO FELIPE MARTINEZ, 25 
años. soltero, empleado. oriental, domicilla- 
fio Roctfa 2903, y CARMEN ELIDA GARCIA, 
soltera oriental, domiclllada P. 
Boltvar 1964. 

BERNARDO COLDFARB, 43 años. solte- 
fo, comercio. polaco. domiciliado Porongos 
2714. y SZEJNA BIBERSZTEIN. 43 años. 
soltera. polaca, domiciliada Gral, Flores 
885. . 

RICARDO SALVAGNO. 32 años, soltero, 
thofer. oriental, domiciliado Carabelas 
3102. y ROSA CARBAJAL. 27 años. soltera, 
Priontal. domiciliada Carabelas 3102. 

" OVIDIO H. POLITO. 20 afios, soltero, 
ornalero. criental. domiciliado Coronel Pes 
feda 1419. y MARIA CARMELA FILPO, 20 
fAfos. soltera. oriental, domiciliada Coronel 


Pereda 1557. 


Ano 


: Foro, 
: fria 2099. y MARIA TERESA RODAO. 


de 2661, y 


FRANCISCO NOLLI, 24 años, _ Soltero, 
nodelista. húngaro, domiclllado Porongos 
8488. y PIROSKA BLANKA POMOTHY, 20 
años. soltera. brasileña. domiciliada Poron* 
os 3438. > 
- JOSE MARIA CUADRO. 68 años, viudo, 
rantista oriental, domiciliado Arenal Gran- 
- TERESA MARTIRENA, 63 años. 
PT oriental. domiciliada Arenal Grande 

i. . 

HECTOR ADRIAN ANGENSCHEIDT. 59. 

fos, viudo, comercio. oriental, domicliia. 

lo Garibaldi 2185, y MARIA ESTER MAR- 

'INEZ. 89 años, soltera. orlental. domicilia- ; 
2 Garibaldi 2185. j 


A 13.4 Sección . | 


¿ISABELINO PEREZ. 25- aflos. soltero, 
dofnalero. oriental, domiciliado Rusia 2371, 
LUCIA AMORENA, 20 afíos. soltera. orien- 
tal domiciliada Barrio» Casató. calle 6 3728, 
- FULIO CESAR RODRIGUEZ. 25 años, sol. 
os jornalero, oriental domiciliado Lucio: 


Rodríguez 5024, y BIBIANA NHORGELINA 
EXEIRA. 15 años, ' soltera, 
iniciliada Lucio Rodríguez 5024, 
L HORTENSIO GONZALEZ. 31 años. solte- 
Fo. gráfico, orlental, domiciliado Centro 
¡América 1636. y OLGA NELIDA MACIEL. 
1 años, soltara, argentina. domiciliada 
Coatro América 1636. ' 
- LUIS ALBERTO SILVESTRE. 30 años. 
Boltero. empleado, oriental, domiciliado Bo=" 
fgotá 3833. y MARIA DEL CARMEN LATO- 
RRE. 23 años. solters. oriental, domiciliada 
Bogotá 3887. Ñ 
Bes. 
FRANCISCO NIN CABRERA, 21 años. sol- 
Jornalero, oriental, domiciliado Aus: 


: e soltera, oriental. domiciliada Austria 


«pública 


1.5 Sección 

l _ 
JOSE 
soltero, 


SERAPIO HOUWRDEBAIGT. 43 “años. 
empleado, oriental, domiciliado Re-' 

2167. y EMA DE BRUM. 35 años, 
ICON oriental, domiciliada República 
3167 


JUAN CARLOS COLUCC. 33 años, solte- 
Yo. zapatero, oriental, 
García 2742, y OLIVIA MARGARITA ALON-: 
O. 20 años. sultera, oriental. domiciliada 
Ñ. Palmira 2154. 

DAVID KELIJMAN. 23 años. soltero, te- 
fedor de libros, argentino, domiciliado Are- 
ol Grande 2285. y SARA JEROZOLIMSKY, 


años. soltera, Polaca, domiciliada Emiilo . 


Reus 2368, 

-— MARTIN FERNANDEZ. 26 años, soltero. 
tador de calzado. oriental, domiciliado 
on 1994, y DIAMANTINA RENHHO FON- 


oriental, do=i" 


domiciliado Martín, 


IA O , «Marzo 19 Le, 


A o —— a 2 
RAUL .DUARTES. 24-años, soltero, TOrua- 
lero, oriental, domiciliado Torriccelt 49836, y 
FLOSSIE MARIA RAPETTI, 23 eños sol» 
tera, italana. domictllada Iberia 3895. 
JUAN AMBROSIO, 24 años, soltero, tex-' 
til, oriental, domiciliado Basilio Araújo 
4325, y ZORAIDA ELENA LLONA, 23 años. 
domicillado Municipio 2054, yjsoltera, textil oriental, domiciliada Torric- 


ANDRES - FERNANDEZ. 25 años, soltero, 
empleado. erieital, domiciliado Constitución 
2176, y CELESTE PLADA. 23 años. soltera, 
oriental, domictiiada Constitución 2176. 

ANGEL SACCO, 25 años. soltero, empleas 
do. oriental. 


TERESA LEONOR SANTANGELO. 19 años.) cell 4558. 
soltera, oriental, domiciliada - Migueleteí RICARDO CARDELO, 25 años, soltero, 
2160. iempleado, oriental. domiciliado Oficial 3.0 
4918. y ELSA LIMA, 20 años, soltera, orien- 
.8l.a Sección tal. domiciliada 'Forricceli 4869. 


-.3 JOSE MARIA HECTOR SILVA, 31 años, 
CAYETANO JUAN BAUTISTA RICCI RI-,évorciado, fornalero. oriental. domiciliudo 
GOLI, 59 años. viudo, químico farmacéuti- ¡Andalucía 2953, y MARÍA ADELA GONZA» 
eo.” oriental. domiciliado Ariel. 4835 y CLBE- LEZ, 33 años, divorciada, oriental. domíci- 
LÍA DOTTA VIGLIETTL 44 años, soltera.; lada Andalucía 3953. 
oriental, domiciliada Ariel 4835. . 
FRANCISCO PERALTA, 30 años, soltero | 
jornalero oriental domiciliado Propios; 
5715, y ADELA RODRIGUEZ. 29 años. sol- | 
tera. orlertal, domiciliada Franklin 1517 
$2.00 Pip, v,m2z,21, 


2% 94 Sreción 


VICTOR RUBEN BONIFACINO. 85 años, 
+ soltero. comercio. ortental, domiciliado Ca- 
rape 2115. y MYRTHA ELISA LABORDA 
CAMY DT CONO. 138 años, soltera. orlental, 
domiciliada Carapé 2115. 


Montesídeo, 17 de Marzo de 1949 ALTAMIR FRANCISCO CASAS, 28 años, 


“soltero, estudiante. oriental. domiciliado 


Sa Sección EcHevarría 644 y CELSA RODRIGUEZ ?8 
jaños, soltera, oriental, domisiliada Prea!- 
- ALBERTO ZOANL 68 años, divorciado,¡ dente Batlle 26856. 


mecánico, oriental, domiciliado Guayabo RUY GOMES DE FREITAS, 28 años. sol- 
1764, y DINA MERLO, 60 años. divorciada, ¡ 'tero, comercio, oriqntal, domiciliado San 
oriental. domiciliado Guayabo 1796. ¡ Salvador 2165. y SUSANA RAMASSO CA- 


WALTER GELOS MARURI. 30 años, sol-, 
tero. empleado, oriental, domiciliado Miño- 
nes 484, y Marigarita Medina Vidal. 22 años 
soltera, oriental, domiciliada Uruguay 2081, 


PELIA. 23 años. snttera. oriental, domitci» 

f Hada Sarmiento 2553. 

| ENRIQUE MARCO JOSEPH 24 años, sole 
tero, empleado, jolaco, domiciltado Brito 
HECTOR FRANCISCO REQUITERENA.| del Pino 1177. e HILDEGARD ENRIQU :- 

40 años. soltero, escritano, soltero, orien=¡ TA HERTA JOSEPH. 18 años. soltera, al8a 

tal, domiciliado Municipio 1604 apartamien-(mana, domiciliada" Brito del Pino 1177. 

to 7. y NELLY ELOISA ZIEGLER, 27 años, PRAXFHDES GABRTEL DE LEON, 

soltora. oriental, domiciliada Constituyente aftos, soltero empleado. orfental 


30 
; domicilla. 
. jdo Dr. D. Terra 1069. y VISTTACION ELISA 
MANUEL MARIO BERGERO. 29 años,| CANO, 29 años. soltera, oriental, domici'ta- 
soltero, pintor. oriental, domiciliado Pablo! da Dr. D. Terra 1069. . 
de María 1214, y TERESA FAUSTA LAP-= DAVID MARKUS, 23 años. soltero. perino 
PADO, 28 años. soltera, oriental, domicilia- dista, polaco. domiciliado Guaná 2478, 9 
da Pablo de María 1214. ¡ LUCIA WEIGLER, 22 años, soltera, pola" 
RICARDO QUESIS. 25 oa, coto ca, domiciliada Guaná 2478, 
nero, oriental, domiciliado Pablo de aria JUAN ENRIQUE EBIA 22 años. solter:s 
1189" apartamiento 2 y ELENA ROMERO.j militar. oriental. domtcillado Carlos Ll, 
24 años, soltera, oriental domiciliada Pa-| Magglolo 719 y MARIA ANTONIA VALDIA 
blo do Marta 1189 apartamiento 2. aoltero,| VARROSA, 23 años soltera oriental, dotutz 
. años. BOltero.| cjiada Echevarría 512 apartamiento 19. 


electricista, oriental domiciliado Orestes 
. > MANTEL ALONSO GONZALEZ. 50 afics, 
no ost. y, NORMA ALBA SANTA | soltero, comercio, español. domiciliado Jure - 
. 24 años. Soltera, oriental, domicill8-| quín Requena 1462 y STEFA GUSCINA Y - 
da Orestes Aratjo 2087, SUNGAILA, 36 efios divorciada lituana du» 
da Sección miciliada.. Brito del Pino 1366. 


no LIO CESAR AV a ños. pitos 
: , empleado. ortental, domiciliado fica 
AMADEO DOMINGO FERRARI, 42 años.| nado 2316, y ELSA MARTA LADOS, 24t añes, 
divorciado. empleado. argentino, domicilía- . 

do Andes. 1217, y ANA MARIA CARDONA, 


Pp sora, oriental. domiciliada Br. Artizos 
21 años. soltera, argentina, domiciliada An= SIEGFRIED OSTWALD, 41 años. soltero, 
es . : > 


viajero. suizo, domiciliado El Viejo Panch 
PEDRO CATALINO PAEZ, $80 años, viudo. | 2441, y GERTRUD ON. $7 A ud 
hacendado, orjental, domiciliado Sorianoj polaca, domiciliada Br. España 2505. 
868, y MERCEDES ESTOL PEREZ. 41 años, LUIS PEDRO ROLANDO SUAREZ, 3% 
soltera, hacendada, oriental, domiciliada | años, soltero, químico, oriental, domíctljae 
Soriano ,868, - % ño Luis de la Torre 567, y MARIA TERESA 
? MAISONNAVE VALDEZ, 26 años. soltera, 
oriental, domiciliada Solano Antuña 2624. 
FRANCISCO HUGO .ALFREDO GIL DA 
FREITAS. 24 años, soltero, Industrial 
oriental. domiciliado Acevedo Dfaz 1273, i 
MARIA GLADYS O'NEILL CARDENAS. 2 


37 4 Sección 


BILVESTRD BALLESTERO, 25 años, sol» 
tero, cortador, oriental. domiciliado Gene- 
ral Flores 2572, y CELINA NOBLE, 27 años, 


soltera, oriental domiciliada General Flo-|García 2457. 
res 2572. DANTE' TABARE BAUTISTA CAGGI 
15.a Sección 23 años, soltero, oriental, domiciliado Fla 


rencio Sánchez 2745. y ANA MARIA BONTEs 
LLA. 17 años. soltera, oriental, domictliade 
3. Parra del Riego 1034. s 
ALEJO ESKIN (hijo), 22 años. soltero, 
industrial, domiciliado Charrúa 2550. y MAk 
RIA GLADYS ALONSO, 19 años. soltert, 
oriental. domiciliada Brito del Pluo 1258, 


Y . 

CARLOS MARIA NUÑEZ. 25 años, solte- 
ro, empleado, oriental, domiriliado Guaná 
1965, y GLADYS MUTTER, 26 afiog. solte- 
ra, oriental domiciliada Guaná 1965. . 

LUIS EUGENIO LECUEDER.: 26 años, 


soltero. empleado, orienfál. domiciliado 3.1 EDELFIO JUSTINIANO '“'SOSA  SANDÍ4 
Requena 990 apartamiento 2 y CARMEN ñ . a iniMias 
A ATCHUGARRY. A6 “años, soltera, | QUE, 21 años soltero. oriental, domiciiia, 


do Carapé 2119 apartamiento 2: y AZARTIO. 
LLI GARAT, 18 años, soltera, orlontal ¿ua 
miciliada Carapé 2119 apartamiento 4. -7 

DARWIN BORRELLI 34 años, divorcia. 
do. jommelero oriental, domicillado PalmaÉ 
$173, y ROSA ELSA PIENDIBENE., 33 años, 
soltera. oriental, domiciltada Palmar 217%. 

IRVIN ISAAC ROSENSTEIN, . 28 2£08% 
soltero, comercio. norteamericano, dom icié 
Hado Ellauri 939, y VELIA ELENA T:04 
SENSTEIN, 26 años. soltera. argentina, ¿ga 
micillada Ellauri 939. 


oriental, domiciliada Luis Plera 2021. 
18.1 Sceción 


ROGELIO JORGE JUAN LEGRAND, 8$ 
años. soltero, arquítecto, francés. domici-= 
liado Vicente Yáñes Pinzón 4597, y, FLO- 
RÉNCIA GUILLERMINA RAITZIN, 25 años, 
soltera. concertista de plano, argentina, do- 
miciliada Vicente Yáñez Pinzón 4597, 


17.4 Sección 4 

: : . 19.4 Sección : 

NOLBERTO OZANO., 56 años, viudo, ma= $ 
rino, oriental. domiciliado Rancagua 3866, FRANCISCO RICHLY 25 años, solterá 
LUISA ELTA DARRIULAT, 35 años, solte-| comercio. rumano, domiciliado Acevedi 


ra, oriental, domiciliada Rancagua 3876. 
JUAN ANTONIO CURBELO, 30 años, sol- 
tero, empleado, orienatl, domiciliado Cuehi- 
tla Grande 4863. y GLADYS MIRTA GIME- 
NEZ., 17 años. soltera, oriental, domiciliada 
Cuchilla Grande 4808. 


Díaz 2224, y RUTH FERREIRA, 25 ns 
soltera, oriental domiciliada Acevedo Df 

£ . 

ALEJANDRINO ABEIRO, 26 años, soll 
ro, zapatero, oriental, domiciliudo Aceved 
. Diaz 2135, y ENILDA MOLINA 24 años 


f 


«E 


(53 


Marzo 19 de 1949 
mn 


rra 2127, 

JOSE ANTONIO REZZAN0O, 52 años, st l- 
tero. comercio oriental, 
cipio 2409, y FELICIA GENARA MACHA- 
DO. 235 años, soltera, oriental, domiciliada 
Municipio 2409, e 

HECTOR LUCAS BANFTI, 26 años, soltero, 
empleado. oriental, 
2168, y ELADIA FERNANDA BARANZANO, 
25 años, soltera, oriental, 
ribaldi 2468. 


5 20.4 Sección 


WASHINGTON “ENRIQUE DUMAY, 24 
años, soltero, empleado. oriental, domicilia- 
do C.M. Ramírez 743, y OLGA IRMA MAL- 
RECHAUFFE, 26 años. soltera, oriental, 
domiciliada P. Costa 132, - 

VICENTE MARZO, 29 años. soltero, me- 
talúrgico, italiano, domiciliado J, B. Frel- 
re 238, y GUILDA ZULEMA ROMERO, 29 
años. soltera, oriental, domiciliada M. H. 
y 'Obes 4269. 

CARLOS FERREIRA. 29 años, soltero, 
tejedor, orleñtal, domiciliado C. de la Ve- 
ga 1135, y MARIA JOSH MESONES, 27 
años, soltera, oriental, domiciliada S, Lucía 
4 . 


2 WILFREDO V. SILVA, 30 años, soltero, 
eropleado, oriental, domiciliado Fraternidad 
3907 apartamiento 5, y NEBIA EDITH MA- 
QUEIRA. 27 años, soltera, oriental, domici- 
diada Fraternidad 3907 apartamiento 4, 

FELIX RIVERO, 25 años. soltero, orien= 
tal, domiciliado Aldao 301, y BLANCA RO- 
SA" POSE, 25 años, soltera, oriental. domi- 
ciliada Gowlana 210, 

MANUEL RAMOS, 64 años. viudo, jorna= 


- lero, oriental, domiciliado D. Coronel 17 


y OTILIA SEVERO, -26 años, soltéra, orlen< 
tal. domiciliada D, Coronel 717. 
EXALTACION LIDELMAR R, VELAZ- 
QUEZ, 23 años, soltero. chofer, oriental. do» 
'miciliado Fraternidad 4025, y ELIA HS. 
THER CABRERA, 19 años. soltera, orlen- 
tal, domiciliada B. Riqué 317, : 


22.a. Sección 
GABRIEL ANDRES SERVETTI EROSA, 
48-años, soltero, comerciante, oriental. do- 
miciliado Ramón Ortiz 2914, y ROSA BLAN- 
CA FRONES BULA, 38 años. divorciada, 
educacionista, oriental, domiciliada Ramón 


Ortiz 2914. 
? $2.00 Plp.v.mz,19, 


JUDICIALES 


o 
JUZGADO L, DE PRIMERA ENSTANCIA 
EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO 

o Convérsión al divorcio 
EDICTO --— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, doctor Diego Landa. dic- 
tada en autos: “Vicente Salerno con JOSE- 
FIÑA ETCHEVERRIA, Converstón al di- 
tvorcio. Libro 42. folio 277”. se hace saber a 


doña Josefina Etcheverría. que'en dichósj 


autos se dictó la siguiente resolución: N.o 
25. Montevideo, Febrero 23 de 1949. Vistos: 
Para resolución estos autos sobre conver- 
sión al divorcio seguidos por Vicente Sa. 
derno contra Josefina Etcheverría. Resul- 
ando: Que el compareciente se presentó an- 
te este Juzgado con el testimonto -de una 
sentencia de las autoridades Judiciales de 
Buenos Aires. Capital de la República Ar- 
gentina. solicitando la conversión al di- 
ivorcio de la separación de cuerpos decreta» 
da en aquélla. a lo cual prestó su conformi- 
Had el Ministerio Público, Considerando: 
Que el testimonio fué presentado en forma 
degal. Habiendo la sentencia quedado eje- 
'cutoriada, Y. teniendo presente lo dictami- 
trado por el Ministerio Público y lo dis- 
puesto en el artículo 185 del Código Civil. 
Fallo: Decrétase la conversión solicitada, 
Notifíquese por edictos al otro cónyuge y 
ejecutoriada. expídanse testimonios. comu- 
míquese y archívese. — Diego Landa. 

Lo proveyó y firmó, etc. etc. — Raúl 
Méndez Schiaffino. Escribano. 

A sus efectos se hace- esta publicación. 
> Montevideo. Marzo 14 de 1949. — Ni= 
Canor dos Santos. Actuario. 

¡ $3.20 Mz.18-28683-v,m2.18. 
1 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la apertura 
flo la sucesión de don PEDRO DABOVE 
CONDE, citándose a los herederos. acree- 
lores y demás interesados para que com- 
parzcan dentro de treínta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
> Montevideo. Marzo 15 de 1919, — Nica» 
Bor dos Santos, Actuario. 
. $4,00 Mz.13-2865-v,m2,29 5 


p 


domiciiiado Muni- 


domiciliado Garibaldi 
domiciliada Ga-! 


dad 


AAA === AAA AO—Á —7 


soltera, oriental, domiciliada Duvimivso Te-; 


Apertura de sucesión 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 


24280 1 


ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma gus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Marzo 4 de 1949, 


de primer turno se hace saber la apertura mu Nicanor dos Santos Actuario. 


de la sucesión de doña CELIA ENCISO DE 
citándose a los herederos. acreedo=! 
Tes y demás interesados para que compa-= 
rezcan dentro de treinta días a deducir en! 
forma sus derechos ante este Juzgado. —:; Letrado de Primera 
— Nicanor 


PERI 


Montevideo, Marzo 16 de 1949, 
dos Santos. Actuario, / 
$4.00. Mz.18-2842-v.m2.29. 


Pertura de sucesión 


$6.00 Mz,16-2748-Y,m2,26, | 


¡Apertura de sucesión 
WDICTO — Por disposición del señor Juez 
Instancia en .lo Civil 
de primer turno se hace saber la aper- 
tura" de ja sucesión de don LAZZARO o 
LAZARO GAMBOGI o GAMBOGGI GRAZIA= 
NI o GRAZZIANI, citándose a los hereda» 
1 TOS, acreedores y demás interesados para 


A 
EDICTO — Por disposición del señor Juez! que comparezcan dentro de treinta días a, 


Letrado de 


más interesados para que 
dentro de treinta días a deducir en forma 


sus derecHos ante este Juzgado, — Monte- 
-- Nicanor dos 


video, Marzo 14 de 1949, 
Santos. Actuario, . 
. $4.00 Mz,18-2843-v,m2,29, 


a 
Apertura de sucisión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 

de primer turno. se hace saber la apertura 

de la sucesión de don JESUS MARTINEZ 


MISA. citándose a los herederos. acreedo»| "> Nicanor dos Santos, 


res y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de noventa días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo, Marzo 14 de 1949, — Nicanor 
dos Santos. Actuario. . 

. $12.00 Mz.13-2839-v,8b,23 ,. 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Tetrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de don LINO SUAREZ 
o LINO SUAREZ MARTINEZ, citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesa- 
dos bara que comparezcan dentro de 30 días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Febrero 26 de 1949. 
— Nicanor dos Santos, Actuario. 
. 56.00 Mz.17-2804-v,m2.23, 


Apertura de sucesión . 

EDICTO — Por disposición dél señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de doña MARGARITA 
GARIBOTTO DE POUME o PUME, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere. 
chos ante este Juzgado, — Montevideo, Fe- 
brero 26 de 1949. — Nicanor dos Santos, 


Actuario. 
$6.00 Mz,17-2788-v,m2,28, 


q 

. Rectificación de partida 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber que JUS- 
TO GERMAN GADEA SANCHEZ solicita la 
rectificación de su partida de matrimonio 
con doña Manón Méndez, pues donde en 
ella figura como “Justo Germán Sánchez”. 
“hijo de Benjamina Sánchez” y nacido el 


19 de. Enero de 1919 debe decir “Justo Ger= 


mán Gadea Sánchez” “hijo de Germán Gan 
dea y de Benjamina Sánche” y “nacido' el 
26 de Enero de 1919”, por ser lo verdadero, 
— Montevideo, Marzo $ de 1949. — Nicanor 
dos Santos, Actuario. : 

. $12.00 Mz.17-2777-v.ab.2. > 


Rectificación de partidas 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se Hace saber que AN- 
TONIO PORFILIO y ELENA GABRIELA 
VIERA solicitan la rectificación de su Par» 
tida de matrimonio y de las de nacimiento 
de su hijo Walter María Porfilio, pues don- 
de en la partida de matrimonio figura la 
esposa como “Elena Viera” debe decir “Elo. 
na Gabriela Viera”; además, donde figuran 
las madres de los esposos, respectivamonte, 


Primera Instancia en lo Civil! deducir en forma sus derechos ante este 
de primer turno. se hace saber la apertura 


de la sucesión de don PEDRO MUSSI. ci- 
tándose a los herederos. acreedores y de- 
comparezcan 


Juzgado, — Montevideo, Marzo 11 de 1949, 
— Nicanor los Santos, Actuario. : 
36.00 Mz,16-2745-v.m2,26. 


¡ 
l 
Apertura de sucesión Ñ 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber -la aper= 
tura de la sucesión de lon ALBERTO ATI. 
LIO LAZZERINI, citándose a los herede- 
TOS, acreedores y demás interesados para 
¡ qUe comparezcan dentro de treinta días a 
¡ deducir en forma sus- derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Marzo 11 de 1949, 

Actuario, 
¡ $4.00 Mz.16-2738-v,mz,26, 
o 
Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instannia en lo Civil 
de primer turno, se. hace saker la aper- 
tura de la sucesión de don WAYCH YANo 
KOVSKY TRIS, citándose E los herederos, 
acreedores y demás Interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a de= 
[ ducir en forma sus derechos ante este Juz» 
gado. — Montevideo, Febrero 25 de 1949, 
“> Nicanor dos Santos, Actuario. , 
$4.00 M2.,16-2737-v,m2.26. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición de] señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace sater la aper- 
Tura de la sucesión de don GUILLERMO o 
GUILLERMINO CHAGAS o CHAJAS, citán- 
dose a los Herederos, acreedores y demás 
¡ interesados para que comparezcan dentro áe 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos 'ante este Juzgado. — Montevideo, 
Marzo 4 de 1949, — Nicanor dos Santos, 


Actuario, - 
$6.00 Mz,16-2725-y,m2z,26, , 
A ; 

Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saker la aper- 
tura de la sucesión de don MANUEL PER- 
NAS GONZALEZ. cftándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a. de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzw 
¿£ado. — Montevideo, Marzo 4 de 1949, «— 
Nicanor dos Santos Actuario. ñ 
$4.00 Mz.16-2724-v.m2,26, | 


Rectificación de partida 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber qué EMI- 
LIO NITZSCHKE solicita la Tectificación 
de la partida de nacimiento de su hija Emi= 
lia Elena Nitzschke Dodera, pues donde en 
ella figura el apellido de la misma, el su- 
vo y el de su padre coma “Nitzschkle” debe 
decir “Nitzschke”. que es el verdadero. — 
Montevideo, Febrero 25 de 1949. — Nica. 
nor dos Santos, Actuario, ñ 

: $9.00 Mz.16-2502-v.ab.l.o 


. Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno doctor Diego Landa dic= 
tada en autos caratulados “Carmelo Tur+- 
turiello con ESTHER MANFREDINL Divore 
clo por causal” (Lo. 42, Fo, 705), se cita, 
.Hama y emplaza a doña Otilia Esther o Es- 


como “Alejandrina Gentile” y “Justa Peluf-. ther Manfredini de Turturiello para que 


fo” debe decir “Alejandrina Gentini” y “Jus- 
ta Romana Ayala”, Y en la de nacimien- 
to, donde figura la madre y la atuela ma- 
terna como “Elena Viera” y “Justa Peluf- 
fo” debe decir, respectivamente, “Elena Ga- 
briela Viera” y “Justa Romana Ayala”, — 
Montevideo, Diciembre 31 de 1948, — Ni- 
canor dos Santos, Actuario. . 
fáuzxil.) $10.50 Mz.17-2754-v,ab,2, 


Apertura le sucesiones 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura le la sucesión de don VICENTE LA 
MANNA y de doña LUISA ESTHER RE- 
YES DE LA MANNA, citándose a los he» 
federos, acreedores y demás interesados Pas 


COMparezca por ante este Tuzgado a es- 
tar a derecho en dichos autos de: tro del 
término de noventa días. bajo apercibimien- 
to de designársele defensor de oficio, — 
Montevideo, Febrero 18 de 1949, Nicanor 
dos Santos, Actuario. 2 

$18.00 Mz.15-2375.y.ab.25. Mx 


y 


. Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancia en lo Ctvil 
de primer turno, se hece saber la aper- 
tura de la «wu-esión de doña MARIA LUI- 
SA RODRIGUFZ DE AYALA, citándose 1 
los herederos, acreedores y demás interes 
sados para que comparezcan dentro de 
treínta días a deducir en forma sus derés 
+ chos ante este Juzgado, —=— Montevideo, Pe- 


AR 


+ 


. BEBO 


Brero 25 de 1949. — Nicanor dos Santos, 
Alotuario. 
43 . $5.00 Mx.14-2621-v,m3s,2t, 


Justancia en do Civil 
primer turno, se tíace saber que AN- 
y LA B. ANTUÑA DE PERRUNI Solicita 
e rúctifieación de su partida de sacimien- 
o, puea donde en ella figura el apellido 
E su madrey abuelo materno como “Vesi- 
no” debe decir “Keszomi”. que es el ver- 
dadero. — Montevideo, Marzo 8 de 1949. — 
“Nicanor dos Santos, Actuario, 
: (Auxil.) $6.20 Mz ,14-2626-v,m2z,30. 


TLbhetrado de Primera 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primeta tustancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
hura de la sucesión de Gon JACOBO COHEN, 
fitándose a los herederos acreedores y de- 
Maje interesados para que comparezcan den- 
dro de treluta días a deducir en forma sus 
“dereches ante este Juzgado. — Montevi- 
eo, Marzo 8 de 1949, —: Nicanor dos San- 


tos, Actuario. . . 
$4.00 M3,14-2607-v.m2z.24, 
A 
Apertura de snuesión 

o. HDICTO — Por dispozición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
“de primer tuiro, se hace saber la aper- 
*fura da la sueesión de don BENJAMIN DE 
MEDEIROS —citándose «4 los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
-Somparezcan dentro de treinta días a dedu- 
vir en forma sus derechos ante este Juz- 
“gado. —-Mortevideo, Marzo 8 de 1949, — 
Hicanor dos Santos, Actuario, 
.e $4.00 Mz,14-2591-v.1m2,2€, 


o 


: : Apertura de sucesión 

¿EDISTO — Por disposición del señor Jues 
aiótrado de Primera Instancia en lo Civil 
dé primer turno. 58 hace saber la aper- 
a de la sucesión de don VICTOR SA- 
“GREDO BARGUEIROS, citándose a los he- 
ederos, acreedores y demás intersados pa- 
“Ya qu comparezcan dentro de treínta días 
é deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Febrero 26 de 1949, 
e Nicánor dos Santos, Actuario, 


+ $4.00 Ma.12-2347-v.ma.23. 


o 


> o Apertura de sucesión 

¿EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
¿ds primer turno, se Hace saber la 4per- 
ura de la sucesión de don DELFINO Fl- 
UBREÉDO BARRIOS, citándose a los here- 
“eros, acreedores y demás interesados par- 
: que comparezcan dentro de treinta días 
deducir en forma sus derechos ante este 
asado. — Montevideo. Octubre 27 de 1947, 

Nicanor dos Santos, Actuario, 

. $4.00 Mz,12-2557-v.mz.83, 


bo Apertura de sucesión : 
¿EDICTO — Por disposición del señor Juez. 


Letrado de Primera instancia en lo Civil 
de primer turno, se Hace saber la aper- 
Pura de la sucesión de don JUAN MOLI- 
NERO BRUERA, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para qué 
¿Comparezcan dentro de treinta días a de- 
.Qucir en forma sus derechos ante este Juz- 
tgado, — Montevideo, Marzo 4 de 1949, — 
“Nicanos dos Santos, Actuario. 

y $4.00 Mz.12-2535-v.m2,23, 


y 


+ Apertura de sucesión 

. EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
fe primer turno, se Hace saber la aDer- 
fura de la sucesión de doña FRUCTUOSA 


¡RODRIGUEZ DE FERNANDEZ, citándose A, 


¿Jos herederos, acreedores y demás intere- 
¡sados para que comparezcan dentro de trein- 
¿ta días a deducir en forma sus derechos 
“¿mte este Juzgado. — Montevideo, Febre- 
Lo 29 de 194), — Nicanor dos Santos, As“ 


túario., 
pr $6.00 Mz,12-2534-v.mz.28, 
¡ 


, 


+ Apertura de sucesión 
«. EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Létrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se Hace saber ta aper- 
fura de la sucesión de don RAMON-VECINO 
POSH, citándose a los herederos, acreedo- 
Fes y demás interesados para que compa- 
. fezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
1949. — Nicanor 


INontavideo, Marzo $ de 
$4.00 Mz,12-2501-v.m8.26, 


dos Santos, Actuario, 


o Ayertara de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

trado de Primera Instancia en lo Civil 

o Hrimer turno, se Hace saber la aADper- 

“¿Ípra do gucesión de doña CELESTINA 

PRUMENTO ROSSELL, citándose a los Le- 
ni * 


A A ——————— E 


. Rectificación de partida -= Nicanor dos Santos, Actuario, 
"EDICTO — Por disposición del señor : : 56.00 Mz.12-2499-v.mz.23, 


do scada ue. 


rederos, acreedores y demás interesadog pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta dias 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Marzo 8 de 1919. 


Apvertu"a de euresiones 


EDICTO señor Juez 


Marzo 19 de - 


herederos, acreedores y demás Intetesa.19 
Para que comparezcan dentro de uoveuta 
díás a deducir en forma sus derechos ante 
este Juegado. — Montevideo, Marzo 2 de 
1949, — amianor dos dantos, Actuario. 
$18.00 Mz,8-2265-v.ab.18, 


- Apertura de sucesión , 


EDICTO Por dispusición dei señor Jues 


Letrado de. Primera -EInstancia .en lo Civil, Letrado d j 
' o de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se Hace saber da aver-= gs primer turno. se hace saber la apertura 


tura de tas sucestones de don JUAN HEC- 


l de la sucesión 


de doña ASUNTA MARIA o 


TOR TORTEROLO MARABOTTO y de doña; ASUNTA Di NUNCI - 
MARIA MARAROTTO DE TORTEROLO, ct- | CIO, citándose a los here 
tándose a tos herederos acreedores y de-¡ 


más interesados para que eomparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzszado. — Montevi- 


Marzo 71 de 1919. — Nicanor dos San- 
$6.0) Mz.12-2500-v.m2z,23. 


deo. 
tos Actuario. 
Apertura de sucesión 


EDICTO Por er señor Juer 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno. se Hace saber la aper- 
tura de la sucesión de doña JULIA BRUG- 
NINI DE BRESCIA o JULIA BRUGNINI 
DE £RESSIA. citándose um 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de- treínta dias a de- 
: ducir en forma sus derectos ante este Juz. 
¡gado  — Montevideo, Febrero 23 de 1949, 
¿ — Nicanor dos Santos, Actuario, 

Í $6.00 Mz.12-2492-y,mzx.28. 
Emplazamiento : 

EDICTO — Pour dispest- +1 del señor Juez 
i Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, doctor Diego Landa, dic: 
tada en autos “María Atdéte Coliado con 
LUIS.JACINTO SANCHEZ Divorcio” se cl- 
ta, llama y emplaza a don Luis Jacinto 
Sánchez para que comparezca por ante este 
Juzgado dentro del término de noventa días 


ap - 


a estar a derecho en ins mencionados autos j. 


bajo apercibimeinta de designársele derenu- 
sor de oficio, con quien se tentará, también, 
la conciliación. — Montevideo, Marzo 5 de 
1949, — Nicanor dos Saintos, Actuario, 
$18.)0 Mz.12-2508-v.ab,22. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de don PEDRO MEN- 
DEZ, citándose a los herederos, acreedo- 
Tes y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
— Montevideo, Febrero 26 de 1919. — Ni- 
canor dos Santos, Actuario. 

$1.00 Mz.11-2440-v.mz,22, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de don JOSE GONZA- 
LEZ o JOSE SATURNINO GONZALEZ 
GARCIA, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Montevideo, Marzo 4 de 1949, — 
Nicanor dos Santos, Actuario. 

$6.00 Mz.11-2277-v.m2z.28. 


Apertura de sueesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
"de primer turno se hace saber la aper- 
tura de ia sucesión de don FRANCISCO 
CASSAMAGNAGHI, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 
que compaprezcan dentro de treinta días 4 


e Nicanor dos Santos, Actuario, 
$4.00 Mz,10-2390.v.mz.21. 


Apertura .de aucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Las prim de Primera Instancia en lo Civil 


tos herederos, : 


3 
| 


¿ 
: 


A 


¡ 
! 


: 
1 
1 
1 


deducir en forma sus derechos ante estej metros cuadrados 
Juzgado, -- Montevideo, Marzo 5 de 1949. ¡tros 88 centímetros de frente al Sureste, 
«qa la aveni 


| 


| 


deros, acreedores y demás interesados pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Marzo 5 de 1948. 
— Nicanor dos Santog,' Actuario. 

$6.09 Mz_10-2388-v,mz.21. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del refor Juez 
Letiado de Primera Instancia en lo Civil de 
primer turno, se hace sater la apertura de 
la sucesión de dofia MANUELA PERI o PE< 
REZ o PERES DE MINETTO citándose A 
los herederos, acreedores y demás interesas 
dos. para que comparezcan dentro de treine 
ta días a deducir en forma sus derechos an 
te este Juzgado, — Montevideo, Marzo 5 de, 
1949, — Nicanor dos Santos, Actuario. 

Í $6.00 Mz._10-2389-v,mz.21. 


Emplazamiento 
EDICTO — Por viisposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo. Civil 
de l.ér turno, Dr. Diego Landa. dictada en 


autog “MARIA PALMER DE NADAL y 
otros. Prescripción” (Lo. 42. Fo. 735), s8 
cita, lama y emplaza para que Comparez= 


can por ante este Juzgado a estar u dere. 
cho en dichos autos dentro del término de 
noventa días, bajo apercibimiento de des 
signárseles defensor de oficio, a los heree 
deros y sucesores de don Norberto Larra.s 
vide, Manuel Alfredo y Sofá Laárravide, Vice 
toria Larravide de Salvañach, Carlos Enri» 
que y Norberto Larravide, Elisa Larravils 
de Lezica y Josefa Larravide de Cibíls, Jai- 
me, Jos6 Peáro, Martu' del Carmen. Josefa 
Felicia Ellsa y Josefa Gregoria Cibilg 
Larravide, María o "Marta Mercedes Cibiis 
Larravide de Castellanos, Marto y María 
Elvira Cibiis Piñeyro y Enríqueta M. y Ma- 
ría Inés Lezica de Uriarte y, en general a 
todos los que por cualquier causa se Con»- 
sideren con derechos a las sobras de 23$ 
metros 13 centímetros cuadrados que se ens 
cuentran incluídas dentro de las dos frace 
clones sigulentes: A) lo Una fracción de 
terreno ubicada en la “Villa de la Unión”, 
10.a sección judicial de Montevideo, empa=- 
dronada con tos números 93.980 y 93.979 
(antes en mayor área con el número 70.093), 
compuesta, según plano del agrimensor Car. 
los A Mac Coil, de Octubre 24 de 1930, 
donde se señala con la tetra “A”, de vra 
superficie de 607 metros 344 centímetros 
cuadrados. desiíndados asf: 7 metros 88 cen. 
tímetros de frente al Sureste, a 'la aves 
nida S de Octubre (ex calle 13 de Julio), 
entre las de Villagrán y Enrique Clay, dise 
tando 2% metros 35 centimetros de estu úl» 
tima; 7 metros 82 centímetros al Norveste, 
por donde tamtién da “tente a calle Juan 
Jacobo Rousseau (antes Monte Caseros); 17 
metros, 36 centímetros al Noreste, confi. 
nantes' con otro inmueble de los -compare- 
clentes, y 77 metros 20 centímetros al Sur= 
oeste, limitando con la sucesión de Elis 
Larravide de Lezica; y 2.0 Fracción de te- 
rreno lindera a la anterior, empadronaóa 
con los números 70.093 y 93.981 aque, ses 
gún plano mencionado del agrimensor Cara 
los A. Mac Coll, de Octubre de 1930 se 
señala con la Igtra “B” y se compone de 
una superficie de 605 metros 9.074 centí- 
destindados asf: 71 mes 


a 8. de Octubre (ex calle 18 de 
Jullo). enfre las calles Villagrán y Enrí- 
que Clay, distando 21 metros 47 centíme= 
tros de la esquina formada con la última 
nombrada: 71 metros 20 centímetros al Nora 
este. por donde linda con terrenos que fue» 


de primer turno, se hace saber la apertura iron de la sucesión Josefa Larravide de Cl- 


de la sucesión de don RAMON LOPEZ DE 


bils (inmueble anteriormente descripto); 


DIOS, citándose a los iferedreos, acreedores | metros 83 centímetros al Noroeste, de fren= 


y Gunás interesados para que comparezcan 
Seniro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Montevi- 
deo, Marzo 2 de 1949, — Nicanor dos San. 


tos, Actuario, 
$4.00 Mz.10-2393-v.mz,2l, 


Apertura de sucesión 

EDICTO -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancta en lo Civil 
de primer turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de doña BERTA BON- 
NEL o BERTHE BONNEL o BERTAR 
AGUSTINE MARIE BONNEL o VERTA 
AGUSTINA MARIA BONNEL o BERTA MA- 
RIA AUGUSTA BONNEL o BERTHED MA- 
RIE AUPUSTA BONNEL, cltándose a los 


te a la calle Juan J. Rousseau (ex Monte= 
caseros), y 717 metros 04 centímetros al 
Suroeste. confinantes con Sara G. L. de 
Hughes y West India Ol! Company. Dichas 
fracciones unidas forman una superifcia 
total de 1.213 metros 48 centímetros Ccusa- 
drados. teniendo 15 metros 76 centímetroa 
de frente al Sureste, a la avenida 8 de 
Octubre. entre las calles Enrique Clay Y 
Villagrán. distando el punto medio 29 me- 
tros 25 centímetros de la calle Enrique 
Clay, y por el Noroeste, en 17 metros 65 
centímetros de la calle Juan Jacobo Rous. 
seau (entre las mismas) — Montevideo 
Marzo 3 de 1949, — Nicanor dos Sani08, 
Actuario. 
pe . $126.00 Mz.8-2278-v.ab.13. 
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(A 


. Gos Bantos, Actuari- 


z ) 19 de : .9 


. Rectiflención de prrtita 

EDICTO — Por dispotición del seder Juez 
t . Piimera ctra cr. en da Civil 
de primer turno se hace saber que AQUÍ. 
LINA LEMA DE LEMA rolicita la rectift- 
cación de se partida de matrimonty con 
Francisco Lema, pues donde en ella figura 
fu nombre como “Marta” debe dect “Ayul- 
lina” y donde figura como nacida es día 
“24 de abril de 1898” debe decir “23 de 
Abrir de 1899”, que es lo verdadera. — 
Montevideo, Febrero 25 de 1949 — Nicanor 
dos Santos, Actugrio : 

$9.06 Ms 7-2133.v ab.b. 
Emplazamjento 

EDICTO — Por dispesición de) reñor Jnea 
Letrad.. de Primera instanetla en to COtvt 
de primer turno, doctor Diego Landa, dic- 


tada en autos exratulados “Manuel Balsa 
Cotelo con WALTER FRANCIS HEALY y 
Otra, Otorgamiento de escritora” (Lo 42, 


Fo. M4), se cita, Hama y emplaza por el 
término de noventa días a don Walter Fran- 
€ls Healy, a su esposa y a todos los que: 
Se consideren con algún derecho sobre el 
Solar (tie se describirá para que compa- 
Fezcan por ante este Juzgado a ot»rgar la 
€scritura del solar mencionado au favor de 
Manuel Balsa Cotelo, bajo apercibimiento de 
Ber otorgada de oficta por el señnr Juez. 
Descripción del terreno: Un solar de terre- 
no señalado con el número 73 de la man- 
tana detra “C”* en plano del agrimensor 
Guillermo P. Rodrtguez empadronado con 
el námero 74.025, compuesto de una tu- 
merficie de 258 metros cuadrados deslinda- 
dos asf: 8 metros 60 centímetros de frente 
al Oeste, sobre la calle Frías, por donde 
el edificio se señala eon el número $508; 
igual extensión al Este, tindando con so- 
lar número 104; 30 metros aj Norte, lmitan- 
do con solar número 74, e igual] extensión 
al Sur, lindando con solar número 72, — 
Montevidea, Febrern 26 de 1949. — Nicanor 


$148.00 Mz.7-2139-v.ab.9. 


Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

trado de Primera instancia en ta Civ 
e primer turno, doctor Diego Landa, diec- 
tada en autos “Regina Antona con JULIO 
JUAN DOMINGO ROBERT. Divorcio unila. 
teral”, se cita, llama y emblaza a don Ju- 
lio Juan Domingo Robert para que compa- 
rezca por ante este Juzgado a estar a de- 
Fecho en los mencionados autos dentra fel 
término de noventa días, bajo apercibi- 
miento de designárseie tefensor de ofteto, 
»”- Montevideo, Febrero 26 de 1949, — Ni. 
€añor dos Santos, Actuario 

$18.00 Mz.7-2187-v.ab.9. 
Rectificación de partidas 

EDICTO — Por disposición de! señor Juez 
Potrado de Primera Instancia en lo Civil 
e primer turno, se hace saber que GIFLE 
CINMANYTE y SLIOMAS (SALOMON) SA- 
PYRAS solteitan la rectificación de sus 
hombres y apellidos en las partidas de na- 
gimiento de sus hijos Rosa, Rase (Raquel), 


alme y Jacobo, pues donde en ellas tigu- | 


ta el padre como “Salomón Sapire” o “Sa- 


domón Sapira” debe decir “Salomón SApy- 


as, y donde figura la madra como "Giiel 
irman” o “Guitel Cumaar o "'Guitej Sig. 
man”, debe decir “Gitle Cinmanyte”. - 


Hontovideo, Octubra 27 de 1948. — Nicanor 
os Santos, Actuario, " 
312.00 Ma.3-2094-v.m3.19, 
Apertura de sucesiones 

EDICTO — Por disposicion del señor Juez 

trado de Primera instancia en lo Civil 
e primer turno, se hace saber la aper- 
ura de las sucesiones de don ULDARICO 
PREGLIASCO y de doña DOMINGA o VE- 
NANCIA DOMINGA o DOMINGA VENANCIA 
BAZZANO DE PREGLIASCO, citándose a .0s 
Nerederos, acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan dentro de treinta días 
Juzgado.” en forma sus derechos ante este 


2gado. -—- Montevideo, Febrero 26 de 1949. 
Nicanor dos Santos, Actuario. 
. $6.00 Mx ,4-2121-v.m2,21, 


Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición gel señor Juez 


, Primer turno, doctor Diego Landa, álic- 
a en autos: “JULIO y PRANCISCO GAR- 
CIA BAYERQUE, solicitan segunda copia 
de escritura”. (La, 42, Fn. 776), se cita, lla» 
ma y emplaza pare que eomparezcan por 
ante este Juzgado dentro del término de 
Doventa-dfas bajo apercibimiento de desig- 
fonderá defensor de oficio con quien se en- 


$e pon de Primera Instancia en lo Civil 
e 
a 


nderá la conciliación y se seguirá la ins» 
ncla, a todos tos que se consideren con 
derecho a oponerse a la expedición de la 
gunda copía de la escritura de Cesión de 
rechos Hereditarios autorizada el 8 de 
osto de 1925, por el escribano Dámazo A, 
082, y otorgada por dofía Margarita Guig- 
ni de Garefa, por si y en representación de 


sus bijos menorés:, Kaús' Leopoldo, Carios 
¿Maria Gabrie), Arturo, Luis Alberto y Wal 
ter Germán García, sobre la que ejercía la 
patria potestad, y Pablo Jgqsé Romvaido 
Ricardo, Jorge Wenseiso Máximo y Rita 
¡Margarita Garcta, a favor de Julio Garcta 
Bayerque, Francisco García Bayerque e 1sa- 
bel] Garcta de Simondino, en ese entonees 
casada con don Lorenzo Simondino. -- Mon- 


tevideo, Febrero 23 de 1933. — Nicanor Dos 


Santos, Actuario. 
$42.060 Feb.26-1939.v.2b,6, 
Rectificación de partida 

EDICTO — Por disposición dej señor juez 
Letrado de Primera instancia en la Civil de 
primer turno, se hace saber que SETEM- 
BRINA BETANCOURT solicita la rectifi- 
cación de su partida de nacimiento .pues 
donde en ella figura solamente como "Se. 
tembrina” debe decir “Setembrina  Betan- 
court; además solicita la rectificación de 
5u partida de matrimonto cun Leonido Pe- 
| dro Olivera (hijo) pues donde en ella fi 


court y Ana Fontora” debe decir “Hija de 
padres desconocidos”. — Montevideo, Fe 
brero 14 de 1949 — Nicanor Dog Santos. 
Actuario. , 
(Auxil) $6.30 Feb.24-1855-y.m2z.26. 


Apertura de mucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de doña CARMEN LOPEZ 
MENENDEZ, citándose A los herederos, 
Acreedores y demás Interesados para que 
comparezcan úentro de noventa días a de- 
ducir en ferma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Montevideo Febrero 16 de 1949. 

-— Nicanor Dos Santos, Actuario. 
$12 00 Feb 21-1685-v.m3.29. 


KA 5 


Prescripción adquisitiva .. 
EDICTO — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia en to Civil 
de primer turno doctor Diego Landa, éle: 
¡tado en autos caratulados: “Cala Popular 
de Pando con sucesores de ESTEBAN 
JOSE DE ARTIGAS y ANA MARIA 
LOPEZ. Prescripción adquisitiva, Lo 42 
F.o 707”, se cita, llama y emplaza para que 
comparezcan a estar a derecho en estos a0D- 
tos dentro del término de noventa días bajo 
apercibimiento de designársetes defensor 
de oficio, a los sucesores a cualquier título 
de Estelan José de Artigas y Ana? Marfa 
López, y a toda otra persona interesada y 
en general a todos los que por cualquier 
causa o título. se considerasen con derechos 
a las sobras de 27 Hecláreas 43409 metros 
60 decímetros existentes dentro del predio 
rústico identificado con es número 5453 en 
el padrón Gel Departamento de Maidonado, 
o sea una fracción le terreno rural situada 
¿eb la 5a sección judicila- de dicho Derar- 
tamento, medida y destindada por el inge- 
Hero Omar Pagantos Rocamora según pla- 
no de Octubre de 1916 inscripto en la Di- 
rección General de Catastro con el número 
950 el día 14 del mismo mes y año, com- 
puesta de una superficie de: 128 hectáreas 
9320 metros, lindando, sj Norte en 1952 me- 
tros (hasta el borde del barranco en el 
arroyo Solís Grande), con propiedad padrón 
1253 de la sucesión ts Santiago M. Came: 
jo, hoy “Pascual Mondati y Hermanos”: a) 
Sur en 1995 metros (hasta el borde del cl- 
tado barranco), eon Felipe Fiachi (es Fra- 
chia)» y Miguel Tiavirtto tes Miguel An- 
gel Craviotto), o sea respectivamente - pro- 
piedades padrones 6483 y 1259; al Este en 
594 metros 50 centímetros con predig Pa- 
drón 1260 de la sucesión de Santiago M. 
Camejo, hoy “Pascual Mondelll y Herma- 
nos”; al Noreste. er 15 metros 40 centíme: 
tros con camino departamental; y al Oeste, 
con el arroyo Sstís (Arroyo Solís Grande). 
-— Montevideo, Febrero ?7 de 1939, - Nica: 
nor Dos Santos, Actuario 
$ 72.00 Feb.15-1254-v,mz.23 


y 


o rr 


Apertura de sucesión . 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en to Civi 
de "primer tuiro, es "e saher ta ¿pertur: 
de la sucesión de doña HERMINDA ET- 
GUEREDO DE LEAWLELIJR.o ESTEFANA 
BERMINDA PIGUEREDO DE  ELAWLUR, 
ecltándoso a los herederos, sereedores y de 
más interesados para cue comparezcan den- 
tro de noventa días a deducir en forma sus 
derecttos ente este Juzgado. — Mentevióeo 
Diciembre 31 de 1948. — Nicanor Doe San- 


tos, Actuario. 
$12.00 Feb.16-2407-v.m2.34. 


JUEGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL PE SEGFNDO FURNO 
Información de vida y costumbres 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 

3 Letrado de Primera Instancia en Jo Civil 

i de segundo turno. se hace saber que ante 

este Fusgado se Ma presentado el yguiente 


242 
escrito: Señor Juez Letrado de Primeras 
Instancia en Jo Civih de segundo turno: 
JULIO RAUL BALDRIZ, constituyendo do. 
micillo para todos Jos efectos legales en 
avenida 18 de Julio N.o 291, al señor Juez 
digo Que a efectos de sacar la matrícula 
de procuraúor. y como lo establece el Có- 
digo de Organización de Tribunales. vengo 
a producir la información de vida Y C0s. 
tumbre. ofreciendo al efecto. en carácter de 
testigos a los señores Ruben Sosenke do- 
miciliado en la cate Justicia 2610 y a) se- 
fior Milton F. Carballo eon domicilio er 
Mercedes 1472. P. 7 los que podrán ser in- 
terrogatos serún el siguiente tenor: 1) 
Por las generales de la ley: 2) Que digan 
sobre vida, moral y costumbres de) actor de 
estos autos; 3) Que den razón de sus di- 
chos, Por lo expuesto al señor Juez pido: 
Se me tenga por presentado y como mejor 
corresponda a derecho se de trámite a ed 
tos autos. — JuMo Raúl Baldriz, — Monte- 
video, 11 de Marzo de 1949. — Juan Carlos 


gura como hija de “Manvue) María Bentan- | Áltierk Actuario Adiunto. 


¿ $16.00 Mz.18-2833-v,m2,29.. 
Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
segundo turno, se hace sater la apertura 
de la sucesión de CARLOS ESTEBAN DRUl- 
LLET. citándose a los herederos. acreedos 
res y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo. Febrero 9 de 19498. — Juanáne 
gel L. Gianola, Actuario. 

$4.00 Mz.18-2827-v.m2.29. 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez . 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno. se Wace saber la apertu- 
ra de la sucesión de MARIA GREIFEM-= 
BERG citándose a los herederos, acreedo= 
res y demás interesados para que compas 
rezcan dentro de treínta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo. Febrera 9 de 1949, — Juanáns 
gel L Giancla, Actuario. 
$4.00 Mz2,18-2828-v.mz.29. 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez - 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
segundo turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de CARMEN DEMATEIL o 
CARMEN DEMATEY DE PLACHOT, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás - 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus des 
rechos ante este Juzgado  — Montevideo, 
Febrero 9 de 1949. — Juanángel L, Gilano» 
la. Actuario. 
$6.08 Mz.18-2329-v.m3.29. 
Apertura de sucestón 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Cívik 
de segundo turno, se hace saber la apertu= 
ra de la sucesión de ANGELA MARIA BE= 
NEDETTO DE BRUSA citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
áfas a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo. 7 de Marzo de 
1949, — Juanángel L. Gianola. Actuario. 
54.00 Mz.18-2830-v.m2.29. 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno. se hace saber la apertu- 
ra de la sucesión de MANUEL GONZALEZ 
CALDAS, citándose a los herederos, acree- 
dúdores y demás interesados para que com=- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
—- Montevideo, 11 de Febrero -de 1949, «u 


[ Juanángel L. Gianola. Actuario, 


24.00 Mz.18-2831.v.m2.29. 
Apertuta de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia ep lo Civil 
de segundo turno. se hace saber la Aper. 
tura de la sueestón de MONICA ERADIA 
SEDRES o CEDRES DE LEUNDA, citándo- 
se a los Herederos acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treínta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado, — Montevideo. No» 
viembre 24 de 1948, — Juanángel L. Gia» 


nola, Actuario, . 
. $6.00 Mz2.13-2847-v.mz 29, 
Rectifiezción de partidas 

EDICIO Por élsposteión del señor Juez 
Letrado de Primera Enctaneian er do Clvi) 
de segundo turno, se hace saber que ante 
este Juzgado iftan sido soHi “Was las tec- 
tíficaciones de las partidas o» nacimiento 
de ANGEL SERVETTI ARP:S, ANGEL WAL- 
TER SERVETTI RAMIREZ y ALFREDO 


DIARIO OFICIAL 


LAARIO SERVETTI RAMIREZ, en las que 
aparece el apellido paterno como "Servet- 
to” debiendo decir De nacimien- 
o de Juan Angel 
"sel Mario Sorvetti Mateucci, en 
párecen como “nieto de Rosa Pesci” y 
o de Rosa Pecio”. respectivamente, dobien- 
Margarita Rosa Pescio”, 
imiento de Viceute 
como 


scio”, 
etti con Loyola Ra- 
ellido pa- 


de 
sía Angela” 
cio”. De matrimonio de Juan Angel 
-Bareco el contrayente como 
'seta Servetti” debiendo decír “hijo de Rosa 
tarta Angela Servetti”. Y 4e matrimonio de 
icente Servetti con Celía Ares, en la que 
parece el apellido del cuntrayente como 
*-Jeryetto” debiendo decir “Servetti” y co" 
10 “hijo de Luis Servetto y de Rosa Peo- 
cio” debiendo decir “hijo de Lu 
de Margarita Rosa Pesclo”, por ser como 
orresponde. A los efectos legales se hace 
sta publicación, -- Montevideo, Marzo 3 
¿4 1949 — Juan Carlos Altieri, Actuario 


ASunto, . 
, $83.00 Mz.18-2456-v.ab,t. 
Apertura de sucesión 
_-BDICTO — Por disposición del señor Juez 
¿trado de Primera Instancia en lo Civil 
k 3 segundo turno, se hace saber la apertu- 
+ flo la sucesión de FRANCISCA DARDER 
¿ANALS DE RIPOLL, cltándose a los hers- 
eros. acreedores y demás interesadog para 
ue lomparezran dentro de noventa días a 
feducir en forma sus derechos ante este 
-uzgado. — Montevideo, Febrero 11 de 1949. 
ff Juenángel:L. Gianola, Actuario. . 
- $18.00 Feb.16-1445-v,m2.8t. 


Rectificación de partidas 
E BDICTO — Por disposición del señor Juez 
Y otrado de Primera Instancia en lo Civil 


te Juzgado han sido solicitadas las rec» 
Menciones de las partidas de nacimiento 
a JOSE ROBERTO LAKUSTA y LUIS AL 
IBERTO LAKUSTA, en las que aparecen “hi- 
o de Rodolfo Lakusta, polaco”, debiendo 
Poole “hijo de Rodolfo Lakusta, rumano” y 
da, de Jorge Juan Lakusta, en la que aparece 
*Hijo de Rodolfo Lakusta, de 21 años pola- 
to”. deblendo decir “hijo de Rodolfo Lakus- 
fa. de 28 años, rumano”. que es como Ccorres- 
ponde. A los efectos legales se hace esta 
vublicación. — Montevideo, Marzo 10 de 
949, —= Juan Carlos Altieri Actuario Ad- 


unta. 
y 38.40 Mz.17-2800-v.ab,A, 


eS 


E == 

E Rectificación de partidas 

E EDICTO — Por disposición del señor Juez 
' Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
| Ge segundo turno, Se hace saber 'que ante 
WPéste Juzgado han sido solicitadas las rec- 
Eiticaciones de la partida de defunción de 
AMERICA TARALLO, en la que aparece el 
apellido materno como "“Figuelrá” debien- 
Bo decir “Tarallo”. y la de nacimiento de 
Ugo Dante Tarallo, en la que aparece 
“bomo "hijo de América Figueira” debiendo 
decir “hijo de América Tarallo”*, por ser 
*como corresponde, A los efectos legales se 
hace esta publicación. — Montevideo, Mar- 
vo 2 de 1949. — Juan Carlos Altieri, Ao- 


tuarlo Adjunto. 
y) $8,40 Mz,16-2726-v,ab,1.0. 


(Auxil 
€ ] 

Rectificación de partida 
=DICTO — Por disposición del señor Juez 
¿rado de Primera Instancia “en lo Civil 
e segundo turno se hac» saber que ante 
E a rectifica- 
í e MAR- 
la que 


im 


onbre materno como 
ecir “Szajnádla”, y la nacionalidad “arien- 
ales” aebiendo decir “polacos” por ser co- 


fin» corresponde. A los efectos legales se 
fne e esta publicación. — Montevideo, 2 de 
- zo de 1949, — Juan Carlós Altieri, "Ac- 


rio Adjunto. 
: $8.40 Mz.15-2358-v.m2,81. 


Apertura de Sucesión 

¿ DICTO Por Gisposición del señor Juez 
rado de Primaer Instancia en lo Civil 
segundo turno se hace saber la apertu- 
de la sucesión de JUAN PEDRO Vl- 
ENZONI, citándose a los herederas, 
. dores y demjs interesados para que 
parezcan dentro de treinta días a de- 
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penca: 


2» segundo turno, se hace sater que ante: 


ART NTRAN 


A 


ducir en forma sus derechos ante Juz- 
gado. -—- Montevideo, Noviembre 24 de 1948, 
-— Juanángel L. Gianola, Actuario. 

$1.00 Mz.15-955-v.mz.2b. 


Hectificación de bartida Ñ 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido solicitada. la rectifl- 
cación de la partida de nacimiento de AL- 
VAR NUÑEZ, en la que aparece el nom- 
bre del mismo como “Alba” debiendo decir 
“Alvar”, que es como corresprnde. A los 
ofactos legales se hace esta vullicación. — 
Montevideo, Marzo 4 de 1919. — Juan Car- 
loa Altieri, Actuario Adjunto, . 
2617-v,mz.81, 


$9.00 Mz,15- 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MARIA EUGENIA 
BORELLI o MARIA EUGENIA GERARDA 
BORELLI, citándose a los _Herederos, acree- 
dores y demás interesado» para que” corm- 
parezcan dentro de treinta álas a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Montevideo, Marzo 1 de 1949. — Juanán- 
Gianola, Actuario, 

$6.00 Mz,15-2669-Y,m2,28, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se.bace saber la aper- 
tura de la sucesión de ALBERTO o AL- 
BERTO ANGEL o ANQEI ALBERTO CA- 
RAVIA LERZO, citándose a los herederos, 
acreedores y demás Interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducír en forme sus derechos ante este Juz- 
gado. — Mentovideo, Marzo 7 de 1949, — 
Juanángol L. Glanola, Actuario, 
N $6:00 mMz.14-2635-v,m2z,24. 
A 
. Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo: Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la »ucesión de DOMINGO CULLA- 
TI, ciutándosa a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan 
dentro de noventa días a deducir en forma 
sus derechos 'ante este Juzgado. — Mon- 
tevideo. Marzo 4 de 1949. — Juanángel L 
Gianola, Actuatio. 
$12.00 Mz.14-2636-v,ab,28. 
Apertura de 
EDICTO — Por disposición, del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de PALMIRA MANNI 
DE BARTOLOZZI, citándose a logs herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta dias 2 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Febrero 26 do 1949, 
== Juauángel L. Gianola. Actuario, Ñ 
$1.00 Mz 14-2604-v.mz,24, 
A 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hase saber la aper- 
tura de la sucesión de SERAFINA o FER- 
MINA o SERAFINA FERMINA BEITONE 
o BEITON o BEITTONE e BAITTONE, Cl- 
tándose a los hederedos, acreedores Y de- 
más interesados para que comparezcan áden- 
tro de treinte días a deducir en forma Sub 
derecha ante este Juzgado. — Montevideo, 
Webrero 9 de 1949, — Juanángel LD. Gia- 


nuola. Actuario. 
$6.00 Mz 14-2594-v.mz,24, 
A 
Apertura de sucesión , : 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primora Instancia en lo Civíl 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura “€e la sucesión de SANTOS MARIA 
URIOSTE; citándose a los Herederos, acree- 
dorez y demás interesados para que Ccom- 
parezcan dentio de treinta días a deducir 
en forma sus Gerechos ante este 
— Muntevides, Marzo $ de 1949. 
gel L, Gianole, Actuario. 
$4.00 Ma 14-2593-v,m23,24, 


sugesión 


Juzgado. 
-— Juanán- 


Rectificación de partidas : 

EDICTO — Por disposición. del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segunto turno, su hace saber que ante 
este Juzgaro han sido sulicitadas las Tec- 
tifinaciones de las partidas de matrimonio 
de ANTONIO LORENZO MAS con SENEFA 
URUGUAYA MORENO, en la que aparece el 
nombre de .a contrayente como “Uruguaya 
Rosa Lucas” debiendo decir “Senefa Uru- 
guaya Moreno”, Y la de nacimiento de Nor- 
berto Remeo Más en la gue eparece como 
«sombre de su mare “Uruguaya Rosa Lu- 
cas” deblendo decir “Senela Uruguaya Mos 


| 
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Marzo 19 de 1949 


— 


reno” que estuomo corresnonde. A los efec 
tos legales se hace esta publicación. — 
Monteviñeo, Marzo 9 de' 1949, — Juan Cara 
los Aitieri, Actuarlu Aújunto. 

$12 00 Mz *4-2589-v,m2z,30, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por fisposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la apertu- 
ra de la sucesión de ELENA DODERA DE 
LABORDE, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com=- 
parezcan dentro de treinta días au deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
— Montevideo, 7 de Marzo de 1948, — Juane 
ángel L, Gianola, Actuario, . 
$4.00 Mz.14-2596-,m2,24, 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno. se hacé saber la aper.. 
tura de la sucasión de LUIS ANTONIO CAS+ 
TIGLIONT citáandose a los herederos, acrege 
dores. y demás interesados para que come 
parezca dentre de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado., 
Montevideo, Febrero 26 de 1949. — «=. 
Juarángel L. Glanola Actuario. 
> $4.00 -Mz 14-2597-v,m2z.24, 
Apetturan de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancia en lo Clvil 
de serundo turno, se hace saber la apete 
tura de la sucesión de MARIA ANGELICA 
MAYOBRE:+DFE APOLITO, rltándose a Jog 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que e»mparezcan dentro de treinta 
días a dedusir en forma <us derechos ante 
este Juzgado — Montevideo, Febrero 9 de 
1949..-- Juanánge' L. Glanola, Actuario. 
. $6.00 Mz 14-2598,-v,mx.24, 


— 


Apertura «de sueesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Clvil 
de segundo turno, se hace saber la apene 
tura de la sucesián de ANTONIO IGLESIAS 
o ANTONIO IGLESIAS REGA, citándose. % 
loy herederos, acreedores y demás intere» 
sados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante “este Juzgado, — Montevtáeo, 
Febrero 10 de 1949, — Juanángel L. Gia? 


hola, Actuario, 
$86.00 -Mz.12-2536-v.m2z,23, 
Res? ficación de partidas 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo lurno se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido solicitada la recti. 
ficación de la partida de matrimonio de 
ABELARDO SUAREZ con FRANCISCA 
FERNANVEZ, en la que el contrayente apa» 
rece con el nombre de “Manuel” debiend 
decir Ahelarúo, donde tica hijo de “Miguel” 
debe Gecir hijo de Manue., donde el noms 
bre y arellida de la madre aparece comd 
“Cirlara Murtínez” debe Gecir Matilde Sos 
jarte v dende dice nacido el “19 de ¿unto 
de 1842” debe decir 10 de Agosto de 1852, 
En la de nacimiento de Amalla Suárez, oh» 
de dice a:e es nieto por línea paterna de 
“Antonio Suárez y María Suárez” debe dex. 
clr Manuel Suárez y Matilde Solarte, y done 
de dica “Manuel Suárez” dete decir Abes 
lardo Suárez; en la de nacimienlo de Martín 
Suárez donde dice “Manuel Suárez debe decir 
Abelardo Suárez; y donde dice “Mariano Mi= 
guel Suárez y Matilde Suárez” debe decir 
Manuel Su£rez y Matilde Solarte y, ade- 
más, en las anotaciones marginales de las - 
partidas de nacimiento de “Martín, Amas 
lia, Manuel y Julin Alfredo Suárez”, donds 
dice “Manuel Suárez” deve decir Abelardo 
Suárez, por ser como corresponde, A los 
efertos lekales se Hace esta publicación. —* 
Montevideo, Octubre 13 de 1943, — Juan Care 
log Altieri, Actuario Adjunto, 

(Auxti' $18,90 Mz 14-2573-v.m2z,80. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia en lo Civi 
de segundo turno, se hace saber la apers* 
tura de la sucesión de PEDRO ALEJAN+ 
DRINO ALVAREZ, citándose a los here. 
deros, acreedores y demás interesados pura 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevi3so, Marzo 3 de 19494: 
— Juanángel L. Gianola, 4ctuazio. 

24.00 Mz.12-2318-w.m2,23, 


Aperto-a de sueesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace sabe la aper- 
tura de la sucesión de JUAN IPUCHE MA Ri» 
ÑO. JUAN C, o JUAN CARLOS IPUCHT, 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 


(a 


- de segundo turno, 


“este Juzgado ha sido solicitada 


z 5 19 72 , 
a 
tro ce treinia dius a “euneir en Corma vs 


de echos ante esle Juzgaro. — Montevideo, 


Fevre co 11 de 1949, — Juanángel L, Giano-. 


lz, Actuario. 

$6.00 Mz.12-2519-v,m2,23, 
Rectificación de partida 
MMNICTO yr EN] => señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
se hace saber que ante 
este Juzsado ha sido solicitada la rectifi- 
cación de la partida de nacimiento de RO- 
DOLFO CASTELO VEIRA. en la que apa- 
rece como apellido paterno “Castero” y €0- 
mo apellido materno “Vera” debiendo de- 
Cir “Castelo” y 'Veira”. respectivamente. A 
los efectos tegales se hace esta publicación 
<— Montevideo, Marzo 5 de 1949, — Juan 

Carlos Altieri, Actuario Adjunto, 

$9.00 Mz.12-2566-v.mz.29, 

Rectificación de partida 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
e segundo turno. se hace saber que ante 
la  reecti- 
ficación de la partida de defunción de MA- 
RIANO CALVIS REINES. en la que apare- 


€e como nombre y apellido de su madre. 


el de “Francisca Reinés” debiendo decir 
“Antonia Reinés” que es como correspon- 
de. A los efectos legales se hace esta pu- 
blicación, — Montevideo, Febrero 22- de 
1919. — Juan Carlos Altieri, Actuario Ad- 


unto. 
$9.00 Mz,12-2551-v.m2.29, 


A 
Rectificación de partida 

EDICTO o “. tei señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Clvil 
de segundo turno, se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido solicitada la rectfi- 
cación. de la partida de nacimiento de MA- 
RIA ANGELICA REPETTI, an la que apa» 
tece como apellido paterno “Reppetti” de- 
biendo decir “Rapettp”. que es como co- 
3responde, A los efectos legales se hace 
esta publicación. — Montevideo, - Marzo 1 
e 1949, — Juan 


djunto. 
$6.30 Mz.12-2538-v,m2z,29. 


PA A | - 

Rectificación de partida 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
etrado de Primera Instancia en lo Civil 
e segundo turno, se hace saber que ante 
éste Juzgado ha sido solicitada la rectifi- 
gación de la partida de nacimiento de LUI- 
SA GLADYS ESPINO DE LEON, en la que 
Aparece como nombre paterno “Avelino” y 
Como nombre materno “Carmen” debiendo 
decir “Andrés Avelino” y “Corina”, respec» 
tivamente, por ser como corresponde, A los 
fectos legales se hace esta publicación. — 
ontevideo, Marzo 6 de 1949. — Juan Car- 
os Altieri, Actuario Adjunto. S 

(Auxtl) $6.80 Mz,12-2537=v,m2.29. 
a 

Apertura de sucesión 
ICTO — Por disposición del señor Juez 
“Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
fura de la sucesión de CLARA GONZALEZ 
3 CLARA FLORENTINA GONZALEZ DB 
ELGADO, citándose a los herederos, acrae- 
dores y demás Interesados para qUe cora.» 
Harezcan dentro de treinta días 2 dedu- 
sir en forma sus derechos ante este Juz. 
baúo. — Montevideo, Febrero 25 de 1949, 

+= Juenángel Gianola.. 
: $4.00 Mz,11-2474-Y,m23,22, 


Apertara de sucesión * 
EDICTO — Por dispogición del señor Juez 
detrado de Primera Instancia en lo Civil 
fío segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de EMILIA PEREZ, 
pitándose a los herederos, acreédores y de- 
toús Interesados para que comparezcan den» 
ÁTo de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
Febrero 25 de 1949. — Juanángel Gianola, 
24.00 Mz.11-2475-v,m2.22, 
A 


Apertura de sucesión 

EDICTO -- Por disposición del señor Juez 
trado -de Primera Instancia en lo Civil 
e segundo turno, se hace saber la aper. 
gura de la scuesión de JOSE VARELA COU- 

S, citándose a los herederos, acres» 
ares y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
n forma sus derechos ante este Juzgado, 
*-- kontevideo, Marzo 4 de 1049. — Juanán» 


bel Gianola, 
$4.00 M3, 11-2478-7,m2,22, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civi) 
e segundo turno, se hace saber la aper- 
ura de la sucesión de VICTORIO FELJIA 
PERI, citándose a los Herederos, acree- 
Gores y demás interesados para que com- 
Parezcan dentro de treinta días a deducir 


Carlos Altieri, Actuario] 


en forma sus derechos 
.—- Montevideo, Febrero 10 de 1949. 
Juanángel L. Gianola, Actuario. 4 

. $4.00 M2,11-2453-v.m2,22, 

Apertura de sucesión : 
EDICTO — Por disposteión del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
“de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de SALVADOR ANGE- 
LON1, citándose a tos herederos, acreedo- 
res y demás interesados para que compas 
: rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzkado. — 


Montevideo, Febrero 26 de 1949. — Juanáne 


sel L. Gianola, Actuario, 
$4.00 Mz/11-2457-v.m2.22,. 


] Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del soñor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de LORENZO ENRIQUE 
FENOCCHI CALERI, eitándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pa- 
ta que comparezcan dentro de treínta días 
a deducir en forma sus derechos anta este 
Juzgado, — Maptevideo, Marzo 1 de 1949, 
— Juanángel L,' Gianola, Actuario. 
: $6.00 Mz,11-2444-v,102,22, 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MARIA ENRIQUETA 
DE MARIA DE SUAREZ o AURA DE MA- 
RIA DE SAUREZ, citándose a los herede- 
- FoS, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Montevideo, Febrero 26 de 1949. 
— Juanángel.L. Gianola, Actuarlo, 
$6.00 Mz ,11-2443-v.m2,22, 


Dis0lución y liquidación de sociedad 

- CONyUgR) - os 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno dictada en el expedien- 
te caratulado “José Oportuno Rebello, con. 
tra PALMIRA GODAY DB REBELTO. Di- 
| solución y liquidación de la sociedad con- 
yugal” (Lo. 44 Fo, 291), se hace saber que 
por resolución de "fecha 18 de Febrero del 
corriente se ha dáispuesto la disolución y 
llquidación de la soctedad conyugal de José 
Oportuno Rebello contra. Palmira Goday Ba- 
sualdo, citándose a todos los gue tuvieren 
interés para que comparezcan dentro del 
término de sesenta días previniéndose que 
¡ los que no lo hicieren sólo tendrá acción 
contra los bienes del cónyuge deudor far- 
tículo T.o de la ley número 592/943. de Se- 
tiembre 18 de 1946). — Montevideo, Mar» 
zo 5 de 1949, — Juan Carlos Altierf, Ae- 


tuario Adjunto, . 
$20.00 Mz,11-2476-v.ab,2. 


Apertura de sútesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de GREGORIO SILVA 
o GREGORIO" PEDRO SILVA, citándose A 
log herederos, acreedores y demás intere 
sados para que comparezcan dentro de trein- 
ta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado -— Montevideo, Marzo 4 
de 1949, — Juanángel L. Gianola, Actuario, 

$6 00 Mz.11-2442-v,m2.22, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señior Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno. se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de CATALINA UTUR- 
VIDE o ITURBIDE DE CABRERA, cttán- 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
Marzo t de 1949 — Juanángel Gianola. 

$4.00 Mz.11-2472v,m23.22, 


. Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancias en do Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de EMILIA ROCCA DE 
DE PAOLI, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a dedu- 
Cir en forma sus derechos ante este Juz» 
gado, — Montovideo, Febrero 26 de 1949. 
- Juanóngel L. Gianola, Actuario, 
$6.00 Mz, 9-2342-v,m2z,10. 
rm 
Apertura de sucesión 

EDICTO -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancta en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la aper» 
tura de la sucesión de ASENCIO o ASCEN-+ 
CIO OTEGUIL ALDAYA, citándose a los he- 
Federos, acreedores y dGemés Interesados 


ante verte. Juzgado, 


«- días a deducir 


i 


i 


“2429-09 


para que comparezcan dentro de treinta 
en foma sus derechos ante 
este Juzgado, — Montevideo Febrero 26: de 
1949. — Juanángel L. Giano a, Actuario, 
$6.00 Mz.9-2355-v.m2.19, 


Apertura de nucesión - 
EDICTO — Por dispusición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo tufno se hace saber la apertu. 
Ta de la sucesión de PEDRO TOMAS b TO< 
MAS COMPAÑ REY, citándose a los heréde» 
ros, acreedores y demás interesados para, 
que comparezcan dentro de 30 días a de- 
ducir en forma sus are: ltos ante este Juz. 
gado. — Montevideo, Marzo 4 de 1949, — 

Juanángel L. Gianola, Actuario, 
o $6.00 Mz.9-2354-v.mz.19. 
O 
Rectificación ¿e paurildas 

EDICTO — Por dispostción del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, sb hace saber que ante 
este Juzgado han “sido solicitadas las rece 
tificaciones de las partidas, de matrimonio 
de VICTORIANO PEDRO CASCO cop TEO» 
DORA BAÑALES y la de defunción del pri. 
mero, en las que aparece el nomtre de éste. 
como “Pedro” y “Pedro Victoriano”, respec» 
tivamente, debiendo decir “Victoriano Pes 
áro', por ser en todas como Corresponde. A, 
los efectos legales se hace esta Publica. 
ción. — Montevideo, Febrero 26 de 1949, 
— Juan Carlos Altieri, Escribano Adjunto, 

(Auxil) $6.40 Mz.9-2353-v.m2.25. 


Rectificación de partida 

EDICTO — Por disposic'ón del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lu Civil 
de segundo turno. se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido solicitada la rectio 
ficación de la partida de matrimonio de. 
NEMESIO DE OLARIAGA y RAMONA AN» 
GELICA DE PEROI, en la que aparece la 
contrayente como hija de Victoria De Perol 
y de Andrés De Perol, debiendo decir “hi. 
ja de Victoria De Perol y de padre desco» 
nocido”, que es como corresponde, A los 
efectos legales ve hace esta publicación. 
— Montevideo, Febrero 25 de 1949, Juan 
Carlos Altieri, Actuario Adjunto. , 
$12.00 Mz.9-2341-v.mz.25, 


- COnvocatoria de acreedores 

EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno; doctor don E. Alberto 
Mallo, se convoca a todos los acreedores 
conocidos y desconocidos, privileriados y 
personales de don ABRAHAM WISZNEVER 
para la junta+qgue tendrá lugar el día 28 
de Abril próximo a las 14 horas en este 
Juzgado, 25 de Mayo 523 (segundo ' piso), 


.con el otjeto de aproceder a la verifica. 


ción de créditos y demás medidas lexales 
previniéndose qane a los acreedores inasis. 
tentes se les tendrá vor adheridos a las re= 
soluciones que se adopten por la mayuría 
de los acreedores que concurran a la jun» 
ta, Y de conformidad con el artículo 1673 
del Código de Comercio se hacen estas pue 
blicaciomes. — Montevideoa, Marzo 4 de 
1949, — Juan Carlos Altleri, Actuario Ad=- 
junta, >. 

(Cuenta corriente) Mz.9-20533-v,mz,25, 


Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de. Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, dictada en los autos cas 
ratulados “JOSE LEONCIO BETTONI, Prege 
cripción” (Lo, 42, Fo, 310), se cita, llama 
y emplaza por el término de noventa dfas, 
bajo apercibimiento de nombrársele defene 
sor de oficio, con el que se tentará, adeo 
más, la conciliación. a los señores Bernarse 
do Gaytán o Gaitán, Francisco de Menes 
ses Mata. Ignacio Espinola, Felipe Pirls O 
Píriz, Juana Manuela Píriz de García, Ras 
fasl y Eustaquiy Olanda García. Francige 
Co García, Angel. Florencio, Leonardo y 
Teresa Garcia Píriz, Leocadio Figueredo Ku> 
perta Núñez y Joaquín Diego Figueredo, 
sus causahabientes o sucesores a cualquier 
título y a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble que más abajo se des. 
cribe, para que comparzecan a deductrlos 
dentro del plazo arriba expresado en los 
aludidos autos: Una fracción de campo y 
anexos Situada próxima a la ciudad de Pan- 
do (planta suburbana) padrón número 1703, 
manzana 144, reseñada con el número $ 
en el plano del agrimensor Carlos D Fu» 
sriol de Octubre de 1945 y fraccionado en 
Julio de 1930, compuesta de 5 hectáreas, 
6.273 metros 7.350 centímetros, lindante, 
según plano: al Noroeste y Norte, 204 me» 
tros 40 centímetros, propiedad del doctor 
Haroldo Mezzera; al Sudeste y Sur, arroyo 
de Pando, con quien también Jimita al 
Noreste y Este, y al Sudoeste, en exten= 
sión de 217 metros, fracción número 2 del 
mencionada plano v en 5 metrna la calle 
o servidumbre de paso que la fracción tio» 
ne y da acceso al camino vecinal que cua» 
duce a dicha ciudad de Pando y al arrofo 


Buu O 


precit do. A los efectos legales Ss 
E pio ación. — Montevideo, "Diciembre 
E as 1945, — Juan Carlos Altieri. 
86.00 Mz.7-2222-v.Ab.9, . 
Rectificación de partída 
EDICTO — Por disposición úel señor Juez 
Letrado de Primera Instancia €n lo Civil 
de segundo turno, Se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido solicitada la recti- 
icación de la partida de nacimiento de AL. 
VEAR FERNANDEZ, en la que «parece con 
el nombre de “Altiar” debiendo decir “Al- 
vear”, por ser como corresponde, 
efectos legales se hace esta publicación. --- 
Montevideo, Marzo 2 de 1949. — Juan Cat- 
-los Altieri, Actuario Adjunto, 
: $9.00 Mz.7-2218-v,m2,23. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición ás! señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber la «uper- 
gnra de: la sucesión de CONSUELO MOREI- 
RA FONDO DE RIOS BLANCO, citándose 
a los herederos, acreedures y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de no- 
venta días e deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado. Montevideo, 
Febrero 25 de 1949. -—— Juanángel L. Gia- 


hola, Actuaric. 
$18.00 “Mz, 4-2129.v,2b,T. 
Emplazamiento 
EDICTO — Per disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil 
e segundo turno, recaída en los autos ca- 
Tatulados “Yolanda Esther Almirón contra 
¿DARIO RAYMUNDO MACHADO. Divorcio 
hnilateral” (Lo, 44. Fo. 169), se celta, lla- 
ma y emplaza al nombrado señor Darío 
Raymundo Machado para que comparezca 
E estar a derecho en estos autos dentro 
del plazo de noventa días, bajo apercibi- 
miento de nombrársele defensor de oficio, 
'a los efectos legales se hace esta publi- 
“eación, Montevideo, Diciembre 10 de 
19148, -— Juan Carios' Altieri, 
$18.00 Mz, 5-2191-v,ab,S, 


] Rectificación de partida 

EDICTO — Por disposición del sefior Juez 
Lotrado de Primera Instancia eb lo Civil 
de segundo turno, se hace saber que ante 
este Juzgado ha sido Sollcitada ta rectifl- 
gación de !a partida de matrimonio de 
ZONA BAITLER y ROSA NOVACOVSKY, en 
la que aparece ei nombre del contrayente 
como “Salomón”, debiendo decir “Zoma"” 
que es como corraspónde. A los efectos le- 
galos se hace esta puklicavión. — Montevi- 

eo, Febrero 23 ús 1949, — Juan Carlos 
Altieri, Actuariv-Adjunto. 
$2 60 Mz 


.8-2075-v.m2.19. 
A 
Aptrinra de sucesión 

EDICTO -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno se hace saber la apertus* 
ra de la sucesión de JUAN LEINER o LEI» 
NERE o JUAN LEINER OSSINSKY, citán- 
dosa a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
fe noventa días a -deducir en forma Sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
Febrero Y de 1949. — Juanángel L. Cla- 
mola, Actuario. = 
: $18.00 Fet.17-1495-v.m2.2b. 


: Emplazamiento 

EDICTO -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, dictada en los autos ca- 
ratulados: “Yolanda Herrneder contra 
NEPOMUCENO MERCADO. Divorcio”. (Lo, 
44, Fo. 198), se cita, llama y emplaza por 
el término de noventa días a don Nepomu- 
ceno Mercado para que comparezca a estar 
a derecho en este Juicio, bajo apercibimien- 
to de nombrársele defensor de oficio que lo 
represente y con el que se tentará la con- 
ciliación. A los efectos legales se hace es- 
ta publicación. Montevideo, -Febrero 9 
de 1949, — Juan Carlos Altieri, Actuarlo- 


Adjunto. 
$24.00 Fet.14-1338-y.m2z.22. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
_ de segundo turno, se hace saber la aper- 
tura de la'sucesión de GENEROSA PELE: 
TERO o PELETEIRO o PELETEO DE 
PROTTO. citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de noventa dfas a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
a ta vez, se cita, llama y emplaza a los 1n- 
teresados en el juicio que por posesión no- 
toría inició María Angélica Protto. balo 
apercibimiento de designárseles defensor de 
oficio que los represente. Montevideo, 
Febrero 8 de 1949 — Juanángel L. Glano- 


la, Actuario. 
$24.00 Fer.11-1237-v,mr.19, 


e Hace es- j 


A losjdonda dice “Amabilia” debe decir “Amabi- 


rr nos, 


o 


JUZGADE Ll. DE PRIMERA 1985TANUIA 
. (EN LO CIVIL DE TERCER TURNO 
. RYetificación de partidas . 
EGi£TO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil! 
de tercer turno, se hace saber que en los | 
autos: “CODEVILA (BARBERO (CARLOS, | 
HECTOR CARLOS y RUBEN HEBER). oda 


tificación de partidas”, -se na solicitado la 
rectificación de las partidas de matrimonio 
de Carlos Codevila y Amabila Barbero y de 
nacimiento de Ruben Heber y- Héctor Car- 
los Codevila Barbero. en la siguiente forma: 


la”. -— Montevideo. 12 de Marzo de 1949. 

- Amílcar Mántaras, Actuario Adjunto. 
$9.00 Mz.18-2811-v.ab,t.. 

A 
. Apertura de sucesión 

EDICTO -—= Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de DOMINGO LUIS RAMOS. 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma Sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo. 
3 de Marzo de 1949, — Amílcar Mántaras. 


Actuario Adjunto. : 
$4.00 Mz,18-2812-v,m2z.29. 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de HECTOR PRIETO DER- 


MIT. citándose a los herederos. acreedores 
y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 


sus derechos ante este Juzgado. — Monte- 
video, 8 de Marzo de 1949. — Amílcar Mán- 
Actuario Adjunto. 

34.00 Mz.18-2813-v.mz.29. 


taras. 


ApertaTa de sucesión 

EDICTO — Por disposición del, señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de ANGELA SALVIA DE 
VIGNOLI. citándose a los herederos. acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días.a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
— Montevideo, 8 de Marzo de 1949. 
Mántaras. Actuario Adjunto. 

$4.00- Mz,18-2814-v.m2z.29. 


— 


Aámficar 


Apertura de sucesión 

EDICTO -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
Ye tercer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de GERMAN GONZALEZ o 
GERMAN GONZALEZ PRADO. citándose a 
los Herederos. acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de trein- 
ta días a deducir en forma sus derechos an« 


te este Juzgado. — Montevideo,. 3 de Mar- 
zo de 1949, — Amílcar Mántaras. Actuario| 
Adjunto. 


"$6.00 Mz.18-2815-v,mz,29. : 
e 


. Apertura. de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
eLtrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de MAGDALENA FERRARI 
DE CASTELLUCCI. citándose a los herede- 
.ros. a creedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Montevideo. $8 de Marzo de 
1949. — Amílcar Mántaras. Actuario Ad- 


junto. 
$4.00 Mz,18-2854-v,m2,29, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
da tercer turno, se nace saber la aper- 
tura de la sucesión de ANDRES FINSTEUR 
PEILIPP, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados Daára.que com- 
parezcan dentro de noventa días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 


-— Montevideo, Marzo 8 Je 1949, — Amíl- 
car Mántaras, Actuario Adjunto, - 
$12.00 Mz.15-2675-v.ab,25, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
da tercer turno, se nace saber la aper- 
tura de la sucesión de ROMULO ANTONIO 
FEYELLO, citándose a los herederos, 
acreedores y demás Interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gato. — Montevideo, Marzo 3 de 1949, 

Amficar Mántaras, Actuario Adjunto, 
. $4.00 Mz, 15-2£68-y.m2,25, 

Rectifización de partidas 

EDICTO — *or disposición del señor Juez 
Letrado de Priiora Instancia en 1) Civil 


| Prescripción”. 


-fe tercer turno. 


Qa tercer turno, se hace saber que eu los 
autes “BERGES (FRANCISCO y JUAN). 
tectificación de partidas”, se han solicitas 
do ¡us rectificaciones de las siguientes par.» 
tidas en las de nacimiento v legliimación 
de Francisco y Juan Berges, donde dicé 
“Verges” debe decir “Berges”. — Monte» 
video, Marzo 9 de 1949, — Amfíicar Mán»+ 
taras, Actuario Adjunto. - 
$9.00 Mz.15-2649-v.mz,31,. 
Rec“ificación de partida 

PDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turro, se hace saber que en log 
autos “NAVARRO (AGUSTIN), Rectificas 
cióa de paitilda”. se ha solicitado la rece 
tificación de la partida de nacimiento de 
BALBINO AGUSTIN NAVAKRO en la sio 
gulente forma: donde dice “sexo femenino” 
“Baibina debe decir “sexo masculino” y 
“Baibino Agustín”. — Montevideo, Noviemw= 
bre 18 e 1947, — Carlos María Trianóna 
Actuario. . 
(Auxil.) $6.30 Mz.14-2638-v.m2z,30, 


=3 
Apertura de sugesión . 

EDICTO — Por disposición del señor Jue 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hacs saber la aper.» 
tura de la sucerión de ANSELMA LUNA DB 
ACUÑA. ci:ándose a los hereúeros, Aacree. 
dores y demás interesados para que come 
parezcan Gentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, — 
Montevideo, Marzo 8 de 1949, —— Amílcal 
Márntaras Actuario Adjunto, 
£6 00 Mz,14-2645-V,m2,24, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de terzer turuo, se hace saber la apera 
tura de la sucesión de JUAN ESPAÑOL, Cie 
tándose a los herederos. acreedores y demás 
interesados parz que cumparezcan dentro de 
treinta dias a deducir en forma sus de- 
rechos ante. coste Juzgado. — Montevideo, 
Marzo 5 sde 1149. — Amílcar Mántaras, 
Actuario Adjiunto, " : 

$1.00 Mz,14-2615-v,m2,24. 
Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber la apor= 
tura de la Sucesión de JUAN REZZA, Ci. 
tándose a los herederos acreedores y de. 
más interesados para que comparezcan den= 
tró de tremt- afas a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgudo. — Montevi- 
deo. Marzo 7 de 1919, — Amílcar Mántaras, 
Actuario Acjunto 
$4.00 Mz.14-2580-v,mz.24. 

Emplazamiento 

EDICTO — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, dictado en los autos: “TA 
INDUSTRIAL FPRANCISCO  PIRIA $. A., 
se cita. llama y emplaza a 
todas las personas que se consideren cun 
derechos y especialmente a Juan UF. San= 
tos, Rueker y Thode, Suc Blas Gómez Y: 
Sua. Solari, y tos sucesores de éstos a cual- 
quier título, respecto de las sobras de 
7063 metros 91 decfmetros cuadrados exts- 
tentes dentro del inmueble sito en la vigé. 
simacuarta sección judicial del Depariu+ 
mento de Montevideo empadronado con los 
números 30 871. 142 853 y 142.854, el que 
según plano del agrimensor don Luls Arrar= 
te Victoría de Febrero de 1916, fnscripto en 
la Dirección de Topografía el 3 de Marzo 
del mismo año está compuesto de una su- 


perficie de dos hectáreas, 848 metros 386 
decfmetros cuadrados y que linda: dos lf- 
neas rectas al Noroeste de 171 metros $4 


centímetros y 38 metros 78 centimetros !in= 
dando con la sucesión Brellier; 136 metros 
al Sureste limitando con Jas sucesiones At- 
cardo y Tempone: 51 metros 20 centímetros 
al Este, con varios propletarios; 153 metros 
20 centímetros al Sur con Rucker y Thode 
y al Oeste un gajo del arroyo de los Po- 
citos. que lo separa del barrio Costa Gel 
Mar, el que según coordenada del plano alu- 
dido, mide 90 metros con 90 centímetros, A 
fin de que comparezcan por sf o por, merlo 
de apoderado legalmente constitufdo a es» 
tar a derecho en estos autos dentro del 
término de noventa días. bajo apercibimien- 
to de nombrárseles defensor de oficio con 
quien Se llenará el requisito de la concCi+ 
tiación. —— Montevideo, Febrero 12 de 1949. 
— Amílcar Mántaras Actuarlo- Adjunto. 
566 00 Feb 21-1640-v.mz.29. 
— Apertura de sucesión 

EDICTO -- Por disposición del señor Juez 
vatrado de, Primera Instancta en lo Civil 
se hace saber la uper- 
tura de la sucesión de. LEONOR ALVAREZ 
DE RIVERO, citándose a los herederos; 
acreedores y demás interesados para que 


tr 


Meizo 19 de 1949 -. 


comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este JuB- 
Sado. -— Montevideo, Marzo 3 de 1949, «e 
Amílcar Mántaras, Actuario Adjunto. 

. . $4,00 Mz.11-2445-v,m2,28, 


E lazamtento 
EDICTO == Por disposición del señor Jues 
Lotrado de Primera Instancia e€n to Civil 
Ke tercor turno, dictado en los autos “Ca= 
solo de Tamaro (Carmen) contra TAMA-= 
RO (JUAN), Divorcio” (Lo. 44. Fo. 89), 
$e cita, llama y emplaza a Juan Tamaro, 
€ fin de que comparezca por sí o por medio 
tie apoderado legalmente constituído a es» 
tar a derecHo en estos autos dentro del tér- 
Mino de noventa días, bajo apercibimien.- 


£o de nombrársele defensor de oficio, — 
Montevideo, Febrero 24 de 1949, — Amíl- 
r Mántaras, Actuarío Aújunto, 


$18.00 Mz,7-2219-v.ab,9. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Zetrado de Primera Instancia en lo Civil 
fle tercer turno, se hace saber la aper- 
jura de la sucesión de MARGARITA DE- 
LIA BRUNEL DE GARCIA o DELIA BRU- 
NEL SOLSONA DE GARCIA, citándose a 
03 . herederos, acreedores y demás intere» 
ados para que comparezcan dentro de trein- 
e días a deducir en forma sus derechos 
nte este Juzgado. — Montevideo, Marzo 

de 1949. — Amílcar Mántaras, Actuario 


Adjunto. 
$6.00 Mz,9-2369-v,m2,19, 
Emplazamiento 
EDICTO -——- Por mandato del señor Juez 
etrado de Primera Instancia en lo Civil 
e tercer turno, dictado en los autos ca- 
atulados “Chaves Arias (Roberto) contra 
EMOS (CELESTE AIDA), Divorcio”. se 
hita, lama: y emplaza a Celeste Alda Le» 
nos, a fin de que comparezca por st o 
e medio del apoderado legalmente cons- 
Hltuído a estar a derecho en estos autos 
entro del término de noventa días, bajo 
percibimiento de nombrársele defensor de 
ficio. — Montevideo, Febrero 12 de 1949, 
+ Amílcar Mántaras, Actuario Adjunto. 
$18.00 Mz,7-2217-v.ab,9.' 
ExIIIIR€AA A 
h Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
E de Primera Instancia en lo Civil 


Barz, 


e tercer turno, dictada en el expediente 
aratulado: “Bocca (Rodolfo)) contra MAR- 
TINEZ (MARIA), Divorcio” se cita, llama 
emplaza a doña María Martínez a fin de 
que comparezca por sí o por medio de apo- 
sjerado legalmente constitufdo a estar a 
srecho en estos autos dentro del término 


e noventa días bajo apercibimiento de 
ombrársele defensor de oficio con quien 
e llenará el requisito constitucional de la 
RBonefliación, — Montevideo, Diciembre 29 
de 1943. « Carlos María Trianón, Actuario, 
- $214.00 Mz.3-2103-v.ab.6. 
(EA 
Emplazamiento 

EDICTO — Por mandato de] señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
fe tercer turno, dictudo en los autos: “Bor- 
slo (Ema Estefanta) contra FRASCOLI.A 
“CARLOS ALBERTO), Divorcio”, se cita, 
llama y emplaza a don Carlos Alberto Pras- 
Golla, a fin de que comparezca por sí o por 
medio de apoderado legalmente constituído 
a estar a derecho en estos autos dentro del 
férmirno de noventa días, bajo apercibimien- 
£o de nombrársele defensor de oficio, con 
guien se llenará el requisito constitucional 
de la conciliación. —-' Montevideo, Noviem» 
re 29 de 1948. — Carlos María Trianón, 


$18.00 Feb.21-1690-v.m2.29. 


o 


«Actuario. 
3 Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber que en 108 
áutos caratulados: “Koos Vandrak (Gui- 
dlermo- contra SZANTAI (GUISELLA) DI- 
Yorcio”, se cita, llama y emplaza a dofía 
fuisella Szantal. a fin de que comparezcan 
0] sí o por medio de apoderado legalmen- 


constitufdáo a estar a derecho en estos 
Autos dentro del término de noventa días 
bajo apercibimiento de nombrársele defen- 
or de oficio con quien se llenará el requt- 
ito constitucional de ta conciliación 
Montevideo, Noviembre 3 de 1948 — Car- 

los María Trianón, Actuario. 

$24.00 Feb.21-1644-v.m2.29. 


Emplazamtento 
EDICTO — Por mandato del señor Juez 
FHetrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, dictado en autos: "Olguera 
(Blanca) “contra ANDINA (ACTOS). Divor- 
lo'” se cita, llama y emplaza a Áctos An: 
ina, a fin de que comparezca por sí o por 


medio de apoderado legalmente constitufdo” 


á estar e derecifo en estos autos dentro del 
termino de noventa días, bajo apercibfiaiens 


EA í-í4í 3443 [KIK4<4+4qP A 


¿£.-ariO OFICIAL 


to de nombrársele defensor de oficto, con 
quien se llenará el requisito constitucional 
-de la conciliación, — MontevíAeo, Noviern- 
bre 13 de 1948, —= Carlos María Trianón, 


Actuario. , 
. $138.00 Feb. 18-1579-v.m2.26. 


Emplazamiento 
EDICTO — Por mandato del señor Juex 
¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, dictada en los autos: “HO+ 
'PENHAYM (ADOLFO), Prescripción”. se cl- 


ta, llama y emplaza a “Helguera y Morixe:; 


S.A.” a los sucesores de José Inmbeilont; 
.al Banco General Uruguayo en liquidación; 
¿2 Francisco Carlos Inmbelloni a los dueños 
,“de los padrones setenta y cinco mil treinta 
y seis y setenta y cinco mil veintisiete y 
isesenta y -slete mil ciento treinta y tres y 
sesenta y siete mil ciento cincuenta, o Aa 
Sus sucesores a cualquier título y a quienes 
se consideren con derechos a una fracción 
de terreno señalada con la letra “B” en 
Plano del agrimensor Horacio Uslenght 
tres de Mayo de mil novecientos cuarenta 
y ocho, inscripto en la Dirección Generar 
¡de Catastro el diecisiete del mismo mes, que 
es parte del inmueble empadronado con el 
_nhúmero sesenta y siete mil ciento cíncuen» 
ta y uno y tiene un árrea de cuatrocientos 
un metros cincuenta y dos decímetros 'que 
se deslinda asf: siete metros cincuenta y 
siete centímetros del frente al Sureste a 
calle Lombardini; ocho metros ocho Cent» 
metros al Noroeste con el padrón número 
sesenta y siete mil ciento treinta y tres; 
cincuenta y un metros treinta y un centí- 
metros al Noreste con los padrones setenta 
y cinco mil veintisiete y setenta y cinco 
mil treinta y seís y cincuenta y un metros 
treinta y dos centímetros al Suroeste con 
la fracción “A” del mismo plano resto del 
padrón sesenta y siete mil ciento cincuenta 
«y uno, a fin de que comparezcan por sl o 
por medio de apoderado legalmente consti- 
tuído a estar a derecho en estos autos den- 
tro del término de noventa días. bajo aper: 
cibimiento de nombrársele defensor de ofi- 
clo con quien se llenará el el requisito cons- 
_titucional de la conciliación. Montevt- 
deo, Noviembre 13 de 1918. — Carlos Ma- 
ría Trianón, Actuario, . 
$78.00 Feb.11-1235-v.mr.19, 


Emplazamiento - 
FEDICTO — Por mandato del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 


de tercer turno dictado en los autos: “Gan- 
zo Juan contra GARICOCHEA CLORINDA, 
Divorcio”, se cita. llama y emplaza a Clo- 
rinda Garicochea, a fin de que comparezca 
por sí o por medio de apoderado legalmente 
constituido a estar a derecho en estos au- 
tos dentro del término de noventa días, ba- 
lo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio con quien se llenará el requisito 
constitucional de la conciliación. Monte- 
Nideo, Agosto 26 de 1948. — Carlos María 
Trianón, Actuario. 
$18.00 Feb.16-10574-v.m2.24. 


Emplazamiento 

EDICTO — Pcr mandato del señor Juez 
"Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. dictada en el expediente 
caratulado: "Jamesón (María Adela) con- 
tra BOTTI (JUAN), Divorcio”. se cita, tla- 
ma y emplaza a don Juan Bottí a fin de 
que comparezca por sí o por medio de apo- 
derado legalmente constituído a estar a de- 
recho en estos autos dentro del término de 
noventa días, 
brársele defensor de oficio. 
«Diciembre 15 de 1948. 


Montevideo, 
Carlos María 


— 


Trianón, Actuario. 
$18.00 Feb.11-1216-v.mr.19, 
j Emplazamiento : 
EDICTO — Por mandato del sefior Juez 


Letrado de Primera Enstancia en lo Civíl 
de tercer turno, dictado en los autos: “RA- 
MOS ALMADA (ALEJANDRINA y otros), 
Prescripción”. se clta, llama y emplaza A 
quienes se consideren con derecho sobre un 
solar de terreno empadronado con el od0- 
mero cincuenta y siete mil setecientos uno 
ubicado en el Barrio Solís. vigésima sección 
judicial de Montevideo (antes décimacuar- 
ta) que según plano del agrimensor Roge- 
lio M  Villardino de Setiembre de mii no: 
vecientos treinta y ocho, inseripto en la 
Dirección General de Avaluos con el núme- 
ro mil doscientos sesenta, tiene un área de 
trescientos sesenta y cuatro metros cinco 
decímetros que se destinda ast: 

Diez metros setenta y sSlete centímetros 
de frente ai Norte a la calle Sotelo (antes 
Sebastián Gaboto); treinta" y cuatro me: 
tros. doce centímetros al Este con el bien 
paúrón ciento sesenta y dos mil trescientos 
treinta y cinco; dtez metros cincuenta Y 
sels centímetros at Sur con et bien padrón 
cincuenta y siete mil seiscientos noventa 
y dos; y treinta y cuatro metros guince 
centímetros a) Oeste con ej padrón cincuen- 
ta y siete mi) setecientos, a fia de que comes 


del. 


bajo apercibimiento de nom-: 


2431-—C 


parezcan por si o por medio de apoderado 
legalmente constituído 4 estar: a- derecho 
en estos autos dentro del término de noven= 
ta días, bujo apercibimiento de nombrárse» 
¿le Gefensor de oficio con Quien se llenará 
¿el requisito constitucional de ta concíllae 
ción. — Montevideo, Diciembre 23 de 1948, 
— Carlos Marta Trianón, Actuario. + 
. $60 00 Felt 11-1208-v.mr.19, 
A y 
JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE CUARTO TTHNO 
: Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de cuarto turno, se hace saber la aper.= 
tura de la sucesión de GUMERSINDO FON+ 
TENLA, citándose a los herederos. acteedos 
res y demás interesados para que Compas 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo Diciembre 17 de 1948, — Raúl 
Calcagno, Actuario. 
$4.00 Mz,17-2808-v.mz.28. * 
R*etificación de partida 
Por disposición dle señor Juez Letrado 
de Primera Instancia en lo Civil de cuar- 
to turno, se hace saber que ante este Juz» 
sado se ha intentado la rectificación de la 
partida de nacimiento de FLORENCIA RI- 
VERO, estableciéndose que donde la in» 
Cripta aparece como “Florencia” debe des 
cir “Florencia Rivero”. — Montevideo, Mare 
zo 11 de 1949, — Raúl Calcagno, Actuario, 
$6.00 Mz,17-273%-v.ab.2, 


| Apertura de sucesión 

EDICTO:— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia .en lo Civil 
de cuarto turno, se hara saber la aper- 
tura de la sucesión de DOLORES POMBO 
DE VILLAR y DOLORES POMBO RAMA DE 
VILLAR, citándose a logs Herederos, ucrees 
dores y demás interesados para gue com- 
barezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus dsrechos ante este Juzgado. 
— Montevideo, Marzo 11 de 1949, — Raúl 
Calcagno, Actuurio, 

$6.60 Mz 17-2/82-v,mz.28. 


Apertura de sucesión 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil -- 


fe cuarto turno, se hace saber la arer= 
tura de la sucesión de JUANA STECHI:o 
STECHI DE VERNASSA, citándosc a loa 
herederos, acreedores yv demás interesados 
pprra que compurezcan dentro do treinta 
días a deducir en forna sus derechos ante 
este Juzgado. — Montevideo, Marzo 11 de 
1949. — Raúl Calcagno, Actuario. 
$6.00 Mz.17-2781-v 12,23, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de cuarto turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de OROSMAN FABRA, 
citándose a los herederos, acreedores y de. 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado, — Monte- 
video. Marzo 14 de 1949. — Raúl Calcagno, 


Actuario. 
$4,00 Mz,17-2780-v,m2z,28, 
- Apertura de sucesión o 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de cuarto turno, se hace saber la apere 
tura de la sucesión de FRANCISCO ARTI- 
GAS, citándose a los herederos, acrecilos 
res y demás interesados para que compas 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo. Marzo 11 de 1949. — Raúl Cale 


cagno, Actuario. , 
$4.00 Mz.17-2779-v.mz,28, 


Apertura de sucesión 

EDICTO. — Por disposición del señor Jnez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de cuarto turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de SOFIA LESSA DE GUI- 
MARAES y LESSA MARQUEZ DE GUIMA» 
RAES, citándose a los herederos, acree. 
dores y demás interesados para que com. 
Darezcan dentro de noventa días a deducir 
an forma sus derechos ante este Juzgado, 
— Montevideo, Marzo 4 de 19149. — Rad 
Calcagno, Actuario, 

.$18'00 Mz.17-2425-v.ab,27. 


Recticieión de partida 
.. Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primeta Instarcia en lo Civil de cuar- 
to turno, se hace saber que ante este 
Juzgado se ha inieutaco la rectificación de 
la partds de racimiento áe JULIA GONZA- 
LEZ, estableciéndose que donde la inscrip- 
ta aperere con el nombre de “Jullo” debe 
decir “Juita" dGonte dice “de sexo masct- 
lino, que «+s h'jo legítimo: debe decir “del 
sexo fomenino, que es Hija logítima”, e. 


t 


É pnterigeo tuario 
Alcaanó. ACLUAZ O: 00 Mz 16-2593-V,59.80, 


z DIA IA. 
; Disctación $ liquidación de societnd 


; 

r conyugal 

Bor dato del señor Juez Letrado de 
- PEC Instancia en lo 


ad conyugal” 


urno, Goctor José Pedro Achard, dictado 
a db Cotos caratulados “Costa D'Agostino 
ta olores) con ARISTIDES D.D'AGOS=- 
O. Disoluc de 


19 de Agosto próximo 


y 


bl artículo 7.0 de la ley de 18 de Setiembre 


a 1946. — Raúl 


rn 


Apertura de supresión 


EDICTO 
Letrado de Primera Instancia en lo Civh 
de cuatrto turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de ANGELA MARIA 


_-VENTRE o WENTRE DE CHERRO, citán- 


dose a los' herederos, acreedores y demás 
interesados para que 
de treinta días a deducir en forma sus de» 
echos ante este Juzgado. -— Montevideo, 
iciembre 17 de 1948, — Raúl Calcagno, 


¡Actuario. 
$4.00 Mz,11-2446-v.m2,22, 


- Apertura de sucesión : 
EDICTO — Por dispogición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia en lo Civil 
e cuarto turno, se hace saber la aper- 
ura de la sucesión de: MARIA GUFLLAMON 
E GONZALEZ, citándose 2 los herederos, 
acrieedores y demás Interesados para que 
pormparezcan dentro de treinta días £ de- 
fucir en forma sus dereshos ante este Juz- 
2ú0. — Montevideo, Marzo b de 1949, — 
aúl Calcagno, Áctusrio, 
$4.00 Mz.11-2426-v,m2,22, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
trado de Primera Instancia en lo Clvíl 
e cuarto turno, se hace saber la aper- 
ura de la sucesión de LUISA SEGUNDA 
ICCARDO DE CORDOBA, citándose a los 


” herederos, acreedores y demás Interesados 


ara que comparezcan dentro de treinta 
fas a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. -— Montevideo, Marzo 1 de 
Í9(6$. — Raúl Calcagno, Actuario. : 
$4.00 Mz,11-2427-v,m2.22, 


Apertura de mucesiones 

£DICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de cuarto turno. se hace saber. la aper- 
tura de las sucesiones de DOLORES DIAZ 

R BONOMI y de FEDERICO BONUMI e 

NOM1 BURGHI, citándose a los, herede- 
Fos, acreedores y demás interesados para 
“que comparezcan úentro de treinta días a 
decueir en forma sus derechos ante esta 
duszzado. — Montevideo, Febrero lu de 
1049, — Raúl Calcagno, Actuarlo. 

386.00 M2,10-2392-v.m2,21, 
Apertura de smcesión . 

FEDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera fnstancia en lo Civil 
de cuarto turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MARIA o MARIA 
ABDONA BENTANCUR DE PEUREYRA, cl- 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para. que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en- forma sus 
derechos ante este Juzgado.” -- Montevideo, 
Marzo 4 de 19149, — Raúl Calcagno, 4Ac- 


tuario. 
$6.00 M2x.2-2357-v m2.19, 


Emplazamiento 

Por disposición del señor Juez Letrado 
p Primera Instancia en lo Civil de cuarto 
urno, se emplaza por el término de noventa 
fas, bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficio a REDENCION ALVA- 
REZ para que comparezca ante este Juz- 
fado. 25 de Mayo 523 (45 piso), a estar 
A derecho en el juiclo de divorcio (Lo, 
87 - 263) que le inició su esposo Jullo Vi- 
yas. -— Montevideo. Vetrero 24 de 1949, — 
Raúl Calcagno, Actuario. 

$183.00 Mz.8-2266-v.ab,18, 
Rectificación de partida . 

Por disposición del señor Juez Letrado 
e Primera Instancia en lo Civil de cuarto 
Urno, se hace saber que ante este Juzgado 

ha intentado la rectificación de la par- 
ES3 de nacimiento de MARTA ELSA PIN- 
TOS, estableciónáosa que donde la inscrip- 
MA aparece como nacida el “30 de Noviem- 


€ 


obrero 15 de 1940. «+ Rad]. 


dación de socle-; 
o ON 70), se huce! Mayo 523; cuarto piso), a estar a derecho 


Í 


ll 
y 


DIARIO OFICIAL 


bre de 1237”. debe dectr "30 de Abril de 
1938”. == Mantevideo, Febrero 24 de 1949. 
ús Raúl Calcagno, Actuario, 

$6.30 Mz,8-2280-v,m3.24, 


a 
Emplazamiento 
Por disposición del señor Juez Letrado de 


Civil de cuarto; Primera Instancia en lo Civil de cuarto tur- 


no, se emplaza por el término de noventa 
dies bajo apercibimiento de nombrársele de- 
fensor de oficio a EMILIA CARDOZO, para 
que comparezca ante este Juzgado (25 de 


*en 0l juicio de divorcio (Lo. 371, Fo. 293) y 
-en el de auxillatoria de pobreza (Lo 37, 
Fo. 838) que le inició su esposo Cándido 
Méndez. — Montevideo, Febrero 15 de 1949, 
í = Raúl Calcagno, Actuario. 

(Auzxll) $ 18.00 Feb. 24-1887-v.ab.L.o. 


$ Emplazamiento . 
¿ Por élsposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia en. lo Civil de cuarto 


. ¡turno ge emplaza por el término de noven- 


ta días bajo apercibimiento de nombrársele 
defensor de oficlo a MARIA ROSA ARZOZ, 
para que comparezca ante este Juzgado (25 


— Por disposición del señor Jues;¡ de Mayo 523, cuarto piso), a estar a dere- 


¡cho en el juicio de divorcio (Lo. 


30, Fo. 
171) que .le Inicio su esposo Luis Canelli. 
— Montevideo, Febrero 16 de 1949, — Raúl 
Caicagno, Actuario. - 


po. $13.00 Feb.22-1725-v.mz.30. 


comparezcan dentro “” 
¿ JUZGANO Ll. 


t 


po 


DE 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 
Rectificación de partida 3 
EDICTO —.Por disposición del señor Juez; 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil del 
quinto turno. se hace saber al público quej 
ante este Juzgado se ha solicitado la rec-: 
tificación de la partida de nacimiento de| 
AMALIA UGARTE -en la que el nombre de: 
la inscripta apareca como Agustina cuan! 
do en realidad deba decir Amalia. Y a los 
efectos legales se hace esta publicación. — 
Montevideo,- Febrero 26 de 1949. — C. Wal- 
ter Balleta. Actuario. . 
1 (Auxil,) $6.80: Mz,18-2880-v,ab.4. 


13 


: Rectificación de partidas 
EDICTO — Por disposición del señor suea 
* Letrado de Primera ' Instancia en lo Civii 
de quinto turno, se hace saber al público 
Mue se ha intentado la rectificación de las 
siguientes partidas: lo Matrimonlo de JUAN 
CESARO y ANA MARÍA PERRONE:. don- 
de el contrayente y el pedre de éste epa- 
recen con el apellido Chesari deve decir Ca- 
saro; 2,0 Matrimonto de Luis Alberto Torres 
con Olga Cesaro: dende el apellido pater- 
no de la contrayante figura Césare debe 
decir Cesaro; 2.0 Nacimientos de Olman 
Gladys Cesáro, Juan Severino Cesaro y Ol- 
Ea Cesaro: donde el apellido del padre y 
del atuelo paterno de los inseripios apa» 
rece, respectivamente, cómo Cesare, Chfe- 
aare y Chesare deBe decir Cesaro, Y a los 
efectos legales se hace esta publicación. 
-- Montevideo, Junio 28 de 1947, .— C. Wal- 
ter Balleta, Actuario. . 
Auxil.) $10.50 Mz,17-2766-v.ab.2, 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de quinto turno, se hace saber al público la 
avertura de la sucesión de DOMINGO LUIS 
CERUTI, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás Interesados para que com- 
“parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
-—- Montevideo, Diciembre 7 de 1948. 
C. Walter Balleta, Actuario. 
, L6.00 M2.17-2759-9.282,89, 


í A 


Apertura de sueesión . 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo' Clvii 
de quinto turno, se hace saber al público 
la apertura de la sucesión de JOSEFINA 
BORIAN o JOSEFA MARQUESANO, citán- 
dose e los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de sesenta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
Febrero 17 de 1949, — C, Walter Balleta, 


Actuario. 
$6.00 Mz.16-2708-v.m2z.26, 


Información de vida y costumbres 

EDICTO — Por disposición del señior Juez 
Letrado de Primera Instancia en .lo Civil 
áe quinto turno, doctor Luis Alberto Bouza, 
. Se hace saber al público que ante este Juz- 
gado se ha presentado el siguiente escri- 
to: “Señor Juez Letrado de Primera Ins- 
tancia en lo Civil de quinto turno: RICAR- 
DO A. MARQUIZO, domicillado en Sterra 
1908, inlclando información de vida y cos- 
tumbres para obtener el título de escriba- 
no, al señor Juez pido: lo Se cite e los 
testigos don Hernán -Moreno y escribano 
don Luis A. Mora Rivas, a fin de ser 15- 
terrogados wsobre- el concepto que les que 
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a 


Marzo 19 de 1949 


recen ml persona y costumbres moralesf 
£,o Oportunamente se me expida testimonios 
= Ricardo A. Marquizo”, Y a los efectos 
legales se hace esta publicación. —— Mon 
tevideo, Marzo “11 de 1049. — C. Waltef 
Balleta, Actuario. - 

- $10.00 Mz,16-2752-v,m23,26, 


Rectificación de partida 

EDICTO — Por dispostción áel señor quen 
Letrado de Primera Instancia. en lo Civi 
de quinto turno, se hace saber al pública 
que se ha solicitado la rectificación de 1% 
partida 'de nacimiento de EUGENIA BUR* 
GUES. estableciéndose que donde el apelll+ 
do materno de la inscripta aparece coma 
Soto debe decir Veres. Y a los efectos lay 
gales se Hace esta publicación. -— Mons 
tevideo, Febrero 18 de 1949. —— C, WalteK 


Balieta, Actuario. . 
E 9.00 Mz,16-2709-v,2b,1,0, 


$ 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Jued 
Letrado de Primera lIustancia en lo Civil 
úe quinto turno, se hace saber al pública 
la apertura de la sucesión de JUAN CA 
ERARA NOVARO, cltándose a los hereded 
ros, acreedores y demás interesados paré 
que comparezcan dentro de treinta días € 
deducir en. forma sus derechos ante esté 
Juzgado. — Montevideo, Felrero 25 de 1940 
- CC, Walter Balleta, Actuario. 

$6.00 Mz,Í5 26623-7.m2,2É, 


sr 


Segunda copia de escritura 
EDICTO -- Por disposición del señor Ju 
Letrado do Frimera Instancia en l> Civí 
úe quinto turno, doctor Luis Alberto Bou+. 
ze, Gictada en el expediente caratulado “PEs» 
DKO SAURA. Segunda copla de escritura, 
$e hace saber que ante este Juzgado ÑÉ 
ha presentado don Pedro Saura solicttans 
do la expedición de la segunda copia dé 
la escritura de declaratoria que el 18 dé 
Enero de 1929, ante el escribano Francise 
co E. Cordero otorgó don Juan Cabanad 
en favor de Pedro Saura rasado con Ju 
lla Bartora y referente a los derechos hes 
redtarios paternos que le habfe cedido Fes 
lisa Sánchez, casada con Julio D. Silveiré 
es 23 de Octubre de 1928 ante el mismgq 
esviibano Cordero, A la ves se cita, llama; 
y emplaza por el término le noventa diag 
a tados los que por cualquter concepto 86 
consideren con derecltos a oponerse a 1 
exredición de la segunda copla mencfonaé 
da para que se presenten a estar a dere 
ch» en dichos autos, bajo apercibimiente 
ds nombrárseles defensor de oficto, cok 
Guien se Seguirá la secuela del juicio, - 
Montevideo, Marzo 9 de 1949. —— €. Wa 
tér Balleta, Actuario. . 

$42.00 Mz,15-2666-v,ab,25. z 


Disolución y liquidación de la sociedad, 
: Conyugal 

EDICTO — Por co ii Gn del señor Juesx 
Letrado de Primera Instancia en lo al 
de quinto turno, doctor Luis Alberto Bouzaf 
dictada en el -expediente caratulado “Ras 
món D, Morandi y ELIRA FONTANALS D. 
MORANDI. Disolución y liquidación de 1% 
sociedad conyugal” se cita a los acreeños 
res y a todos los que tengan Interés para 
que comparezcan dentro del término de se» 
senta días, bajo apercibimientr de lo éls> 
puesto en el artículo 7,o de la ley de 13 de 
Setiembre de 1946. Y a los efectos legales 
se hace esta publicación. — Montevideo, 
Marzo 71 de 1945. — C. Walter Balleta, Acé 


tuario. 
$16.00 Mz,12-4542-v.2b.1, 


Recióticación de partidas 
EDICTO — Por disposición del señor Juel 
Letrado de Primera Instancis en lo Civil 
de quinto turno, se hace saber al público 
que se ha sajicitado la rectificación dd 
las siguientes partidas: lo -Partida de nar 
cimiento de MARCELINA HILDA CABARA 
donde el nombre de la inscripta aparece 
como Marcelina llda debe decir Marceling 
Hilda y donde dice que es hija de paurá 
desconccido debe decir que lo es Ae "nrex 
Cabara; 2.0 Partida de matrimonio de Lula 
José Olivera con Marcelina Hilda Cabara: 
donde la cortrayente figura como Hildád 
Gómez debe decir Marcelina Hije> * raras 
3,0 Nacimiento de Hilda, Orlando, Liber Ju- 
lio y Luis Alberto Ojivera, donde la madre 
de los inscriptos figura eoro Hilda Gómez * 
debe decir Marcelina Hílde Cabara. Y 8 
los efectos legales se hase esta publica» 
ción. — Montevideo, Marzo 8 de 1949. — Cy 
Walter Balleta, Actuario, : 
«(Auxt!,) 12.80 Mz 14-2614-v,ab.6, 
a e 

Apertura ás susesión Ñ 

EDICTC - Poredientatolón el señor Juel 
Letrado de Primera Instancia en lo Civi) 
de aujnto turno; se Hace saber la 'apere 
tura de la sucesión de CARMEN PODESTA 


¿DE fgOBsí, citáudose a los herederos, acree- 


MES 


4 


er 


“parezcan dentro de treinta días a dedu-! E 
| JOAQUIN PETRONILO LITERAS. citándo» 


Marzo 19 de 1949 
E . EN Po. 
dores y demás Interesados para que tom- 


£tr en forma sus dererhos ante este Juz- 
gado. — Montevideo, Marzo T de 1949, — 
€, Walter Balleta, Actuario, 7 
$4.00 Mz.12-2540-v.m2z,23, 
Apertura de sucesión - d 
EDICTO Par disposición del señor Juez 
Ietrado de Primera Instancia en lo Civil. 
e quinto turno, se hace saber al público | 
la -apertura de la sucesión de ZOA o ZOA': 
CECILIA BRUNEL DE GARCIA, cltándose 
a los herederos, acreedores y demás inia- 
resados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado. — Montevideo, 
Febrero 26 de 1949, — C, Walter Balleta, 


Áictuario, 

36.00 Mz,11-2439-v.m2z,22, 
* Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de quinto turno, ee hace saber al público 
da apertura de la sucestón de PEDRO NOH- 
BERTO o NORBERTO PEDRO TRUJILLO, 
"citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derectios ante este Juzgado. — Montevideo, 
Febrero 26 de 19149, —'C, Walter Balleta, 


Actuario. 
z 326.00 Mz,11-2438-v.m2,23, 


Y 


E 


Apertura de sucesión 

EDICTO -- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera [ostancia en lo Civil 
de quinto turn). se hace saber al público 
la apertura de fa sucesion de MATILDE 
MONFORT o AMELIA MATHILDE (o MA- 
TILDE) MARIA MONFORT FONTAN, Ccl- 
tándose a .os herederos, acreedores y de- 
más interesados. para que comparezcan den- 
tro de noventa días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, y a la vez es-: 
pecialmente, se vita, Mama y emplaza Dor 
el mismo término al señor Denis Hagen: 
burger Monfort o su esposa y herederos a 
título universal. bajo apercibimiento de 
nombrárseles curador de bienes. — Mon- 
tevideo, Febrero 19 de 1949. — C, Walter 
Balleta, Actuario. 
$24.00 Feb,24-1837-v.ab.1.0. 


: UN 
y Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
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Instancia en lo Civil de sexto turno. se ha. 
ce sater la apertura de la sucesión de don 


se a los herederos. acreedores y demás in- 
teresadog. para que comparezcan dentro de 
noventa días a deducir en forma sus dere= 
chos ante este Juzgado. 25 de Mayo 523, 
sexto piso. — Montevideo, Marzo 11 de 
1949. — Jos Tomás Pereira, Actuario, 
$18.00 Mz.13-28£0-v.ab 28, 
Rectificación de partida 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civíl 
de sexto turno, doctor don Esteban D, Ruiz, 
en autos “LUIS GABARIA O GABARIA 
GRANDOLINE Sucesión. Rectificación de 
partida”, se hace público que ante este 
Juzgado se presentó dofíia Rosa Giabarta de 
Raffo solicitando la rectificación de: ln par- 
tida de su nacimiento por figurar en ella 
equivocado el nombre y apellido de gu ma- 
dre, pues donde dice “Catalina Pena” debe 
decir María Grandolíni, que es lo verda- 
dero. — Montevideo, 
— José Tomás Pereira, Actuario. 
$12.00 Mz,16-2710-v.ab.L.o, 


Rectificación de partidas 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Lettado de Primera Instancia en lo Civil 
de sexto turno, doctor don Esteban D. 
Ruiz, en autos “CARDOSO (PABLO), SAN-= 
GUINETTI DE CARDOSO (MARIA ROSA), 
Anuxiliatortla de pobreza y rectificación de 
partidas”, se hace público que ante este 
Juzgado se han presentado las nombradas 
personas. solicitando la rectificación de las 
siguientes partidas: A) De su matrimonlo: 
donde el contrayente figura como de naclo- 
nalidad “brasileño” debe decir uruguayo; 
B) De nacimiento del nombrado Pablo Car- 
doso: donde dice “Cardozo” debe decir Car- 
doso; C) De nacimiento de su hijo Héctor 
Waáshington: donde dice “Cardozo” debe de- 
cir Cardoso y donde dice que el padre del 
inscripto es de nacionalidad “brasilero” de- 
be decir uruguayo; y D) De nacimiento de 
sus hijos María Elena y Pablo Alberto: don- 
de el padre de- los Inscriptos aparece co- 
mo de nacionalidad . “brasilero” debe decir 
uruguayo, — Montevideo, Febrero 17 de 
1949. — José Tomás Pereira, Actuario, 

$12.60 Mz,16-2751-v,ab.1,0, 


Apertara de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Es- 


Febrero 21 de 1949.. 


Letrado de Primera instancia en lo Civil. teban D. Ruiz. Juez Letrado de Primera 
e quinto turno, se hace saber ál pública ¡ Instancia en lo Civil de sexto turno, se 
a apertura de la sucesión de JOSÉ SAc" | hace saber la apertura de .a sucesión de 
CalTTO cltándose a tos herederos, acres | “on ANTONIO RABELLINO. citándose a los 
foros y demás interesados para que-20'- 1 herederos, ac“eedores y demás interesados 


parezcan dentro de noventa áfas a dednrtr i rara que comparezcan dentro de treinta + 


en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Montevideo, Febrero 16 de 1349. — C. 
Walter Balleta, Actuario - 


pa 


.días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado, 25 de Mayo 523 (sexto piso). 
— Montevideo, Diciembre 27 de 1948, 


$12.00 Feb.21-1698-v.m2.29. ; José Tomás Perelra, Actuario. 


Apertura de sucesión 
EDICTO — For disposición del Señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
le quinto turno. 8e hace saber al público 
la apertura de la sucesión de HERMINIA 
¡'ANIDAPES o AGNIDAPES DE BARAL, cl- ' 
tándose a los herederos, acreedorés y de- 
más interesados Dara que comparezcan 
dentro de noventa días a deducir en forma 
Sus derechos ante este Juzgado. — Mon» 
evideo, Febrero 11 de 1949. — C. Walter 
Báleta, Actuario. 
$18.00 Feb.17-1496-v.m2.285. 
PPP FP rr ATT 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 
Apertura de sucesión 

EDICTO —- Por disposición del señor Es-| 
teban D. Ruiz. Juez Letrado le Primera Ing- 
tancia en lo Clvil de sexto turno. se hace 
saber la apertura de la sucesión de don 


"JUAN CARLOS ETCHEVERRY. citándose 


a los herederos. acreedores y lemás intere- 
sados, para que comparezcan dentro de 
treinta días a delucir en forma sus dere-¡ 
thos ante este Juzgado, 25'"de Mayo 528,:; 
sexto piso. — Montevideo. Febrero 2 de 
1949. — José Tomás Pereira. Actuario. 
$6.00 Mz.18-2860-v.m2z.29. 


Apertura de sucesión Í 

EDICTO — Por disposición del señor Juez! 
Letrado de Prímera Instancia en lo Civil' 
de sexto turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de doña ROSA CLARA SIEN- 
RA, citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados. para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derecifos ante este Juzgado. 25 de 
Mayo 523. sexto piso. — Montevideo. Fe- 
- brero 16 le 1949. — José Tomás Pereira. 


Actuario. . 
$6.00 Mz,18-2855-y,mz,29, 


Apertura de sucesión 


$6.00 Mz.15-2683-v,m2z.28, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Hs- 
teban D, Ruiz, Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de sexto turno. se 
hate saber la apertura de «a sucesión de 
do: MANUEL FERNANDEZ o FERNANDEZ 
NUÑEZ, citándose a los herederos, acres. 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos” ante este Juzgar- 
do. 25 de Mayo 523 (sexto plso). — Mon-“ 
tevideo, Diciembre 27 de 1948. — José To» 
más Pereira, Actuario, 

$6.00 Mz.15-2684-v,m2z,28. 


Apertura de sucesión - . 

EDICTO — Por disposición del señor Es- 
teban D. Ruiz, Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de sexto turno, se 
hace saber la apertura de ia sucesión de 
doña MARGARITA SILVA PERNANDEZ, Cl- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta día sa deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, 265 de Mayo 
823 (sexto piso). — Montevideo, Diciem- 
Lreo 29 de 1948, —— José Torás Pereira, 


áctuario. 0 
$6.00 Mz,15-2661-v,m2z.25. 


Rectificación de partidas 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en io Civil 
de «sexto turno, ductor.dor Esteban D. 


PERAZZA (GENARA ANGULICA). Auxilia- 
teria de pobreza y rectificación de parti. 
úáas”. se hace. público que.ante este Juz- 
gado se presentado Gregorio Rodríguez y 
Gernara Angélica Peraza solicitando la rec- 
tificación de las siguientes partidas: A) 
De su matrimonio: donde el enntrayente fi- 
gura .con el nombre y apellide de “Francis- 
co Pasquero” y como hijo de Tomás Pas- 


EDICTO -—- Por disposición del señor Es. ) quero y de Gregoria Neira dcbe decir Gre» 


teban D, Ruiz, Juez Letrado de Primera * 


gorio Rodríguez, bijo de Fermina Rodrí. 


Ruiz, en autos “RODRIGUEZ (GREGORIO), | 
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gues, y donde la contrayente aparece comó 
“María Angélica Perazza" debe decir Ge- 
nara Angélica Peraza; y B) En la de nact- 
miento de su Hija Marta Angélica, donde la 
inscripta figura como hija de Francisco 
Pasquero y de Marfa.- Ansélica Perazza y 
come nieta por línea paterna de Tomáw 
Pasquero y de Gregoráa Neira debe decir 
A hija úe Gregorio Rodrífbész y ae Genara Ate 
pes ca Peraza y nieta pof línea paterna de 
;¿ Fermina Rodríguez, — Mejtevideo. Febrero 
12 de 1049. — José Tohós Pereira Age 


tuatios 
$14,70 Mz,15-2658-v mz,8L, 


a 
5 Apertura de sucesión 

¿ EDICTO -— Por disposición del señor Eg» 
teban D, ulz, Juez Letrado de Primera 
Instancia en lo Civil de sexto turno, se 
hace saber la apertura de la sucestón de 
don JOSE BORJA o BORJA NADAL, citán= 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus de» 
rechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523 
(sexto piso). — Montevideo, Febrero 16 
de 1949, — José Tomás Pereira, Actuario. 

$6.00 Mz.12-2496-v,m2z,23, 


Apertura de' sucesión 
-. EDICTO — Por disposición del señor Eye 
ji teban D. Ruiz, Juez Letrado de Primeras 
Instancia en lo Civil de sexto turno, 8e 
hace saber la apertura de la sucestón dé 
don PASCUAL FRANCISCO o FRANCISCO 
PASCUAL CARUSO, cltándose a logs heros 
deros, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días au 
deducír en forma sus derechos ante este 
Juzgado, 25 de Mayo 523 (sexto piso). — 
Montevideo, Noviembre 20 de 1948. — José 
Tomás Pereira, Actuario. 
: $6.00 Mz.11-2452-y,m2x,22.' 


! S£gunda copia de escritura 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de sexto turno, doctor don Esteban D. Rutz, 
en autos “PONCB (FRANCISCO SECUNDI+= 
NO). Expedición de segunda copia de es. 
critura”, se hace público que ante este Juz. 
gado se presentó la nombrada persona 80. 
lícitando la expedición de segunáa copía de 
¡la escritura otorgada por ante el escrí- 
bano Teófilo 'A. Rivas, el 9 de Marzo'de 
1 1936, entre los señores Víctor J. Arcetus, 
*aomo vendedor, y Francisco Secundino Pon=-= 
£e, como comprador, la que tiene relación 
con el siguiente inmueble: Una farcción de 
terreno con sus accesorios, sito en el ba= 
rrio Plus Ultra, decimoséptima sección ju-* 
dicial de este Departamento, padrón núme- 
ro 141.793, señalado con el número 56 de 
la manzana “C” en el plano del agrimen- 
sor Félix Logaldo, cuyo duplicado se re- 
cibió en la Dirección de Topografía el 30 
de 'Diciemtre de 1918 y aprobado por la 
Municipalidad. según expediente 27.27%. 
con la superíicle de 626 metros 70 decfme- 
tros, que se deslindan ast: de frente al Sud- 
“oeste, a la calle Capitán Ruíz de Alda. en 
10 metros, entre las de Abrevadero y Tu- 
niente Juan Manuel Dúrán; al Sudeste. tine 
da con e] Solar 55. en 56 metros 15 contí- 
metros; al Noreste. 12 metros 16 centíme» 
tros, con el 66, y por el Noroeste, 49 me- 
tros 20 centímetros, con el 57, En conse» 
cuencia, se cita, llama y emplaza a don Vic» 
tor J, Arcelus, sus sucesores a cualquier 
título y a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble deslindado para que 
comparezcan dentro del término de noven=- 
ta días a estar a derecho en dichos autos, 
bajo apercibimiento de nombrárseles defen- 
sor de oficio. — Montevideo, Setiembre 28 
de 1943, — José Tomás Pereira, Actuario, 
$66.00 Mz.10-2298-v,ab.20, 


Rectificación de partida : 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en In Civtt 
de sexto turno, doctor don Esteban D. 
Ruiz, dictado en autos “MIGLIARINI DE 
GUTIERREZ (DELIA), Rectificación de 
partida”, se hace público que ante este Juz- 
gado se presentó ja nombrada persona 60- 
licitando la rectificación de la partida de 
le: matrimonio, pues donde en la misma 
figura como “Linda Lila Delia Migltarint” 
debe decir Delia Migliarini. — Montevideo, 
Febrero 21 de 1949, — José Tomás Pe- 


reira, Actuario. 
2. $9.00 Mz,8-2284-v,m2z,24, 
Emplazamiento . 
*  9DICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia €n lo Civil 
de sexto turno, dostor don Esteban D Roulz, 
en autos: “Crespo, José María contra ADE. 
LA GUERRA, Divorcio” se cita, llama Y 
empiaza a la nombrada Adela Guerra pera 
que comparezcan ante este Juzgado a con- 
testar la demanda y llenar el requisito de 
la Conciliación, y tampoco a estar a dere. 
cho en la auxiliatoria de pobreza que Bes- 
tiona el actor, para proseguir dicho juicto, 


s 
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deñiro del término ta noventa días bajo 
apercibimiento de designárselo defensor úe 
oficio. — Montevideo, Febrero 11 de 1919. 
si» Josó "Tomás Pereira Actuario. 
$24.00 Ma.3-2070-1.ab.S. 
. iO o 
Restifiecación de partida 
- EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Jetrado de Primera Instancia en lo Civil. 
e sexto turno, doctor don Estetan D. Ruiz, 
en autos: "“RÁSCHETTL JOSE. Auxlllato- 
via de pobreza y rectificación -de partida”, 
ge hace público que ante este Juzgado ae 
rFesentó la nombrada persona solicitando 
a rectificación de la partida de su matrl- 
pues donde en la misma su madre 
figura como: "“Clella Pecce”. debe decir: 
ara Liberá. — Montevideo, Noviembre 38 
e 1948, — José Tomás Pereira, Actuario. 
(Auxil) $6.80 M2.3-2068.v.mz.19. 


A id 


smonijo, 


SUZGADO Ll DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO : 

* Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en le Civil 
de séptimo turno, se hace saber la apeltu-3 
ya de la sucesión de LUIS PRUDENCIO; 
CAÑAS. citándose a los que se erean' cont 


derecho a heredarle, para que dentro del: 
término de sesenta días comparezcan con 
dos justificativos de su parentesco ante es- 
te Juzgado. — Montevideo, 25 de Febrero! 
de 1919. — Carlos Ponce de León, Aciua- 
rio Adjunto. 

$2.00 Mz.18-2373-v.m2.23. 


Sonvocatoría de nerTedores 

Por mandato del señor Juez Letrado de 
Primera Instancia en lo Civíl de séptimo 
turno, doctor don Atilio Pigurina Vivas, 88 
convoca a los acreedores de la, firma “SE- 
RE RUCKER y Cía.” para una reunión que 
tendrá lugar el día 29 de Abril del corrien- 
te año a las 15 horas, con el objeto de tra- 
tarse. una propuesta de concordato preven- 
tivo judicial hecho por la citada firma “Se- 
Té Rucker y Cía”, Se previer.e que el ba- 
lance v demás documentos presentados por 
la deudora, así como el informe del con- 
tador, una vez formulado. pueden ser €xa- 
mínados en esta Oficina, calle 25 de Mayo 
número 528 (piso 7.0), Se hace constar que 
las observaciones a que se refiere el articu- 
lo 1532 inciso 3.0 parte finai del Cóiigo 
de Comercio, podrán formularse hasta el 
día 20 de Abril próximo venidero. — Mon- 
tevideo, Marzo 10 de 1949. — Luis Antonio 
Lamas, Actuario. 

$12.00 Mz,17-2778-v.m2.28. 
A 
Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de séptimo turno, se hace suber la aper: 
tura de la sucesión de JOSE EDUARDO 
CILBERT o JOSE PERUCHO GIL o MA- 
NUEL PERUCHO GIL, citándese a 10s he- 
reúeros, acreedores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro le noventa días 
a deducir es forma sus derechos ante este 
tzgado. — Montevideo, Feb ezo 21 de 1949. 
*— Carlos Ponce de León, Actuario Ad- 


junto. 
$18.00 Mz.15 2672-v.ab,2b, 
Apertura de sueesión 
EDICTO “ar disposie 0: del señor Juez 


Letrado de Primera Iustancia en lo Civil 
de séptimo turno, se hace saber la aper- 
tura de la sucesión de MANUEL MUYÑO o 
MUIÑO, Citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com-¡ 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
=— Montevideo, Marzo 8 de 1949, — Luis 
Antonio Lamas, Actuario. : 
$4.00 Mz.12-2541-v,m2.23, 


A A 


Disolución y liquidación de sociedad 
conyuga) 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en .lo Civil 
de séptimo turno, doctor don Atilio Pigu- 
rina Vivas, dictada en autos “Julio Cesar 
Bosa con INES ROMEO, Liguidación de la 
sociedad conyugal” (Lo, 33. Fo. 635) se 
hace saber que con fecha 17 de Diciembre 
de 1943 se decretó la disolución y liqul- 
dación de la sociedad conyugal integrada 
por los esposos Julío César Sosa e Inés 
Romeo. En consecuencia, se eonvoca a to-| 
dos los interesados a comparecer ante este 
Jusgado, calle 25 de Mayo número 523 (sép- 
fimo piso), dentro del término de besenta; 
días, a los fines: dispuestos por el artícn-| 
lo To 8e la ley de 18 de Setiembre de 1946 
- Montevideo, Febrero 24 de 1949, — Luis 
Antonio Lamas, Actuario. 

$20.00 Mzx,11-2441-7,9b.2, 


Disolución y liquidación de sociedad 
: eopyues] 
CTO — Por mandato del sefñior Juez 
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de séptimo turno, doctor don Atltlo Pigu- 
rina Vivas, dictado en autos "Lita V. Dus» 
tra de Freire con AURELIO FREIRE, Ll- 


'quidación de la sociedad conyugal”. re ha- 


ce saber que con fecifa $ de Noviembre del 
corriente año se decretó la dinoiución y UM» 
quidación de la sociedad conyugal integra- 
dada por los esposos Aurelio Pedro Freire y 
Lila Victoría Dutra, En cousecuencia.. 58 
convoca a todos tos Interesalos a compa- 
recer ante este Juzgado; calla 23 de Mayo 
número 523 (séptimo piso). deuvtro del tér- 
mino de sesenta días, a los finsa dispues- 
tos por el artículo Yo de la iey de 13 de 
Setiembre de 13916, — MontevHevo, Diciem- 
bre 29 de 1918. — Luis Antonio Lamas, 
Actuario, * 
$20.00 sMz.9-2345-9.m2z,21, 
Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Prinmiera Instancia en to Civil 
de séptimo turno, doctor don Atilio Pigu- 
Tina Vivas, dictada en el expediente cara- 
tulado: “MARIA MASSONE DE PEÑA y 
otros, segunda copia”. (Lo. 33, Fo $38), 
se cita y emplaza para que dentro del tér. 
mino de noventa días comparezcan a estar 
a derecko en estos autos, bajo apercibimien- 


jto de nombrárseies defensor de oficio, 2 


todos los que se consideren con derechos, 
e interesados, a los blenes que a doña Jo- 
sefina Peña se le adjudicaron en la parti- 
ción de los quedados al - fallecimiento de 
don Luís Peña, partición 'aprobada vor de- 
creto de 4 de Octubre de 1911, dictado por 
el Juzgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de quinto turao. En la hijuela 
expedida para doña Josefina Peña, por el 
Actuarto don Eloy G— Pegetra, se relaciona- 
ron los siguientes bienenb ; 

A) Una novena parte de la finca de tres 
pisos situada en la manzana 14 de la vieja 
cludad de Montevideo, con frente a la ca- 
lle Treinta y Tres y empañroanada con el 
número 3248; B) La novena parte subre 
otra casa de tres pisos, situada en la mis- 
ma manzana que da anterior, con frente A 
la calle Treinta y Tres. y empañronada con 
el número 3249; (C) La nevena parte del 
panteón número 71 del Cementerio del fSu- 
ceo; D) La novena parte del Nicho número 
112 del mismo Cementerio, E) La novena 
parte de los muebles relacionados: F) La 
novena parte del saldo de un crédito hipo- 


tecario, cancelado posteriormente. y G) La 
novena parte del dinero que existfa depo- 
sitado en el Banco de la República -— Mon- 


tevideo, Febrero 9 de 1919. — Luls Anto- 


nio Lamas, Actuario. 
$66.00 Mz.7-2099-v.ab.). 
Rectificación de partida 
EDICTO -— Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de séptimo turno. doctor don Atilio Piguri- 
na Vivas, se hace saber aj público que ante 
este Juzgado se ha presentado don FEDE- 
RICO LUCIANO AGNESE — solicitando la 
rectificación. de da partida de »u nacimien- 
to, por figurar el padre con el nombre y 
apellido de Juan Anez. en lugar de Euge- 
nío A4gnese; el abuelo paterno con el ape- 
lido Ánez, en lugar de Ágnese, y la madre, 
con el apellido Micheia en lugar de Demi- 
cheli. Y a los efectos legales se hace esta 
publicación. - Montevdeo Febrero 24 de 
1949. — Luis Antonio Lamas, Actuarlo, 
$12.00 Mz.3-2090-v m2z-19. 
Preseripción treintenaria 
EDICTO - Por disposición des señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en to Civil 
de séptimo turno, doctor don Atilio Piguri- 
na Vivas, se hace saber al público cue ante 
este Juzgado se ha presentado el doctor 
Juan Andrés Carril Urta. por doña CAR. 
MEN URTA DE CARRIL, doña VALENTI- 
NA URTA, doña EMA U£TA doña SARA 


JURTA y por don VICENTE URTA, inifian- 
Jdo juicio por prescripción 


treintenaríia con 
respecto a las sobras sin título existentes 
en ei siguiente bien: 

Fracción de campo situada en la cuaria 
sección judiciaj de Canelones, inmediacio- 
nes de Estación Progreso, 
zon el número 4963 y que según plano del 
agrimensor Raúl B_ Conde de Diciembre de 
1919. registrado en la Dirección General de 
Catastro con el número 549, el día 11 de 
Noviembre de 1939. se 'combone de una gu- 


Iperficio total de 148 hectáreas 2773 metros 


y se deslinda así" 

Por el Sudoeste 8 jíneas de 42 metros, 51 
metros 50 centímetros, y 60 metros de fren- 
te a calle a Estación Progreso; por el Nord- 
ceste línea auelrada de 3 tramos de 444 
metros 70 «centímetros, 97 metros y 2.532 
metros. que separa de Echechuri Hnos y 
Emilia Giró; por el Norie, rectas de 319 
metros y 146 metros, que Separan de €. 


AJoanicó de Folle: por el Este Arroyo del 


Gigante y rectas de 129 metros 40 centímae- 
tros, 250 metros y 350 metros, que separan 
de sucesión Michetti y Clandio Garctaz pol 


EDI 
-Lotraúo de Primera Instancia en lo Civil el Sudeste, línea recto de 613 metros, que 


j 


empadronada * 


Marzo 19 de 1949 


separa de Fco. Noya: y Enrique Casanovas 
2 la terminación de ésta, líneas de 5851 me- 
tros 89 centímetros, 175 metros, 132 metros 
y 100 melros, que corren de Este a Oeste, 
separando de Enrique “esa=nvas; Juan Tos. 
cañnini y N, Pérez; otra ¿ecta de 351 metros, 


Que partiendo de la anterior corre de Nord» - 
este 'a Sudoeste y separa de viuda de Selje;s. 


Gtra línea de 923 metros, que partiendo de 
la anterior corre de Esie a Oe=ta v separa 
de Juan M. Martínez; otras líneas de 892 
metrqs 50 centimetros, 294 vetros y 233 mes 
tros, que corren de Nerdeste “4 Sudoeste, 
hasta encontrar la cae u ta Estación Pro- 
Egreso y separa de Juan M Martínez, José 
Batio. viuda de Perdomo (Gustavo Herte y 
Ambrosio Carneili servidumbre de paso en 
medio. En Consecuereia «e (ida v emplaza 
por el término de 90 dfas a todos tos que 
por cualquier razón o titulo se consideren 
con derechos al inmueb.e des*ipto, y es» 
pecialmente a M. Movida Jess Cruz y Coso 
ta, El Acevedo y Vízqnuez Facundo Canote, 
Nemesio Pérez, y Pantina A de Lerena, 
para que se cresenten «4 leuuélrios en fore 
ms ante este Juzgado calle 25 de Mayo nÚe 
mero 523, piso 3.0. y « Menar el requisito de 
la conciliación, bajo apercibimiento -de nome 
brárseles defensor de oficio — Montevideo, 
Febrero 19 de 19499 — Ents Antonio Laso 


mas, Actuario. . 
$114 00 Feb 25-1886-v.ab.2, 
Apermra de auventón ? 
EDICTO — Pour disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instativcia en lo Civil 
de séptimo turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de JOSE ARAUJO o JOSH 
ARADUJO ALVAREZ citándose a los here» 
deros. acreeñores v demás interesados pas 
fa que comparezcan dentro de noventa dias 
a deducir en forma sus derectios ante este 
Juzgado. — Montevitev Febrero 19 de 1949 
—= Carlos Ponce de len Aciuatto Adjunto» 
$18 0 Feh 23 1795 v mz 31 


JUZGADO LETRADO DE "ENORES DA 
¿Co PRIVER TURNO 
Emplazamiento 


CEDIOTO —= Porocispo ote tel señor Jueg 
Letrado de Menores de primer turno, doc= 
tor Angel de la Fuente, se cita, llama Y 


emplaza por el término de noventa días a 
doña MARIA PAEZ para que comparezca 
a esta: a derecho en los autos caratulados 
“FITIPALDI (BARTOLOME) y MARTA DE 
PITIPALDI (LUCIA), Péráida de la patria 
potestad” (Lo, 10. Fo 4%). bajo apercibi- 
miento de nombrársele defensor de oficio, 
— Montevideo, Diciemb:e 27 de 1943, — Ras 
fael Renau, Actuario Adianto. 
$12.09 Mz 11-2459-v,ab,21, 


JUZGADO Dx PAZ. DE LA a SECCION 
DE MONTEVIDEO 
: Apertar> de seces ón 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
de Paz de la 3a sección de la Capital, se 
hace Saber la apertara de ta sucesión de 
ELVIRA CASAL DE PREZIOS1, citánaose 
a los herederos, acreedores y demás inte» 
resados para que comparezcan dentro de 
30 úfas a deducir en forma sus derechos an. 
te este Juzgado. Ituzaingá 1314. — Mon= 
tevideo, Febrero 9 de 1949 - WMiguel As 
Fernández Viqueíra, Juez de Paz. 
35.00 Mz 16-2746-v_m2z,26. 
-— 
JUZGADO DE PAZ DE LA 7.a SECCION 
DE NONTEVIDEO 
Apertura de srecesión 
EDICTO — El subseripto, Juez de Paz de 
la Ta sección de Montevideo, hace saber la 
apertura de Ja sucesión de JULIA CELIA 


FRAGLEIRO TRIAS DE RIVAS o JULIA . 


FRAGUEIRO DE RIVAS, citando a sus he=- 
rederos. acreedores y demás interesados Pas 
ra que dentro del término de treinta días 
comparezcan ante este Juzgado. Minas 1681. 
a deducir sus derechos. — Montevideo, Mar. 
zo 10 de 1949. — Patricio de Saltereia, 
36.00 Mz,16-2733-v.mz.26, 


a 


JUZGADO DE PAZ DE LA lla SECCION 
ES 


7 Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición 441 >eñor J.e2 
de Paz de da lla sección de la Capital. se 
Hace saber la apertura de la sucesión de 
JULIANA ALCORA SILVA DE DA ROSA. 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que 2omparezean den= 
tro de treinta días a deducir sus derechos 
ense este Juzgado. — Mon*evideo Julo 28 


de 3947. — M. Saavedra Guani Juez de 
az . 
$6.00 M2,i5-2652-v,m2.25, 

a . - A 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 

: 7 DE ARTIGAS z 
Segunda copla 
: EDICTO - Por disposición del señor Jues 


Letrado 4e Primera Instancia. dictada eb 
autos “Lo. 12, No 1334, Fo. 176, LUCIA 
MENDEZ DE. GONCALVES S.. se le expl* 


es 


% 


ar 


Marzo 19 de 19:49 


da segunda eopia de escrituras”. se empla- 
£a para que comparezcan ante este Juzga- 
do dentro del término de noventa días, 4 
Se u derecho en estos mutos, bajo aper- 


wítimiento de designárselea Ceiensor de 
rico, a todos los qe tengan interés en 
soóñerse a la expeúlción de segundas co. 
ias de las escriturar siguientes. A) Eseri- 
¿ura autorizada por el escribano Orestes J. 
Sallestrino el 9 de Julio de 1937, por la 
guel el extinto esposo de la peticionante 
on Cirilo Goncalves dos Santos compró 4 
oña Te6tima Brazeiro de Brazeiro la frac» 


¿sección judicial de este Departamento, com» 
Huesta según plano del agrimensor Aquiles 
*Rezendes del 12 de Diciembre de 1925, ins» 
Sripto en la Inspección Técnica Municipal 
$1 14 del mismo mes, de una superficie de 
40 hectáreas, 4 312 centiáreas, 24 declme- 
tros, y linda: al Noreste, con Bonifacio 
Giorngalves dos Santos; al Sureste, con Ni- 
tcolasa Brazeiro de Matta; al Suroeste, Con 
Jldefonso Brazeiro y Pedro Guichón y al 
¡Noroeste con Maura Fagúndez de Ramos* 
2 Escritura autorizada por el escribano 

uclides Goncalvez el 26 de : Febrero de 
1937, en la que adquirió don Cirílo Goncal- 
Yes dos Santos, a título de permuta, de los 
meñores Luta y José María Cueto, una frac- 


elón de campo ubicada en “Yacaré”, cuarta | 


sección judicial de este Departamento, com- 
uesta de 162 Hectáreas, 7.699 centiáreas y 
:4.295 centímetros, dentro de los siguientes 
Aímites: al Norte, arroyo Yacaré Grande; al 
ureste, Luis y José Marfa Cueto; al Sur- 
peste, sucesión Pedro Gulchón; al Noroeste, 
Bonifacio Goncalves dos Santos. Ambos 1n- 
“muebles están comprendidos en el padrón 
úmero 958. Se habilitó la próxima feria 
nayor. — Artigas. Diciembre 30 de 1948. 
> Orestes Y. Ballestrino, Actuario. 
BN $72.00 Feb.12-1262-v.m2z.21. 


 FUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
ce DE CANELONES 
y Emplazamiento 


, EDICTO — Por disposición del señor Jusa 


0 


joctor don Euls M, Baumgartner, dictada 
on fecha 24 de Noviembre de 1948, en los 
fButos caratulados 
¡Rebufello con BLAS REBUFELLO, Separa- 


¿£lón de bienes, se cita a todas aquellas per-: 


onas que pulieran toner interés en el pre- 
gente juicio de separación de bienes para 
Yue comparezcan a estar a derecho en es- 
Xos autos dentro del término de sesenta 
filas, bajo apercibimientn de lo que hubte- 
e igar por derecho. El presente empla- 
gamiento se hace de conformidad con. lo 
recaptuado por el artículo To de la ley 
Mel 18 de Setiembro de 1948, Y a los efec- 
Os legales se hace la presente publicación, 
Hr Canelones, Febrero 2 de 1949. — Hugo 
Qvoz, Actuarto, y 
A 216.00 Mz.16-2696.v ab,7, 


UN 


Do Apertura de sucesión 
“« EDICTO — Por dispastción del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Canelo. 
Ses, se hace saber la apertura de la suce- 
lón de MARIa ANGELA GREGORIA AN- 
NONI DE BARRANCO, cttándose a los he- 
federos, arreedores y demás Interesados pa- 
fa que comparezcan dentro de treinta días 
deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — Canelones, Febrero 24 de 1949, 
*— Manuel H. Bentancour, Actuario Ad- 


unto, 
yA $4.00 M2,14-2590-v,m2z,24, 


a 


y EDICTO 
Letrado de Primera Instancia de Canelo- 
-hes, se hace saber la apertura de las su- 
cesiones de CASIMIRA CUELLO DE MELO, 
JUSTA MELO DE BENTANCOR y JOSE RI- 
TO BENTANCOR, citándose a los herede- 


Apertura de sucestones 
— Por disposición del señor Juez 


Tos. acreedores y. demás interesados para 
gue comparezcan dentro de treinta días a 
fleducir en forma sus derechos ante este 
uzgado. — Canelones, Febrero 24 de 1949, 
Actuario Ad- 


il 


: Manuel H. Bentancour, 
Junto. 


ri $6.00 Mz.24-25%5-v.m2,24, 
A 


. Apertura de sucesión 

', EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Tetrado de Primera: Instancia de Canelo. 
fes, se fiace saber la apertura de la suce» 
sión de LUIS GONZALEZ, citándose a los 


porederos. acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días 
A deducir en forma sus derechos ante es- 
te Juzgado. — Canelones, Noviembre 19 
de 1948. — Hugo Alvez, Actuario, 

A $4.00 Mz.14-2584-v.mz,24, 

E Emplazamiento 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Canelones, 
doctor don Luis M. Baumgarter, dictada 
con fecha nueve del mes en curso, en log 
autos caratulados: “Benleno García contra 
lqa sucesores de SINFOROSO  CORUJO. 


“Donata Umpiérrez de | 


DIARTO ONXICIAL 


Prescripción”, se cita y emplaza por el tér- 
mino de noventa días, a todos los 
consideren con derechos sobre 
que se describirá más adelante, 


el inmueble 


¿tujo, para que comparezcan a deducir di- 


¿ Clos derechos en estos autos, dentro del 


referido término, bajo apercibimiento 
nombrárseles defensor de oficlo: 


i Un solar de terreno y mejoras que con» ' 


de esta cludad, primera sección judicial del 


Canelones, 


[ases ubicado en la manzana número 119 
¡ Departamento de 


Con un área de 1.660 metros cuadrados, 


que se' 
po ¡bado apercitimiento de 
y £gspecial» ¡sor de oficto: fra 

menta u« los sucesores de don Sinforoso Cos 5 cción 


de Llanos de 1948, consta de 


empadronado Bernardino 
Sión de campo ubicada en “Yacaré”, cuarta; con el número 1.608 (mil quintentos ocho),'mo feriado 


24350 


que se consideren con derecho al sigulen 
inmueble, y por el término de A rro 
nombrárseles defona . 
e campo empaúros 
nada con el N.o 2.543, situada en la tercera 
sección de este Departamento de Cerro Lare 
go, que según plano dél agrimensor Justo 
una superficie d 
veintinueve hectáreas, dentro de log 6le 
guientes límites: al Norte, estirpe Isabek 
Ramos de Silva; Este, estirpe Gregoría Ra- 
mos; Sur, Manuela Ramos y Oeste, Manuel 
González, Se habilita el próxi. 
a efectos de su publicación. =. 


Melo, Diciembre 21 de 1948, — Jalme Roof” 


con 68 decfmetros, y cuyo desllude es el; Estevez Actuarlo. 

siguiente: metros 37.67 al Norte sobre la' » het rS 20.00 Feb.26-1968-v.ab.é 
calle Gral. Fructuoso Rivera; por metros - AS 
40.08 con frente al Oeste sobre la calle Emplazamiento 


Baltasar Brum; 
42.60 con Juan Arccidiaco y al Sur, metros 
38, 75 con Juan Bartora, Y a los efectos dis- 
puesto por el inciso Lo del artículo 307 
del Código de Procedimiento Civil, se hace 


la presente publicación. — Canelones, Fe-: 


brero li de 1949. —— Manuel H. Bentancour, 
Actuario-Adjunto. , 
j $54.00 Feb.18-1545-v.mz.26. 


AAA AAA 
JUZGADO DE P4Z DE LA la SECCION 
DE CANELONES 

. Emplazamiento 

EDICTO -— Por disposición del subseripto 
Fues de Paz de la la sección de Canelo» 
nés, doctor don Roterto Giielmo, dictada 
con fecha 18 del mes en Curso en autos 
“JUAN PERRONE.: Prescripción”, se cita, 
llama y emplaza por el término de noventa 
días a Filomeno, Juana y 'Ana Bellón, sus 
sucesores o causahabientes a cualguier tf- 
tulo y a toda persona que se considere con 
derechos sobre el siguiente bien: Una frac- 
ción de terreno empadronada con el núme- 
ro 1133, ubicada en la manzana 25 de esta 
ciudad, con 21 metros 475 mliifmetros de 
frente al Oeste a la calle Dr, Francisco 
Soca (antes San Bautista), por 42 metros 
95 centímetros de "fondo, lindando: al Sur, 


trado de Primera Instancia de Canelones,! “on terreno que fué de Filomeno Bellón; 


al Norte, terreno que fué de Sebastián C. 
|Sagarra, y al Uste, con terreno que tué de 
Antonio Marchisio, bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, con quien 
se seguirá el juicio, llenándose el requisito 
de la conciliación. Y a los efectos legales 
se hace esta publicación. — Canelones, Fe- 
brero 23 de 1949. -—-— Roberto Giielmo, Juez 
e Paz, 
i : $42.00 Mz,5-2193-v.ab.3. 


JUZGADO DE PAZ DE LA 134 SECCION 
DE CANELONES, 

| Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del subscripto 
Juez de Paz de la l3aa sección del Depar- 
tamento de Canelones, en los autos Cark= 
tulados “Felipa Casanova de Sogllano o de 
i Soliano. Sucesión” (Lo. 3. Fo, 44), se bace 
saber la apertura judicial de la sucesión 
de doña FELIFA CASANOVA DE SOGLIA- 
NO o DE SOLIANO, citándose a los que se 
consideren con derecho a ella para que 
se presenten a deducirlos en forma dentro 
del término de treinta días, bajo aperci- 
bimiento. — Santa Rosa, Febrero 11 de 
1949. — Jaime M De la María, Juez de Paz, 

$38.00 Mz.17-23805-v.mz.28, 


t JUZGADO E. DE PRIMERA INSTANCIA 
DF CERRO LARGO 
Emplazamiento 
¡_ EDICTO -—- Por disposición del señor Juez 
“Letrado de Primera Instancia de Cerro 
Largo, dictado en autos “El señor Fiscal 
Letrado contra JUANA ALBORNOZ y Otros. 
Expropiación” se cita, llama y emplaza A 
los causahabientes de Iris G, Perlhepter y 
Vega para que comparezcan por sí o por 
apoderado a estar a derecno en estos au- 
tos dentro de noventa días, bajo apercibi- 
miento de designársele defensor de oficio, 
— Melo, Marzo 4 de 1949, 
, Maeso, Actuario Adjunto. 
(Gestión Fiscal) Mz.17-20616-v,ab.27. 
Fumbliazamiento 
EDICTO «e Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro 
Largo, dictada en autos “Sucesión de don 
JUAN PEDRO DE LEON. Artículo 211 del 
Código de Procedimiento Civil”, se cita, ila> 
ma y emplaza por el términy de noventa 
dfas a Juan Francisco o Juan Pedro de León 
a que comparezca a estar a derecho en es- 
tos autos. bajo apercibimiento de desiguár- 
sele defensor de oficio, —- Melo, Marzo 5 
¡ de 1949. — José Perelra, Maeso, Actuario 
¡ Adjunto. 

. (Gestión Fiscal) M2.17-20615-v.m2z,27. 
Prescripción ndauvisitiva 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Lar- 
go, dictada en autos: “JUAN FRANCISCO 
RODRIGUEZ, Prescripción adquisitiva”, Lo, 


+ 


24, Fo. 209, se cita y emplaza a todos los - 


lindando al Este metros 


—José Pereira 


EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Cerro lar» 
Eo, dictada en autos: “Higinia Llanos con» 
tra ALBERT EHRHARDT RUHLEMANN. 
Divorelo”. (Lo 24, Fo. 248) se cita llama 
Y emplaza por el término de $0 días a don 
Albert Ebrhardt Ruhlemann para que com= 
parezca a estar a derecho en dichos autos, 
bajo apercibimiento de nombrársele defen=- 
sor de oficio. — Melo, Febrero 12 de 1949. 
— Jalme Roca Esteves, Actuario. , 

318.00 Feb.23-1784-y.mz.31. 
tt 


Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Cerro 
Largo, dictada en autos: María Batdelina 
Reiles contra ALCIDES CASTRO Divorcio”, 
se cita, llama y emplaza por el término de . 
boventa días a don Alcides Castro a fin de 
comparecer a estar a derecho en jos refe- 
rídos autos, bajo apercibimiento de desiga 
nársele defensor de oficlo. — Melo, Di. 
ciembre 15 de 1948, — Jalme Roca ste» 
ves, Actuario. 

$18.00 Feb.19-1616-v.m2.28, 


TUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
NE CERRO LARGO . 

Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
de Paz de la íla sección de Cerro Largu, 
encargado del despacho de la l.a, don Ju- 
ido Zavala Muniz. se hace saber la apertu. 
ra de la sucesión de don PEDRO YAREZ, 
citándose a los Herederos, acreedores y des 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir sus derechos 


en forma ante este Juzgado. — Melo, Fe- 
hrero 9 de 1949. — Julio Zavala Muntz, Juez 
e Paz. 


$6.00 Mz,16-2750-v.mz.26, 


JUZGADO EL, DE PRIMERA 
”" DE COLONIA 
Apertura de sucexión 

EDICTO — Por dispostción del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia del Depar- 
tamento, se hace saber la apertura de la 
sucesión de ISIDORA LEIVA BERCAIS o 
BERZAIS, citándose a los herederos, acTreR» 
dores y demás interesados para que cum- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Colonia, Marzo 8 de 1949. — Euloglo 

Gadea Diago, Actuario, 

$4.00 Mz 16-2693-v mz.26. 


INSTANCIA 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancia del Departas 
mento, se hace saber la apertura de la suse 
cesión de EXEQUIEL RAMON OVIEDO, ct. 
tándose a los herederos, acreedores y des 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derecttos ante este Juzgado. — Colonia, Fe. 
brero 12 de 1949. — Eulogio Gadea Diage, 


Actusrio, 
$4.00 Mz,14-2583-v,m2z.24, 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disvosición del señor Jues 
Leirado de Primera Instancia del Departa» 
mento, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de JUAN PIGNANESI citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesa- 
dos para que comparezcan dentro de treinta 
día» a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Colonia, Febrero $ de 1949, 
— Eulogio Gadea Diago, Actuarto, : 
$4.00 Mz_14-2582-v.mz.24, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por dispostción del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia del Depar- . 
tamento, se hate saber la apertura de la 
sucesión de CAROLINA o CAROLINA MAN- 
GARITA COSTABET DE GONNET, citándo” 
se a los herederos, acreedores y demás in. 
teresados para que comparezcan dentro de * 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado. — Colonia, Febre- 
ro 16 de 1949, -— Eulogío Gadea Diago, Ac- 


tuario. 
$4.00 Mz.12-2530-v,m2,29, 


AAA A e 


Apertura de sucesión 


jádo de Primera Instancia del Departa- 


e O, 
os E 
ertlerob reedores y 
$: omparezcan dentro de treinta 
educir en forma sus derechos ante 
uesado. — Colonia, Marzo 8 le 1949, 
ulogio Gadea Diago, Actuario, 
$4.00 Mz,14-2577-v,m2,24. 


hace saber la apertura de la su- 


HA AI 
“Apertara de sucesión 
EDICTO 4 Por disposición del sefior Juez 
jétrado de Primera Instancia del Depar- 
¡ftamento, se hace: saber la apertura de la 
ucesión de CARLOS MULLER, citándose a 
dos herederos, acreedores y demás intere- 
ados pará que comparezcan dentro de 
hreinta días a deducir en forma sus dere- 
ighos ante este Juzgado, — Colonia, Febre- 
ro 12 de 1949, — Eulogio Gadea Diago, Ac= 


fuario. 
$4.00 Mz,12-2529-v.mz.23 
A . 


Apertura de sucesión 
EDICTO -— Por disposición del señior Juez 


i -ÍDIOFO + Por disposición del señor suer| 


DON VEGA, citándose a los] no, gg hace saber la aperturá de la su- 
emás interesados 


:— Elsa J. Lucú Filippini de Vignoll, Ác+ 


Letrado de Primera Instancia del Departa-]' 


mento, se hace saber la apertura de la su- 
«cesión de LEOMAR TORRES, citándose a 
- Jos herederos, acreedores y demás- intere- 
sados para que comparezcan dentro de trein- 
ta días a deducir en forma sus derechos 
wte este Juzgado. — Colonia, Marzo 3 
e 1949. — Eulogio Gadea Diago, Actuario, 
$4.00 Mz.14-2576-V.m2,24, 


| 
Ps Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del 'Departa- 
“mento, se hace saber la 'apertura de la su- 
cesión de JUAN CASTRO, citándose a los 
Herederos, acreedoras y demás interesados 
Sara que comparezcan dentro de treinta 
Mas a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado. — Colonia, Noviembre 17 de 
3947, -—— Eulogio Gadea Diago, Actuario. 
. $4.00. Mz,10-2413-v.m2z,21, 
. A 
i Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa- 
'mento, dictada en autos: “VARBLA, FRAN- 
CISCO y otros. Prescripción”, se cita, la: 
ma y emplaza, para que comparezcan an- 
te este Juzgado en estos autos dentro del 
término de noventa dían bajo apercibimien- 
ko de nombrársele defensor de oficio a don 
Gustavo A. Vernet, sus sucesores a cunl- 
vier título y en general a todos los que 
or cualquier concepto puedan considerar» 
$e con derecho al sobrante del inmueble 
bue so describirá, quedando igualmente em- 
plazados para el cumplimiento del requisito 
onstitucional] de la eoncillación. El blen 
de referencia, ubicado en la primera sección 
udicial de Colonta, consiste en un área de 
53 Hs. 6258 metros, integrada, por 23 Hs. 
$121 metros, con- títulos, y 30-Hs. 0237 me- 
ros de sobrantes, comprendida: dentro de 
os gigulentes límites: según plano de men- 
sura del agrimensor Manuel E. Ibarra; al 
Norte, sucesión de Emma S. de Nimmo, en 
una línea recta que mide 1.147 metros; al 
Este: en 20 metros, camino Nacional; Pe: 
firo Assandri en 702 metros y Luis Bagnasco 
€n 27 metros; al Sur. Suroeste y Oeste, con 
Miguel Mulet, sucesión de Antonio Amoro- 
$0, Pedro Assandri, Romas García, Juan 
Chlavassa y doctor Emilio Alberto Pórras, 
Arroyo de la Caballada por melo, Y ha- 
biistase el próximo feriado mayor a los 
fectos de las publicaciones. — Colonia, 
Hiciembre 30 de 1948, — Eulogio: Gadea 
Diago, Actuario. 
$54.00 Feb.18-1567-v.m2.26. | 


A PP [o 5 5 5 A 5 o 


y 


¡ FOZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 


DE DURAZNO 


Apertura de sucesión : 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno. 
to hace saber la apertura de la sucesiEn 
de doña CARLINA CAMI DE ABELLA, ci- 
tándose Aa los herederos. acreedores y de- 
amás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
erechos ante este Juzgado, — Durazno, 10 
e Marzo de 1949. — Elsa J. Lucú Filippi- 

mi de Vignoli, Actuario Adjunto, 
36.00 Mz.18-2881-.v,m2z,29. 


. Apertura de sucesión 
BDICTO —- Por disposición del señor Juez 
BDetrado de Primera Instancia de Durazno, 
$e hace saber la apertura de 12 sucesión de 
don GREGORIO MALDONADO. citándosa a 
los herederos. ecreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de trein- 
ta días. a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Durazno. $8 de Mar- 
ño le 1949, — Elsa J. Lucá Filippini de 
Vignol, Actuario Adjunto. 
: . 36,00 Mz,18-2382-v.m2.89 a, 


e » ae 


A. 


A 


O 


“dictada en los autos 
¡partamental de Sucesión LUIS ESCONDEUR, 


o 
e 


_ DIARIO OFICIAL: Marzo 19 de 1949 


. Apertura de sucesión . 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de' Duraz- 


de Isidoro Leman y a todos aquellos que se 
consideren con derechos sobre los: siguientes 
bienes inmuebles: A) Sobre un solar de te» 
rreno y sus mejoras ubicado en esta ciudad, 
empadronado con el No 1.020, que lindaf 
Norte: callo: Gral, Flores; Sur: Leoncia 


cesión de don EUSEBIO BENITO o EUSE» 
BIO B. DE SOUZA, citándose a los hére- 
deros, Acreedores y demás interesados pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta áfas 
a deducir en forma sus derechos ante setej 
Juzgado, — Durazno, Febrero 17 de 1949. 


vestre Beloqui, y B) Sotre un solar de te- 
rreno y sus mejoras, ubicado en esta cius 
dad, empadronado con el No 1.475, en la 
manzana 215, que linda: Norte: Heriberto 
C, Sóñora; Sur: calle 19 de Abril; Este: ca. 
lle R, Española y Oeste: Hermenegildo B, 

A Liístur pára que comparezcan dentro del tér. 
Apertura de sucesión mino de noventa días a estar a derecho en 

EDICTO — Por disposición del señor Juez j estos autos, bajo apercibimiento de desig«w 
Letrado de Primera Instancia de Duraz-i nárseles Defensor de Oficio, — Trinidad, 
no, se hace saber la apertura de la su-: Febrero 23 de 1949, — Nelson Nicoliello, 
cesión de don RAMON ABUD, citándose 2.2 (Cuenta corirente) Mz.4-20489-v.m2z.21. 
los herederos, acreedores y kdemás Ánt0-] mina A 


resados para que comparezcan dentro de JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 


tuaria Adjunta, r 
$6.00 Mz,11 -2469-v.mz,22, 


e] 


j 
treinta días e deducir en forma sus de-i * 
rechos ante este Juzgado. — Durazno, Mar-s o pecisión : 
o a too Filtppinl del enero por aisposición del señor Jues 
E , Actuar e 00 o L1-2468-v m2.22 itrceoto re Primera Instancia de Durazno, 
o : Ñ “nééls  £ goctor don Juan Carlos Nario, encargado 
¿del despacho de este Juzgado Letrado de 


Apertura de sicesión 


> : : ¿ Florida, se hace sater la apertura de 
EDICTO — Por disposición del señor Juez ¡ía sucesión de DOLORES o ENEMENCIA 


Letrado de Primera Instancia de Duraz- 
no, se hace saber la apertura de la sul FAUSTA SOCA DE CARRION, citándose x 
acreedores y demás intere= 


cesión de don ANTONIO CORBO. cttándose ¡195 herederos, : re- 
a los herederos, acreedores y demás inte- a > vara gue comparezcan dentro de trein= 
resados para quo comparezcan dentro de) t2 úfas a deducir en forma sus derechos 
treinta días. a deducir en forma sus de-¡ anto PC Juzgado. -— Florida, Febrero % 
rechos ante este Juzgadó. — Durazao, Fe-i 7? 1949. — Milton Galmés, Actuarlo. 
brero 25 de 1949, — Elsa J. Lueú Filippi- $6.00 Mz,12-2560-v,1m02,23. 
eí de Vignoli, Actuaria Adjunta, 

$6.00 Mz,11-2467-v,m2z.22, 


DE PRIMERA INSTANCIA 
DE FLORES 
Nombramiento de curador 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Lotrado de Primera Instancia de Flores, se 
hace saber que en el expediente radicado 
en este Juzgado, caratulado “ELIDA VIÑA 
DE IDIARTE, Incapaz”, se dictó el auto 
que, transcripto, dice: “Número 1301, — Tri- 
nidad, Abril 7 de 1943, — Vistos, de Con- 
formidad Fiscal por lo que resulta de 
autos y en cuanto haya lugar desígaase cu- 
rador de la incapaz a Justo Américo Triar- 
te o Idiarte y, para la aceptación, líbrese 
despacho, — Trinidad, Marzo 3 de 1949. — 


Pereira Núñez. . 
$6.00 Mz.10-2383-V.m2.21, 

A 

3 

i 

: 


Apertura de sucPsiones 

EDICTO — Por disposición del señor Jnez 
Letrado de Primera Instancia de Durazno, 
Soctor don Juan Carlos Nario, encargado 
del despacho de este Juzgado Letrado de 
Florida, se hace saber la apertura de 
las sucesiones de FRANCISCA CALIGARi o 
GALLIGARJ. de DONATO POYESA o PUw 
GLIESSE o POLLES] o POLLESO y de T£« 
RESA POYESA o PUGLIESSE o POLLESHA 
o POLLESO, citándose a los herederos 
acreedores y demás interesados para qué 
comparezcan dentro de treinta días a dedu» 
cir en forma sus derechos ante este Juzw 
gado. — Fiorida, Febrero 25 de 1949, — Mills 
ton Galmés, Actuario, . z 

$3.00 Mz.12-2561-v,m2z.23. 


JUZGADO L, 


Apertura de sucesión * 

EDICTO — Por disposición del señor Jueñ 
Tetrado de Primera Instancia de Durazno, 
doctor don Juan Carlos Narío, encargadd 
del despacho de este Juzgado Letrado de 
Florida, se hace saber la apertura dae 
la sucesión de ALEJANDRO ECHEVERRIA 
o ALEJANDRO ECHEVERRIA ECHEVE- 
REN, cltándose a los herederos, acreecaores 
y demás interesados para que comparez» 
can dentro de treinta días a deducir sx 
forma, sus derechos ante este Juzgado. 4 
Florida, Marzo 5 de 1949. — Milton Galmés, 


Actuario. Z 
: $6.00 Mz,12-2562-v,m2z,28, * 


A e 
JUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
DE FLORES 
Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del subscripto 
Juez de Pas de la la sección da Flores, 
dictada en los autus “Fiscal Letrado De- 
partamental con AMANDA JUANA DOMIN- 
GUEZ. Cobro de suntrivución inmobiliaria” 
se emplaza a doña Amanda Juana Domín- 
guez o a sus herederos y a todos equellos 
que se consideren con derechos en el bien 
inmueble padrón número 500, ubicado en 
esta cludad de Trinidad, en la manzana 75, 
que linda: Norte, José Miguel Clavero; Sur, 
Juan Biscaizaco; Este, Natalio Sosa y otros 
y Aurora Pereira, y Oeste, calle Sarandi, 
para que comparezcan dentro del plazo de 
noventa días a estar a derecho en estos 
autos bajo apercitimiento de designárseles 
defensor de oficio. Se hace constar que 
estas publicaciones se hacen de acuerdo a 
lo que dispone el artículo 24 de la ley de 
4 de Enero de 1934. — Trinidad, Febrero 
E de 1949. -— Nelson Nicoliello, Juez de 

a : 


Bolicitud de rehabilitación > : 
EDICTO — Por disposición del señor Jueg 
Letrado de Primera Instancia de Durazro, 
doctor Juan Carlos Nario, encargado de 
Juzgado Letrado de Florida, por licencia 
del titular, dictada en autos “PREIRE HEC>o 
TOR J. Rehabilitación” (Lo. 27, Fo, 186) 
y en cumplimiento de lp previsto *n ei 
solicitando su  rehahilitación como 
artículo 1776 del Código de Comercio. 588- 
hace saber que se ha presentado Héctof. 
3. Freire, ex integrante de la firma cos 
mercial “Freire y Molina” de Villa Sarandí 
merciante, — Florida, Febrero 26 de 1949. 

«-. Milton Galmés, Actuario. 

$8.00 Mz,12-2565-y.mz.23, 


Z. . 
(Gestión Fiscal) Mz,11-20546-v,m2,25, 


: Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del subscripto 
Juez de Paz de ía la sección de Fiores, 


“Fiscal Letrado De- 


Apertura de suecsión 
Cobro de contribución inmobiliaria”, se em- EDICTO — Por dispostuión del señor Juez 
plaza a los sucesores de Luis Escondeu: $; Tetrado de Rrimera Instancia: de Durazno, 
a toldos aquellos que se consideren cont áoctor don Juan Carlos Nario, encargado 
derecho en el bien inmueble siguiente: Un! del despacho de este Juzgado Letrado de 
solar de terreno y sus mjeoras, ubicado en| Florida, -se hace sater la apertura de 
la ciudad de Trinidad, empadronado con¡la sucesión de ROSA PIAGGI DE DEMAs- 
el número 187 en la manzana 31, que lín-| TET o ROSA PIAGGE DE DEMATEIS, ci» 
da: Norte, calle Brasil; Este, talle Del Pla-=1tándose a los herederos, acreedores y de- 
ta; Sur, Firmíano González, y Oeste, Pru-[ más interesados para que comparezcan den+ 
dencio Morales, para que comparezcan den=¡ tro de treinta días a deducir en forma 
tro del plazo de noventa días a estar af sus derechos ante este Juzgado. — Fiorts 
derecho en estos autos, bajo apercibimien-] da, Marzo 4 de 1949. -- Milton Galmés, 
to de designárseles defensor de oficio, Se] Actuarto, 
hace constar que estas publicaciones Ke 96.00 Mz.»2-2563-v.mz,2% 
efectúan de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 24 de la ley de 4 de Enero de 1934. 
«— Trinidad, Febrero 26 de 1949, --— Nelsoh 
Nicoliello, Juez de Paz i 
(Gestión Fiscal) 


Disolución y liquidación de sociedad 
conyugal 

. EDICTO --Por disposición del señor Juef 
Mz.11-20545-v,m2z,28. ¿Letrado de Primera Inestancia de Durazno, 
doctor Juan Carlos Narlo, encargado interi. 
: namente del Juzgado Ldo de Florida, úlce 
tada con fecha tres del actual en autos? 
SILVA CAYETANO, CERIZOLA DE SILVA 
DIONICIA MARCELA. Disolución y líquidas 
ción de la sociedad conyugal. Lo, 21, Eos 


* Emplazamiento 
Por disposición del subscripto Juez de Paz 
de la Primera Secelón de Flores, áletada 
en los autos: “Fiscal Letrado Dptal, contra 
Sucesión ISIDORO LEMAN”, “Cobre de €, 


pr 


Inmobiliaria”, ge emplaza a los sucesores 


Martínez; Este: calle Florida y Oeste: Silu . 


A 


Y 


yá 


- Jini, 


A ue 12:19 
182, Nou 30”, y eumpliendo lo «previsto en 
€] artículo (db ley Setiembre 18 de 1946, £e 


hace público que se decretó ta disolución y 
diquidación de la sociedad de bienes de Tos 
gónyuges vombrados y se cita y emplaza a 
odos dos que tengan interés en dicho jut- 
ido, para que comparezcan a deducir sus 
erectos dentro del término de sesenta días. ; 
e. Florida, Febrero 10 de 1949, — Milton 
fialmés, Actuario. 

. $ 20.00 Feb,26-1938-v,m2.23 


as 


Apertura de sucesión 

EDICTO Par riisposición del señor Juez y 
Letrado de Primera Instancia de Florida, ! 
doctor don Manuel López Esponda, se hace; 
saber la upertura de la sucesión de NICO-¡ 
LAS BRUNO, citándose a los herederos,' 
acreedores y demás interesados para que 
comparez'aun dentro de treinta días a dedu- 
eír en forma sus derechos ante este Juz- 
Sado. — Florida, Diciembre 13 de 1948, — 

Milton Galmés, Actuarto, 
$4.00 Mz,12-2559-v.mz.23. | 


—_—— A 


— PA 
JUZGÁDO DE PAZ DE LA lía SECCION | 
DE FLORIDA 

Emplazamiento . 
EDICTO — En cumplimiento de lo dis- 
Puesto por el subscripto Juez de Paz de la 
doce sección de Florida a cargo de la prl- 
j “Banco de 


mera, en los autos caratulados: 
da República Oriental del Uruguay contra 
da sucesión de MIGUEL MORENO, Medidas 


preparatorias” se cita llama y emplaza a 
¡Miguel Angel, Teresa rma, Batlle José, 
Julio César, María Haydée, Guajconda An- 
tonieta y Olga Clementina Moreno Cáceres, 
Y en general a todos los que se consideren 
con derechos a cualquier título, en*tlos in- 
muebles  —empudronados con los números: 
11609, manzana 181; 1951 manzana 221; 1616 
manzana 221; 1615, manzana 182;1613, man- 
sana 182; y 1654, manzana 184, ubicados en 
esta ciudad. paras que por.sí o por inter- 
inedio de apoderado comparezcan dentro de 
noventa días a estar a derecho en dichos 
Butos, bajo apercibimiento de desígnárseles 
defensor de uficio con el cual se llenará 
también el requisito de la conciliación. — 
Forida, Febrero 15 de 1949. — Firma llegi- 

e 


(Cuenta corriente) Feb.25-20477-v,4b.2. 


¡JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
t DE LAVALLEJA 
a Prescripción ireintenaría 

Por disposición del señor Juez Letrado 
do Primera Instancia de Lavalleja, doctor 
fon Morosinio Vaz Martins se hace saber 
al público que ante este Juzgado se ha pre- 
sentado la Sociedad; “Industrial y Comer- 
cial Angel Ugarte, Sociedad Anónima”, re- 
presentada por su Presidente y Secretario, 
don Angel Ugarte y Hugo Ugarte Palacio, 
iniciando jvicio por prescripción treintena- 
ria con respecto al siguiente bien: Un so- 
lar de terreno situado en la zona urbana 
de la ciudad de Minas, primera sección ju- 
dlicial de Lavalleja, parte del padrón ace 
tual mil cuatrocientos Jdece, señalado con 
tel número cusrenta y Seis en plano de 
fraccionamiento de la chacra de José Ug0- 
suscripto por ej ingenlero Heber B, 
Pyne, solar que según otro plano del agri- 
Miensor Dardo R. Barceló Santurio, de veln- 
ficuatro de Setiembre de 1947, se com- 
pone de novecientos veintidós metros,“ tres 
mil quintentos doce centímetros cincuenta 
milímetros que se deslindan asf: cuarenta 
metros sesenta y cinco centímetros de fren- 
te al Sur, sobre la calle José Ugolini; tres 
metros doce centímetraos de frente al Suéd- 
ceste, en la ochava que se forma en la in- 
tersección de las calles José Ugoliñi y nú- 
mero dieciséis A; diecinueve metros vein- 
tisiete centímetros de frente al -Oeste, s0- 
pre la citada calle dieciséis A; cuarenta y 
dos metros noventa y Cinco centímetros; 
al Norte, confinando con el resto del pa- 
drón námero mil cuatrocientos docej de 
la Sociedad “Industrial y Comercial Angell 
Ugarte, Sociedad Anónima”, y veintiún me-Í 
tros setenta y cinco centímetros al Este,| 
tonfinando también con el resto del papdrón . 
mil cuatrocientos doce, de la citada Socie-¡ 
dad Anónima, En consecuencia, se cita y 
emplaza por el término de noventa días A 
don James Henry Liddell, sus herederos 0 
sucesores e título universal o singular, par | 
ra que comparezcan a estar a derecho en 
este juicio, bailo apercibimientp de que sl 
.asf no lo Hacen se les designará. defensor 
de oficio para que los represente. — MÍ: 


has, Marzo 3 de 1949. — José Ramón Díaz, 


lActuario. 

7 $78.00 Mz.13-2351-v,at.28. 
tr a 

y Apertura de sucesión 

!, EDICTO — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Lavalle» 
Ja, se hace saber la apsrtura de la suce- 
ulón de NARCISO GOENAGA DIANO o NAR- 
€ISO CIRIACO GOENAGA, citándose a los 
“herederos, acreedores y demás interesados 


2984030 CIILAL 


papra, que comparezcan dentro de treinta en forma sus d 


días a deducir en forma sus derechos an. 
te este Juzgado. — Minas, Marzo 4 de 1949 
— José Ramón Daz, Actuario. 

26.09 Mz.11-2466-y,m2z,22, 


Apertura de sucesión 
EDICTO -- Pour ¿disposición ae: señor Juez 
Letrado de Primera Instancia. de Lavalle» 
ja, se hace saber la apertura de ja suce- 


sión 1 MEXIC.DES MUAXIMA FPERNAN» 
ÓN AA e 2 los ne- 
rederos, acreedores y demás interesados pas» 


ra que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derecifos ante este 
Juzgado. — Minas, Febrero 21 de 1949. — 
José Ramón Diaz, Actuario, 

$4.00 Mz,11-2462-v.m2.22. 


Apertura de sucesión y . 

EDICTO — Pur disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Lavalle- 
ja, se hace.<aber la apertura de la suce- 
sión de JULIAN o JULIAN “BALDOMERO 
IBARRA, citándosé a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
-- Minas, Dictembre 11 de 1948, — José 
Ramón Díaz, Actuario, 

54.00 Mz,11-2463-v,m2:22, 
JUZGADO DE PAZ PB LA la SECCION 
DE LAVALLEJA 
Anpertara de sucesión 
EDiCTO — Por disposición del subscripto 
Juez de Paz de la l.a sección de Lavalleja, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de don LEOPOLDO BERRUETA, citándose 
a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados para que comparezcan a deducir en 
forma sus derechos dentro del término de 
treinta ' días ante este Juzgado. — Minas, 
Febrero 23 de 1949, — Julio Alvez, Juez 


de Paz. 
: $4.00 Mz.11-2464-v,m2,22, 
1 " Apertura de sucesión 
EDICTO -- Por disposición del subscripto 


Juez de Paz de la la sección de Lavalleja, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de doña BLANCA NIEVES CASTILLO DE 
INZAURRALDE, citándosg a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
comparezcan a deducir en forma sus de- 
rechos dentro del término de treinta días 
ante este Juzgado, — Minas, Fibrero 183 
de 1949. — Julio Alvez, Juez de Paz. 

$4.00 Mz,11-2465-v,m2z.22. 


JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCI 


DIE MALDONADO . 
Apertura de sucesión + 
Por disposición .del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de Maldonado, doc- 
tor don Luis García Lagos Ramírez, 8e 
hace saber la apertura de la sucesión de 
FAUSTA o. FAUSTA PRIMITIVA FERREI- 
ROS DE FRADE. citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados pura 
que concurran dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Maldonado, Marzo 3 de 1949. 
Juan Serra Tur, Actuarlo, 
: $6.00 Mz.11-2418-v.m2.22. 


, 


- Apertura de sucesión 
Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera instancia de Maldonado, 
tor don Luis García Lagos Ramírez, se 
hace saber la apertura: de la sucesión de 
CELMIRA o MARIA SELMIRA JACOBA 
PIRIZ o PIREZ. citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
concurran dentro de treinta úlas a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
— Maldonado, Fetrero 9 de 1949. — Adal- 

berto Gónzález, Actuario Suplente, 
$6.00 Mz.,11-2417-v.m2z,22. 

- Apertura de sucesión 
-Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera ¿Instancia de Maldonado, doe- 
tor don Luís García Lagos Ramírez, se 
hace saber la apertura de la sucesión de 


| ANDREA DELFINA SUAREZ DE TECBE- 


RA, citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados para que concurran 
dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derecttos ante este Juzgado. — Maldo- 
nado, Febrero 15 de 1949. — Juan Serra 
Tur, Actuaria. . 

>- $6.00 Mz.11-2416-v.mz 22. 


Apertura de sucestlones 

Por disposición del señor Juez Letrado 
áe' Primera Instancia de Maidonado, doc- 
tor don Luis García Lagos Ramírez, 8mn 
hace saber la apertura de las sucesiones de 
CUPERTINA o CUPERTINA JOSEFA SAN- 
TOS DE RODRIGUEZ y HOMERO DANIEL 
RODRIGUEZ, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
concurran dentro de treinta días a deducir 


doc- | 
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e - 


— 


erechos ante este Juzgado, 
— Maldonado, Fébrero 17 de 1949, — Juan 
Serra Tur, Actuario, 

$6.00 Mz.11-2415-V,m2,23, 


Apertura de sucesión 

¿ Por disposición del señor Jues Letrado 
¡de Primera Instancia de Maldonado, doctor 
¡ don Luíg García Lagos Ramfres, se hace 
saber la apertura de ta sucesión de EUGH= 
NIO ADRIAN MONET, citándose a los he= 
rederos, acreedores y demás Interesados 
para que concurran dentro de noventa días 
;a deducir en forma sus derechos ante este 
iJuzgado, —habílitándose la ferta Judicial 
[mero al solo efecto de estas publicaciones. 
-- Maldonado, Diciemtre 31 de 1948,  «. 
¿Juan Serra Tur, Actuarto. 

| Ñ $12 e0 Feb,11-1198-y.me.J9. 


ÓN 
JUZGADO DE PAZ DB LA 2a SECCION 
DE MALDONADO 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disvosición del subseripto 
Juez de Paz de la 2a sección del Depar= 
tamento de Maldonado, se hace saber la 
apertura judicial de la sucesión de MARIA 
¡ SILVINA BARRIOS DE NIETO, citándose 
a los herederos, acreedores y demás intu- 
resados para que comparezcan dentro dul - 
término de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — San 
Carlos, Febrero 2 de 1949, — Juan Ruiz 
Corta, Juez de Paz, 
$6.00 Mz.11-2420.v,m2 22, 
Apertura de sucesiones 
EDICTO — Por disposición del subscripto 
Juez de Paz de la 2.a sección del Depar»- 
tamento de Maldonado, se hace saber ta 
apertura judicial de las sucesiones de DEL- 
" MIRIO o EDELMIRO CORBO y NATALIA 
" ROBAINA, citándose a los herederos. acrees 
dores y demás interesados para que cum= 
> dentro del término de treinta días 


a deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado. — San Carlos, Febrero 22 de 1949., 
— Juan Ruiz Corta, Juez de Paz, 

. $6.00 Mz 11-2419-v.m2,22. 


JUZGADO L. DI PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 


Rectifiención de partidas 

Por disposición del señor Juez Lefrado 
de Primera Instancia de primor turno. da 
Paysandú. se hago saber que se ha presen- 
tado ante este Juzgado FRANCISCO DE 
GREGORIO solicitando rectificación de su 
partida de nacimiento. por aparecer el ape. 
llido del padre “Degregorio” en lugar de “De 
Gregorio” y su nombre como “Francisca” 
en lugar de “Francisco” y donde dice “hija 
legítima” debe decir “hijo legítimo” por ser 
flel sexo masculino. — Paysanú, Marzo 12 
de 1949, — Juan Oholeguy. Actuario. 

$9.00 Mz.18-2875-v,ab.4. 


Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de primer turno de 
Paysandú. se hace saber que se han pre- 
sentado MARTINA IBARRA DE CABO y 
JACINTA CABO DE VILLAVICENCIO. goli= 
citando, la primera. rectificación de su paro 
tida de matrimonio con Victorlano Salus» 
tiano Cabo, por aparecer en le misma ol 
nombre y apellido de su espory como “Sas 
lustiano Godoy” cuando en realidad debe 
decir “Victoriano Salustiano Caba”? y la see 
gunda, rectificación de su partida de nacie 
miento por apareter en la misma el nombre 
Y apellido de su padre como “Godoy” econ 
do en realidad. donde dice: “Martina Iba 
rra de Godoy” debe derir “Martina Tbarra 
de Cabo y Victoriano Satustiano Caba”, 
Paysandú, Marzo 9 de 1949. — Juan Oholé- 


guy. Actuario. 
$15.00 Mz.18-2876-v,ab.4. 


Rectificación de partidas 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por Gisposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de primer 
«turno de Paysandú. se hare saber i1 apero 
| tura de la sucesión úe ARTURO JO-»M GTI. 
¿DALUDI citándose a los heraderos. avrerdos 
res y demás interesados para que connas 
 rezcan dentro de 30 días a deducir en for= 
jma sus derechos ante este Juzeudo. e 
j Paysandú, Marzo 7 de 1949, — Juan Otfola- 


ely, Actuario. 
. $4.00 Mz,18-2869-v,mz,29, 


Apertura de. sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Jues 
¡ Letrado de Primera Instancia de primer 
turno de Paysandú. se hace saber la aper. 
tura de Ja sccesión de VICENTE GENTILE. 
citándose a los herederos. acreedores y des 
más interesados para qe comparezcan den- 
tro de 30 días a dedecir en forma sus dare- 
chos ante este Juzgado, — Paysandd. Mar= 
zo 7 de 1949, — Juan Oholeguy. Actuario. 
$4.00 Mz,18-2870-v,mz.29. 
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Apertura de sucesión — : . 
EDICTO — Por disposición del señor Juen 
Apetrado de Primera Instancia de primer 
usno de 
tura de la sucesión de JORGID 
HERNANDEZ, citándose » 


WASHINGTON 
los herederos, 


Aácicedores y demás interesados para que] 


omparezcan dentro de treinta días a de- 
fucir en forma sus A 
gado, á Esysanda, Febrere Ú 
uar holegu ctuario, 
Buen EUY> 4.00 MA 15-2681-V.m2.25, 
A 
Apertura de sucesión 
EDICTO —- Por disposición del señor Juez 
etrado de Primera Instancia de primer 
burno, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de CELIA VASCONCELOS DE AMA- 
EILLO, cltándose a los Herederos acree- 
fvres y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
ea forma sus derechos ante este uzgado. 
ew- Paysandú. Febrero 7 de 3949. — Juan 
leguy, Actuarlo. 
holeguy $4.00 Mz,15-2679-v,mz.25, 


de 1949, — 


Liquidación de la sociedad conyugal 
Por disposición del señor 
fle Primera Instancia de primer turno 
aysandú, en autos: “María 
a okcal o María Kovolski contra PABLO 
YASINSKAI o YASINSK1I. Disolución y 
Pavidación de la sociedad conyugal” (Lo. 
8, Fo. 725), se hace saber que por resolu- 
ción ge fecha 22 
dispuesto la disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal de Pablo Yasinskal 0 
Yasinski y María Cuvalski o Kovalvskl, el- 
tándose a todos los que tuvieren interés 
para que comparezcan en dichos autos den- 
tro del término de 
los que no lo hicieren solo tendrán acción 
contra los bienes del cónyuge deudor. (Ar- 
tículos 6.0 y 7.0. Ley del 13 de Setiembre 
úe 1946). — Paysandú, Febrero 71 de 1949. 
*— Juan Oholeguy, Actuario. 
320.00 Feb.25-1905-v.m2z.22. 

A 


JUZGADO L DE PRIMERA 
-DE SEGUNDO '"TURNO DE PAYSANDU 

: Apertura de sucesiEn 

Por disposición del señor Juez Letrado 
fe Primera Instancia de segundo turno de 
Paysandú, se hace saber la apertura de la 
sucesión de JUAN BIGLIERI, citándose a 
los herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dento de trein- 
ta días a dedccir en. forma ses derechos 
ante este Juzgado. — Paysandú. Marzo 9 
de 1949, — Juan Oholeguy. Actcario-Interi- 
no. $4.00 Mz,183-2871-v,m2.29, 


Apertcra de sucesión 

Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de segundo turño de 
Paysandú. se hace saber la apertura de la 
sucesión de LUCIA COCCHI DE  CASTi- 
GLIONI, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados, para que Com- 
Parezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma scs derechos ante este. Juzgado. 
— Paysandú, Febrero 24 de 1949. — Juan 
Oholeguy. Actuario-Interino. 

. $4.00 Mz.18-2872-v.mz.29. 


Apertura de sucesión 

Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de segundo turno de 
Paysandú. se hace saber la apertura de la 
sucesión de ELIAS LIBERATO SANTOS. cl- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Paysandú. 
Febrero 15 de 1948, — Juan Orfoleguy. Ac» 

tuario Interino. Ñ 
- $4.00 Mz 15-2680-v,mz.25, 
E 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 

DE RIO NEGRO 


Rectificación de partida 


Por disposición del señor Juez Letrado' 


de Primera Instancia de Río Negro, se Ha- 
to saber que ante este Juzgado se ha pre- 
sentado doña RENEE LUCRECIA SOLARI, 
solicitando la rectificación de su partida 
de nacimiento. en la siguiente forma: Don- 
de dice: "Reneé Luerecio del sexo mascull- 
no”. debe decir "“Reneé Lucrecia del sexo 
femenino”. A los efectos de derecho se ha- 
ce esta publicación, — Fray Bentos, Mar- 
so 10 de 1949, — Mario Durañona. Actuario. 
¡ : $9.00 Mz,18-2883-v.ab.t.. 


: Apertura de sucesiones : 

Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de Río Negro. doctor 
don Rubens Carro Arioga, se hace saber la 
apertura de las sucesiones de ALEJANDRO 
GREEN y GREGORIA CARLOTA o CARLO- 
ta GREEGORIA WILLACY DE GREEN. 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma 


Paysandú, se hace saber la aper-; 


trado; 
Juez Le de ¡ lerechos ante este Juzgaño. bajo apercibi- 


Culvalski de Mmirnto 


de Octubre “de 1948 se ha; 


INSTANCIA ¡de Primera 


DIARIO OFICIAL 


sus derechos ante este Juzgado, bajo aper- 
cibimiento. — Fray Bentos, Febrero 25 de 
1949, — Mario Durañona. Actuario. 

$6.00 Mz.18-2378-v.m2z,29. 


APertura de sucesión 
Por disposición del señor Juez Letrado de 
Primera Instancia de Río Negro. doctor don 


derechos aute este JUZ-i Rubens Carro Ariosa. se hace saber la aper- 


tura de la sucesión de DIEGO FORLONG, 
citándose a los herederos. acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 


| tro de treinta días a deducir en forma sus 


derechos ante este Juzgado, bajo apercibi- 
miento. — Fray Bentos, Fekrero 26 de 
1919, — Mario Durañona, Actuario. 

$6.00 Mz,18-2879-v.mz.29, 


Apertura de sucesión 

Por disposición del señor Juez Letrado 
de Primera Instancia de Rio Negro, doc- 
tor don Rubens Carro Arios:i se hace sa- 
ber la apertura de la sucesi5i de CASIMIRO 
HUMBERTO o CASIMIRO MOYANO, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días e deducir en forma sus 
— Fray Eentos, Febrero 9 de 
11949, — Mario Durañona, Actuario. 
$6.00 Mz,9-2371-v.mz,19. 


Apertura de sucesión 
Por disposición del señor ,Juez Letrado 


: de Primera Instancia de Río Negro, doc- 


tor don Rubens Carro Ariosa, se hace sa- 


i ber la apertura de la sucesión de CAYE- 


TANO SANTANA, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para 


60 días, previniéndose que ¡ que comparezcan dentro de treinta días a 


deducir en forma sus derechos ante este 
Juzgado, — Fray Bentos, Agosto 3 de 1943, 
-— Mario Durañona, Actuario. 

$6.00 Mz.,9-2370-v,m2z.19, 


Emplazamiento . 
Por disposición del señor Juez Letrado 
Instancia de Río Negro,doctor 
don Rubens Carro Arlosa, dictada en los 
l autos caratulados: “Año 1948 AMBROSIO 
EMILIO CALVERMATER. Prescripción 
adquisittva treintenaría bien urbano empa- 
dronado con el N.o 221”. se cita y emplaza 
a todos los que a cualquier título se consi- 
deren con derecho aj inmueble empadrona- 
do con el número 221. ubicado en la manza: 
na número 7 solar 3 de esta ciudad. según 
plano de fecka 6 de Agosto de 1946, regls- 
trado en la Oficina de Catastro con el nú-" 
mero 80, el 12 de Agosto de 1946 y tiene una 


¡superficie de 923 m2. y 41 dms2. deslinda: 
'da asf: 
Al Noroeste 21 metros 40 centimetros de 


frente a calle Brasil por donde la puerta 
de entrada lleva el número 3224. al Noreste 
43 metros 15 centímetros gue  lindan con 
bien de Erminia E. de Gilardoni; al Sureste 
21 metros 40 centímetros con bienes de la 
sucesión José Sica y Sociedad Cosmopolita 
y al Suroeste 43 metros 15 centímetros que 
lindan también con propiedad de ta Socte- 
dad Cosmopolita de Socorros Mutuos, Este 
solar estaba señalado con el número 3 de 
la manzana 7 del plano oficial de Fray Ben- 
tos o Pueblo Independencia, para que por 
sí o por apoderados comparezcan a estar a 
derecho en el juicio contradictorio de pres- 
cripción adquisitiva ya mencionado dentro 
del término de noventa días (artículo 307 
del Código de Procedimiento Civil), tajo 
apercibimiento de procederse de acuerdo 2 
lo dispuesto en el artículo 308 del mismo 
cuerpo de leyes citado. — Fray Bentos, Fe- 
brero 2 de 1949. — Marto Durañona. AÁc- 
; tuario. : 

$66.00 Feb.14-1326-v.m2z.22. 


JUZGADO DE PAZ DE LA l,a SECCION 
DE RIO NEGRO . 


Emplazamiento . 
EDICTO — Por disposición del subscript 
Juez de Paz de ta l.a sección del Departa- 
mento de Río Negro, se cita, llama y em>- 
plaza al propietario del inmueble empadro- 
nado con el número 30, a nombre de JOSE 
P. GOENAGA, y a toda persona que 8e 
considere con derecho al referido inmue- 
ble ubicado en Colonia Inglaterra 1,a sec- 
ción rural de este Departamento, que lin- 
da con el padrón número 1.616, de propie- 
dad de don Samuel S, Stokes, padrón 1.563, 
a nombre de Bernatela Buenaventura Linch 
y vía por medio con parte del padrón 30, 
bara que comparezca ante este Juzgado den- 
tro del término de noventa días a estar 
a derecho en el juicio que por infracción 
a la ley de Contribución Inmoblilario le ha 
iniciado la Sucursal de Impuestos Direc- 
tos, bajo apercibimiento de nombrársele de- 
fensor de oficio. — Fray Bentos, Febrero 
24 de 1919, — Mario Echenique, Juez de 
¿Paz, . 
3 SCuenta corriente) Mz,4-20484-y,m8,21, 


Marzo 19 de 1949 


JUZGADO L, DE PRIMERA iy DANCIA, 
DE RIVERA 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposic'ón del señor Juez 
Leirado de Primera Instancia de ,Rivera, 
se hace saber la apertura de la sucesión 
de GUMERSINDO MORAN, citauvdose a los 
heJederos, acreedores y demás interesados 
fara que comparezcan dentru de treinta 
días a deducir en forma +:s (€rechos ante 
este Juzgado, — Rivera, Marzc 7 de 1949, 
-- Aiberto Lémez, Actuario, 
$4.00 Mz 15-2651-v m2z,25, 


Conetrso 

EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de “imera Enstancia de Rivera, 
doctor don Gilberto P. Echeverry dictada 
en autos: “ORIBE RIENZO y ta sucesión 
de EUFRASIA TRINDADE DE  RIENZO. 
Concurso”. (Lo. 35, Fo.57), se hace saber 
aji público, qué se ha designado a la seño. 
ra Erundidva Madruga de Rodríguez Sindico 
de este Concurso y en consecuencia todos 
los que tengan tienes o documentos del 
concursado deherán entregarlos a Ja nome 
brada Síndica, bajo apercibimiento de ser 
tenidos por ocultadores de bienes v cómbpli- 
ya concurso. — Rivera, Febrero 17 de 

? $12.00 M2.3-2072.v m2z.19, 


: Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rivera, 
doctor don Gilberté P. Echeverry, dictada 
en autos: “Carmen Costa de Anhauía contra 
PAULO SÁLLES ANHAIA o PAUL SALLE 
ANHAIA. Divorcio, artículo 148 inciso 6,0 
y 186 del Código Civil” (Lo. 35 Fo 227), 
se cita y emplaza. al demandado don Paula 
Salles Anhaia o Paul Salle Anhaía, para que 
coneurra a este Juzgado, a coufestar esta 
demanda, dentro del término de noventa 
días, bajo apercibimienta de designársele, 
en Caso omiso, un defensor de oficio, con 
quien se Menará el requisito constitucional 
de la conciliación, y se seguirá este Juiclo, 
Y a los efectos dispuestos, se hace la pre 
sente publicación. Rivera, Febrero 1% 
de 1949, 


$20.00 Mz.3-2071-v.ab,6. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rivera 53 
hace saber la apertura de la sucesión dé 
GABRIEL PEREIRA DA SILVA, citándosé 
a los herederos. acreedores y demás intera» 
sados bara gue comparezcan dentro de nos 
venta días a deducir en forma sus derechol 
ante este Juzgudo. — Rivera, Febrero 14 
de 1919. — Héctor T. Lémez, Actuario. 


$12.00 Feb 22-1755-v mz.30, 
tas | 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 


DE ROCUHA . 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juel 
Letrado de Primera Instancia, se hace sas 
ber la apertura de la sucesión de SULPIf 
CIA GONZALEZ DE CORREA. citándose 4 
los herederos; acreedores y demás intere 
sados para que comparezcan dentro de trein+ 
ta días a deducir en forma sus derecho 
ante este Juzgado. — Rocha, Marzo 6 de 

.1949. — Próspero M. Rubert. Escribano, 

$4.00 Mz.17-2770-v.m2z,28, 


Ñ 


: 


Apertura de sucesión . 
EDICTO — Por disposición del señor Jued 
Letrado de Primera Instancia. se hace £a 
ber la apertura de la sucesión de NARCIS 
OSMAR LASCANO, citándose a los herede= 
Tos, acreedores y demás interesados para 
que dentro de] término de 30 días comu 
parezcan a estar a derecho ante este Juze 
gado. — Rocha, Febrero 24 de 1949. —* 
Próspero M. Rubert, Escribano. : 
$4.00 Mz,9-2331-v.mz.19. 4 


Avertura de sucesiones . 

EDICTO — Por disposición del señor JueY 
Letrado de Primera Instancia, se hace sas 
ber.la apenrtura de las sucesiones de EXe* 
CELSA o SERVANDA EXCELSA DE LO 
SANTOS y AVELINA o VALENTINA AVE« 
LINA DE LOS SANTOS, citándose a lo 
herederos, atreedores. y demás interesadom 
para que comparezcan dentro de treint 
días a deducir en forma sus derechos an+* 
te este Juzgado. -— Rocha, Febrero l, 


de 1949. — Próspero M, Rubert, Escri4%” 
bano. a H 
36.00 Mz,9-2335-v,mz.19. : 

-- 3 

] Apertura de sucesión Ñ 
EDICTO — Por disposición del señor Juell 


Letrado de Primera Instancia, se hace sa« 
ber la apertura de Ja sucesión de SATUR* 
NINO CIRIACO FERNANDEZ, citándose ES 
los herederos. acreedores y demás intes 
resados para que comparezcan dentro 49 
treinta días a deducir en forma sus dere 
chos ante "este Juzgado. — Rocha, Febres 


po 


A 


1) 


A 


mP— 


.Próspero M. Rubert, 


Lo 9 de 1579 


To + e 1949, — Próspero M  Rubert, Es- 
cribano. 


34.00: Mz,9-2336-v,m2,19, 


Apertura de sucesión 

EDICTO . jiepostie On del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia. »+e hace 5a- 
ter la apertura de la sucesión de MANUEL 
EMETERIO o MANUEL E. SARACHAGA, 
citándose a los herederos, acreedores y ae- 
más interesados pira que dentro de trein- 
ta días comparez”an a estar a derechos 
ente este Juzgado. — Rocha, Febrero 16 
de 1949. — Próspero M. Rubert, Escri- 


bano. 
$4.00 Mz.9-2333-v.mz,19, 


Apertura de sucesión 
Por disposición del señor Juez 
se hace sa- 


EDICTO 
Jrietrado de Primera Instancia, 
ber la apertura de 
LUIS PELICIANO GARAZA citándose a 105 
Herederos, acreedores y demás interesados 


la sucesión de LUIS o 


DIARIO Oricial 


Apertura de sucesión 


EDICTO — Por dispugción de: señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de segundo 


turno, se hace saber la apertura de la su-f 
cesión de MARIA MERCEDES MARTINEZ| 
herederos, 


DE RAFFO, citándose a los 
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este Juzgado. 


— San José, Feb 
1949. n ebrero 18 de 


-— Humberto Pou, Actuario, 
26,00 Mz.,16-2741-v.mz.26,. 

j Apertura de sucesión 

í EDICTO — Por disposición de! señor Juez 


acreedores y demás interesados para quel Letrado de Primera Instancia de este De- 


comparezcan dentro de treinta días' a de- 


fucir en forma sus derechtfos ante este Juz- 
gado. — Salto, 
Atilio D'Angelo, Actuario. 
$4.00 Mz.10-2409-v.m2,21. 
Apertura de sucesión . 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 


"Letrado de Primera Instancia de segundo 


turno, se, ace saber la apertura de la su: 
cesión de ATANASIA BARBOZA citándóse 
a los herederos, acreedores y demás inte- 
resados para que comparezcan dentro de no- 
venta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado — Salto, Mayo 5 de 1948 


“— Atilio D'Angelo, Actuario. 


para que dentro de 30 días comparezcan; 


ante este Juzgado a deducir en forma sus 
derechos. — Rocha, Febrero 25 de 1949. — 
Escribano. Ñ 
24 00 Mz 9-2334-v,m2.19, 
Apertara de suctsiones 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primeta Instancía, se hace sa- 
be: la apertura de las sucesiones de MA- 
CEDONIA oO MACEDONIA PRESBITERA 


. FERREIRA DE LORENZO Y LOSADA y 


ARTURO LORENZO Y LOSADA, citándose 
a los herederos. acreedores y demás Inte- 


resados para que comparezcan dentro de; 


treinta dfas a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado. — Rocha, Fe- 
brero 25 de 1949, — Próspero M. Rubert, 


Escribano. 
$6.00 Mz,9-2332-v.mz.19, 


JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE SALTO  . 


Rectificación de partida 

EDICTO Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de primer 
turno, se hace saber que ante este Juzga- 
do se ha intentado la rectificación de la 
partida de nacimiento de NEY TOMAS 
AMORIM, en la que donde dice *Goncal- 
Ves Amorim. Ney Tomás” y “Enrlqne Gox- 
calvez Amorim” debe decir “Amorim Ares 
ta, Ney Tomás” y “Enrique Amorim Re- 


uera”, — Salto, Julio 29 de 1948, — Ro-. 


erto Gorlero Bacigalupi, Actuario. 
$9.00 Mz.9-2340-v,mz,265, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de primer tur- 


ho, se hace saber la apertura de la sucesión - 


de MARIA BENITEZ, citándose a los here- 
deros, acreedores y demás interesados pa- 
ta que comparezcan dentro de 90 días A 


$12.00 Feb.24-1852-v.ab,1.0. 


: Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de segundo 
turno, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de AVELINO o ABELINO BARBO- 
ZA, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan 


.dentro de noventa días a deducir en forma 


s 
i 


dleducir en forma sus derechos ante este. 


Juzgado, bajo apercibimiento de nombrar 
fefensor de oficio. -— Salto, Setiembre 30 
de 1948, — Roherto Gorlero Bacigalupl, 


Actuario. 
$18.00 Feb,24-1351-v,ab.1,0 
AAA AX A PP 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 


Apertura de sucesión . 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Petrado de Primera Instancia de segundo 
urno, se hace Saber la apertura de la su- 
cesión de FRANCISCA GOSLINO DE AL- 


FONSO, citándose a los herederos, acreedo-;¡ 


res y demás interesados para que compas 


tiembre de 1946). 


ENRIQUE DEL RIO, solicitando 


rezcan dentro de treinta días a deducir en: 


forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Salto, Marzo 7 de 1949, — Atilio D'Angelo, 


Actuario, 
$4.00 Mz.14-2581-v,m2,24, | 


* Apertura de Sucesión 
EDICTO — Por disposición del señnr Juez 
«[etraso de Primera Instancia de segundo 
urno, 8e hace saber la apertura de la su- 


cesión de JOSEFA FELIPA ARRAMBIDE ' 


BERIAU, citándose a los herederos, acree- 


dores y demás interesados para que com-. 
parezcan dentro de treinta días a dedu-' 
gir en forma sus derechos ante. este Juz-. 


gado. — Salto, Febrero 18 de 1949, — Atl- 
lio D'Angelo, Actuario. 
$14.00 Mz,10-2410-y.m2,21, 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juen 
etrado de Primera Instancia de segundo 
urno, se hace saber la apertura de la gu» 
cesión de LINCOLN CASTRO MORATORIO, 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a dedúctr en forma sus 
derechos ante este Juzgado, — Salto, Fe- 
brero 23 de 1949. — Atilio D'Angelo, Ac- 


tuarlo. . 
34.00 Mu.10-2408-v,m2.21, 


sus derechos ante este Juzgado. — Salto, 
Febrero 15 de 1949. — Atílio D'Angelo, Ac- 


tuario. 
$12.00 Feb.24-1850-v.ab.1.o. 
A 


JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
. DE SAN JOSE 


ApertuTa de sucesión y émplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera «Instancia de este De- 
partamento, -se Hace saber la apertura de 
la sucesión de FEDERICO GONZALEZ QUE- 
VEDO, citándose a los herederos, acreedo- 
res y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de noventa días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
emplazándose especialmente al heredero Jo- 
sé María González para que se presente a 
deducir sus derechos, bajo apercibimiento 
de designársele curador de bienes, — San 
José, Dicilembre 22 de 1948. — Humberto 


Pou, Actuario, 
$18.00 Mz,7-2221-v.ab,9. 
: Emplazamiento 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 


-Letrado de Primera Instancia de San José, 
“doctor Dante Sabini. 


dictada en autos ca- 
ratulados “Rosa López de Perera con ER- 
NESTO M. PERERA, Disolución de la so- 
ciedad conyugal” (Lo. 12, Fo. 212. N.o 16), 
se cita“a todos los que tengan interés en 
dicho juicio para que se presenten a Gúe- 
ducir sus derechos ante este Juzgado den- 
tro del término de sesenta días (artículo 
To de la ley número 10.783, de 18 de Se- 
Y a los efectos legales 
se hace esta publicación. — San José, Mar- 
zo 3 de' 1949. -— Humberto Pou, Actuario. 
$16.00 Mz, 16-2740-v.ab,7. 


. Rectificación de partida 
EDICTÓ — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de San José, 
doctor Dante Sahini, se hace saber que an- 
te este Juzgado se Ha presentado don JOSE 
rectifica- 
ción del acta de su nacimiento, pues en 
la misma figura llamándose “Juan José” 
en lugar de José Enrique, apareciendo Su 
apellilo como “Rtos” en lugar de Del Río, 
que es como corresponde, Y a los efectos 
legales se hace esta publicación. — San 
José, Febrero 3 de 1949. — Humberto Pou, 


Actuario. 
$9.00 Mz,16-2739-v.2b,1,0, 
- Apertura de sucesión 
EDICTO -— Por disposfción del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de JUAN MANUEL RODRIGUEZ 
o JUAN. MANUEL RODRIGCEZ SELLANES, 
citándose a los herederos, .acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma Sus 
derechos ante este Juzgado. — San José, 
Marzo 4 de 19149. — Humberto Pou, Ac- 


tuarlio. ) . 
$4.00 Mz,16-2743-v.m2,26. 


P. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de RUFINA MACHIN DE CA- 
LLERO o RUFINA DEL CARMEN MACHIN 
MARICHAL DE CALLERO, citándose a los 
herederos, acreedores v demás interesados 
ara que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus derechos ante 


Febrero 23 de 1949, — 


Dartamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de GREGORIO RODRIGUEZ 
+ POSSE, citándose a los herederos, acreedo- 
¿res y demás interesados para que Compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, — 
San José, Febrero 13 de 1949, — Eflumberto 


Pou, Actuario. 
$4.00 Mz.16-2742-y,m2,26, 


eramos m0 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del- Depar- 
tamento, se hace saber la apertura de la 
sucesión de DEMERIA ESPINO DE FE- 
RREYRA, citándose a los herederos, acree= 
«lores y demás interesados para que couin- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 
— San José, Febrero 18 de 1949, — Hum=- 

¡ berto Pou, Actuario, : 

$4.00 Mz2.12-2546-v.m2,23. 


" Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez: 
Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de ROSA BLANCA VERDE, ci- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — San José, 
Marzo 5 de 1949. — Humberto Pou, Ac- 


tuario, . 
$4.00 Mz.11-2482-v,m2,22. 


Apertura de sucesioNes 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
las sucesiones de CEFERINO NAVARRO y 
de LUCIA MENDIZABAL DE NAVARRO, Ci- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — San José, 
Febrero 18 de 19149. — Humberto .Pou, Ac« 


tuario, 
$4.00 Mz.11-2481-v.m2,22, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión testamentaria de MARIA MA= 
3 ROPRIGUEZ, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta 
días a deducir en forma sus dereciros an- 
te este Juzgado — San. José, Febrero 22 
fte 1949, — Humberto Pou, Actuario. 
$4.00 Mz.11-2480-v,m2z,22. 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este De- 
partamento, se hace saber la apertura de 
la sucesión de JUANA FIERRO DE CA- 
SOTTI, citándose a los herederos acreedo» 
res y demás interesados para que Com-= 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, 


— San José, Marzo 4 de 1919. — Humbere= 
to Pou, Actuario, 
$4.00 Mz.11-2479-v.mz.22. 
A A 


JUZGADO DE PAZ DE LA €a SECCION 
DB SAN JOSE 


Emplazamiento 

EDICTO —-Por disposición del subscrip» 
to Juez de Paz de la sexta sección de San 
José, dictada en autos caratulados: “JUAN 
PLACERES, Prescripción” se cita, Hama Y 
emplaza a todos los que por cualquier con- 
cepto se consideren con derecho al bien que 
a continuación se describe y especialmente 
a Laureano de Armas y a todos los suce- 
sores Oo causahabientes ua cualquie” - título . 
del nombrado para que comparezcun ante 
este Juzgado dentro de) plazo de noventa 
días, a estar a derecho en los menctonados 
autos, bajo apercibimiento de nombrárseles 
defensor de oficio con quien se seguirá es- 
te juiclo' y se llenará el requisito de la con- 
cillación. Descripción del bien: Un solar 
de terreno situado en la sexta sección ju- 
áictal del Departamento de San José, que 
se compone de los sitios números 151 y 158 
de la fracción “A” que linda al Norte, Este 
y Sur con terrenos de propiedad de Juan 
José Paganini al Oeste calle por medio con 
propigdad de Magdalena Pláceres. Constan 
de una superficie de 903 metros 90 decfme- 
tros, empadronados con el número 39. — 
Libertad, Diciembre 13 de 1948 — Domin“ 
go Repetto, Juez de Paz. 

$48.00 Feb,25-1878-v.ab.3. 


q 
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A RUADO L, DE PRIMERA INSTANCIA — Tacuarembó, Marzo Y de 1949. — J. 


DE SORIANO 
- Rectificación de partida 
¿Por disposición del señor Jues Letrado 
lÉ Primera Instancia de Soriano, dictada 
n los autos respectivos, se hace sater que 
INTO REZOLA solicitando rectificación de 
la partida parroquial de su nacimiento, por 
cuanto en ella el padre aparece como José 
Manuel Errazola en lugar de “José Manuel 


Gualberto Vera, 
t 


E 
Í 
' 
¿ 


Actuario Adjunto, y 

$4.00 Mz.17-2764-v.m2.23,_ 
Apertura de sucesión - 

EDICTO -— Por - isposición del señor. Juez ; 


nto este Juzgado se ha presentado JA-- Letrado de Primera Instancia de Tacua- 


rembó, se hace saber la apertura de la 
sucesión dé CARLOS MOROY, citándose a 
los herederos, acreedores y demás Intere- 
sados para que comparezcan dentro de trein- 


Rezola”, que es el verdadero, -—— Mercedes; ta días a deducir sua derechos ante este 


-- Horacio A. 
$9.00 MIz.17-2769-v,a8b,3, * 
Rectificación de partidas 


BMMarzo 7 de 1919. 


Cazalás, 
Actuario. 


Por disposición del señor Juez Letrado! 
de Primera Instancia da Soriano, dictada, Letrado de Primera Instancia de Tacuarem-»! Letrado de Primera Instancia de Treinta y 


ante este Juzgado se han presentado VIC- 


¿—— Raúl Ferreira, Actuario. - 


TOR MODESTO VIVAS y COSMB CENTU-] 


RION Y VIVAS solicitando tectificación de 


Juzgado. — Tacuarembó, Marzo 10 de 1949. 
Mz.17-2763-v.m2,28, 


Rectificación de partida 
ÉDICTO — Por disposfción del señor Juez ! 


$4.00 


en los autos respectivos, se hace saber quejbó, doctor Arturo 'R, Figueredo, dictada en 


autos “FELIX PELEGRINO BROCCO, Rec- 
tificación de partida”. se hace saber que 
ante este Juzgado se ha presentado el ín- 


sus respectivas partidas de nacimiento, por. teresado solicitando ia rectificación de su 


cuanto en la del primero aparece el padre 
tomo Martín L. Centurión y en la del se- 
gundo como Martín Centurión y Vivas, de- 
biendo en ambas expresarse “Martín Lau- 
Feano Vivas”. que es el que le correspon- 
le. — Mercedes, Marzo 7 de 19149, — Ho- 
saclo A. Cazalás, Actuario. 
. $12.00 Mz,14-2644-v,m2,30. 


k — 


Apertara de sceestones 


nos de ISAIAS BACCINO o ISAIS BACINO y 
Be MARIA ANGELICA BACINO DE RODRKl- 
GUEZ o MARIA ANGELICA BACINO TA- 
BAREZ, ecltándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
i— Mercedes. Setiembre 8 de 1948. — Hora- 
clo A. Cazalás, Actuario, 

! $6.00 Mz.14-2843-Y,12,24, 
1 -- .. . 
Emplazamiento 

Por disposición del señor Jcez Letrado 
úe Primera Instancia de Soriano, dictada en 
él expediente “Pedro Martínez contra MA- 
RIA JULIA GONZALEZ. Divorcio”, se cita, 
llama y emplaza a la demandada María 
Julia González para que comparezca a es- 


“kar 'a derecho en los presentes autos y en 


jos de auxiliatoria de pobreza iniciados: pa- 
Ya litigar en el mismo Juicio de divorcio 


¿ 


partida de nacimiento en el siguiente sen- 
tido: donde al referirse al nomtre del ins- 
cripto dice “Pelegrino Félix” debe decir 
Félix Pelegrino. — Tacuarembó, Febrero 23 
de 19143, «+ Raúl. Ferreira, Actuarlo, 

y $9.00 Mz_8-2280-v,m2z.24, 


rr 


Disolución y liquidación de sociedad 
conyugal 
EDICTO -- Por disp sicióp uel señor Juea 


EDICTO — Por disposición del señor Juez Letrado de Primera Instancia de Tacuarem- | 
Letrado de Primera Instancia de Soriano,j¡bÚó, doctor Guido Berro Oribe, 
fe hace saber la apertura de las sucesio»,Qutos 


dictada en 
“Julio Feijó Astengo y ELENA NI- 
COLA. Disolución y liquidación de la so- 
ciedad conyugal”, se hace saber que por 
resolución número 1191, de fecha 18 del co- 
rriente, se decretó la disolución y liquida. 
ción de la sociedad conyugal proveniente 
del matrimonio de don Julin Fefjó Astengo 
con doña Elena Nicola, citándose a todos 
loan que tuvieren interés para “que compa- 
rezctan dentro del término de sesenta úlas, 
bajo apercibimiento de que, :en caso de 00 
comparecencia, sólo tendrán acción contra 
los blenes del cónyuge deudor. — Tacua- 
remhó, Febrero 24 de 1949, — Raúl Fe- 


rreira, Actuario. | 
: $16.00” Mz,4-2180-v.mz.26. | 


JUZGADO DB PAZ DE LA la SECCION 
DE TAUTAREMBO 
Apertura úe suresión . 
EDICTO -— Por disposición del subscripto| 
Juez de Paz se hace saber la apertura de 


Y para llenar el requisito de la conciliación, la sucesión de ISIDRO DAROSA, citándose 


dentro dei término de noventa días, bajo 
ápercibimiento de desienársele defensor de 
oficio. — Mercedes, 24 de Febrero de 1249, 
s* Horacio A, Cazalás, Actuario. 

ñ $24.00 Mz.14-2642-v.8b,28, 

h ' Apertura de sucesión E 
¿EDICTO — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, 
£e hace saber la apertura de la sucesión 
fe ANTONIA MONACO DE ZEFFERINO, Ci- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
inmás Interesados para que “comparezcan 


. flentro de treinta días a deducir en forma 


gus derechos ante este Juzgado. — Merce- 
ñes, Febrero 16 de 1919. — Horacia A. Ca- 
galás, Actuario. Z 

: $4.00 Mz,14-2640-v,1mz,2£, 


s 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del sefior Juez 
etrado de Primera Instancia de Soriano, 
le hace saber la apertura de la sucesión de 
SARA ALBIN. cltándose a los herederos, 
pr Y demás interesados para que 
omparezcan dentro de noventa días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado, — Mercedes, Febrero 8 de 194%, — 


' Horacio A. Cazalás, Actuario. 


$12.00 Feb.22-1773-v.m2z.30. 


RR —_—— A AAA — 
, SUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
o DE SORIANO 
- “EDICTO — Por disposición del 
Juez de Paz de la l.a sección de Soriano, 
$e Hace saber la apertura de la sucesión 
de ADELA o ADELA SABINA BIANCHI DE 
ROVIRA, citándose a los herederos, acree. 
ores y demás interesados para que com- 
barezean dentro de' treinta días a deducir 
én forma sus derechos ante este Juzgado, 
+= Mercedes, Febrero 21 de 1949, — Al- 
berto Cassamagnaghi, Juez de Paz, 
$4.00 Mz,14-2641-v,m2.24, 
L. DE _ PRIMERA INSTANCIA 
DE TACTAREMBO 
- Apertara de sucesión . 
EDICTO — Por isposición del señior Juez 
Letrado de Primera Instancia de Tacua- 
Femb6, se hace saber la apertura de la 
ucesión de. doña AMELIA POSADA LIlI- 
ES DE FERRAZ, citándosé a los Here- 
delas, acreedores y demás interesados Da- 
fa que comparezcan dentro de treinta días 
Á Seducir sus derechos ante este Juzgado, 


rr 
JUZGADO 


$ 


la deducir en forma sus derechos, — Treinta 


subseripto | 


por el término de treinta días a todos los 
interesados en ella para que comparezcan 
a deducir sus derechos. bajo apercibimien- 
to. — Tacuarembó, Febrero 24 de 1949, «. 
Latino A. Leira, Juez de Paz. . 
$6.00 Mz,17-2765-v.mz.23, 


JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
. DE TREINTA Y TRES 
Apertura de sucesión : 
EDICTO — Por disposición del señor Juez j 
Letrado de Primera Instancia de Treinta, 
y Tres, se hace haber la apertura de la, 
sucesión de PEDRO FRACHIA o FRACHEA,¡ 
citándose a los herederos, acreedores y de- 
més interesados para que comparezcan. den. 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos. — Treinta y Tres, Marzo 4 de! 
1949, — Hugo D. Goyenola, Actuario, 
$4.00 M2.17-2773-v,m2,28, 


Apertura de sucesión - 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta 
y Tres, se hace haber la apertura de la 
“sucesión de CECILIA o CECILIA IGNACIA 
MACHADO DE ACOSTA, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta clas 


y Tres, Marzo 4 de 19149, — Kuzo D. Ga- 
yeénola, Actuario. 


54.00 M2.17-2774-v,mz.28, 


Apertura de sucestón 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta” 
y Tres, se hace haber la efertura de la 
sucesión de CLOTILDO o CLOPTLDE VELEZ 
o VELES o BELIZ o VELIS, citándose a 
los Herederos, acreedores y demás interesa- 
dos para que comparezcan dentro de trein- 
ta días a deducir en forma sus derechos, 
Treinta y Tres, Marzo 4-:de 1949, — Huxo 
D. Goyenola, Actuario. 
. $6.00 Mz.17-2775-v.mz,28, 


o Apertura: de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez| 
Letrado do Primera Instancia de Treinta| 
y Tres, se hace haber la apertura de la' 
sucesión de JOSEFA UNGO DE MEDINA, cl-; 
tándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma gus 


Marzo 19 .2 


derechos, — Treinta y Tres, Marzyu 4 de 
1949, —— Hugo D. Goyenola, Actuario. 
. $4.00 Mz,17-2772-v.m2,28, 


Apertura de suctrión 
. EDICTO — Por disposición del señor Juea 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de FELIPE BRIANO. citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesadus 
para que comparezcan dentro de treinta 
úáfas a deducir en forma sus derechorn — 
'""reinta y Tres, 22 de Febrero de 1949, 
Hugo D. Goyenola, Actuario. 
34.00 Mz.12-2504-y,m2z.23. 


.* Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 


Tres, se hace saber la apertura de la sue 
cesión de HONORATO FERNANDEZ. citán-= 
dose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos, — Treinta y Tres, /16 de Febrero de 
19349, — Hugo D. Goyenola, Actuario. 
: $4.00 Mz.12-2503-v.m2z.23. 


Apertura de sucesión  - 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta 
y Tres, se hace saber la apertura de la 
sucesión de OMAR DE LEON, cltándose a 
los herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de treino 
ta días a deducir en forma sus derechos, 
— Treinta y Tres, Febrero 22 de 1949. <= 
Huso D. Goyenola, Actuario, - 

$4.00 Mz,12-2505-v.m2z.23, 


s Prescripción ndquisiliva 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, doctor Nuño A. Pucurull, dictada el 
16 de Diciembre de 1943 en autos caratula- 
dos “APARICIO ALVARIZA. Prescripción 
edquisitiva” (Lo. 19, N.o 930, Fo. 460), se 
cita, llama y emplaza por el término de no- 
venta días y bajo apercibimiento de: nom. 
brárseles defensor de oficio. con el que se 
llenará el requisito de la conciliación a to. 
dos los que se consideren con derecho al 
siguiente inmueble: Una fracción de campo 
ubicada en ¡a cuarta sección judicial de es. 
te Departamento (Treinta y Tres), actuale 
mente empadrognada con el N.o 3659, y que 
según plano del agrimensor don Ramón M. 
Cabrera. inscripto en la Oficina Departa» 
mental de Catastro local el 24 de Marzo de 
1943 con el: N.o 17, se compone de una 
superficie de 201 Hectáreas 2019 metros y 
se deslinda asf: Al Norte, linda con propies 
dad de doña Sinforiana Caraballo; al Este, 
linda con propiedad de don José Márquez, 
arroyo Yerbal Chico y con propiedad de 
don Cándido de Fleitas; al Sur, linda con 
propiedad de don Alberto Demicheli, arroyo 
de la Yerba Sola por medio; y al Oeste, con 
propiedad de sucesores de don Pedro Cara= 
ballo y con propiedad áe don Venicio Be- 
nía y por título un igual deslinde pero com=- 
puesto de una superficie de 144 hectáreay 
5905 metros, y especialmente a las siguien» 
tes personas Demetria Melgarejo, Dominzo 
Caraballo. Juana Caraballo. Vicente Carua- 
hallo, Angel Caraballó y Ventura Velez. A 
los efectos legajsz se hace esta publicación, 
— Treinta y Tres, Febrero 21 de 1919. — 
Hugo D. Goyenola, Actuario. 

j : $66 00 Mz,12-2506-v.ab,22. 


-Cesación de pagos 


s EDICTO — De mandato del señor Juez 


Letrado de Primera Instantia de Treinta 
y Tres, doctor Nuño A. Pueurull, dictado 
en los autos rotulados “CABRERA HER- 
MANOS. Quiebra, Incidente época cesación 
de pagos” (Lo. 19. No 5385. Fo, 356), se 
hace saber que por resolución de fecha 
16 de Noviemire próximo pasado se ha li- 
jado el día diecioéis de Noviembre de «mil 
novecientos cuarenta y seis como fec!a 
de la efectiva cesación de pagos de los 
fallidos Manue] Cabrera y Roberto Cabre“ 
Ya. A log efectos legales se hace esta pu- 
blicactón. — Treinta y Tres Diciembre 7 
de 1943, — Hugo D, Goyenola, Actuario. 

(Cuenta corrriente) Mz.11-20544-v.mz,22. 

Ceosación te pagos 

EDICTO — Se hace saber qe per dis- 
posición del señor Juez Letrato de Pri- 
mera Instancia de Treinta y Tres, doctor 
Nuño A. Puecurull, que según resolució. de 
este Juzgado, dúictada el 7 de Diciemtre- 
de 1948, en autos “ANTENOR BARNECHE. 
Quiebra, Incidente época suspensión de pa- 
gos” (Lo. 19. N.g 849. Fo, 436), fué fiju- 
da la fecha del veintiocho de Julio de 1943 
como fecha de la efectiva cesación de pa» 
gos, del fallido Antenor Barnecte, — Trein. 
ta y Tres, Febrero 19 de 1949, — Hugo D, 
Goyenola, Actuario. . 

íCuenta corriente) Mz,11-20511-v.m2,22+ 


A 


ty 


a 


¿Muzo 19 de 1919 
a : 


Convocatoria de nerVedores 
EDICTO -— Por resolución del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta 
y Tres, doctor Nuño A. Pucurull, dictada 
econ fecha 12 de Febrero del corriente año 


en autos “GUALBERTO NUÑEZ «Quiebra” 
(Lo. 18 Nio 605 Fo 159), se convoca a 
todos los acreedores, conocidos y desco- 


mocidos, privilegiados y personales del nom- 
brado fallido Gualberte Núñez, para la 
¿unta de acreedores que tendrá Jugar en 
éste Juzgado Letrado, calle Juan Antonio. 
Bavalleja esquina Pablo Zufriategui el día: 
21 de Marzo próximo a las 14 horas, con 
el objeto de proceder a la verificación de 
créditos y demás medidas legales, previ- 
niéndose que a los acreedores inasistentes 
se les tendrá por adheridos a las resolucio- : 
ns que se adopten por la mayoría de Jos” 
que concurran a la junta A los efectos del; 
artículo 1673 del Cdigo de Comercio se ha-| 
ce esta publicación, — Treinta y Tres, Fe-4 
brero 25 de 1919, — Hugo D. Goyencla,;! 
Actuario. 
(Cuenta corriente) Mz.11-20543-v.m2z.22, 


. Estado de créditos 
EDICTO — Por resolución del sefior Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta 
y Tres, doctor Nufñio A. Pucurull, de fecha 
32 de Ferrero del corriente año, en autos| 
“JOSE LUIS DUTRA, Quiebra” (Lo, 13. 
N.o 218. Fo, 779), se hace saber que en' 
esta Oficina Actuarla se encuentra depo- 
sitado. donde popdrá ser examinado por 
dos interesados. el estado de verificación de. 
créditos en la quiebra de José Luis Du- 
tra, presentado por la Sindicautra, A los 
efertos legales se hace esta publicación. 
*— Treinta y Tres. Febrero 25 de 1949, — 
Buzo D. Goyenola, Actuario 
(Cuenta corriente) - Mz.11-20542-v.mz,22, 
La A -. - | 
JUZGADO DE PAZ DB LA la SECCION 
DE TREINTA Y TRES 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disnosjieión del subscripto. 
Juez de Paz de la la sección del Departa- 
merto de Treinta y Tres, se hace saber 
la apertura judicial de la sucesión de 
don ADRIAN o ADRIANO o ADRIAN EUS- 
TAQUIÍO FLELTAS n FLETTA o PLEYTAS, 
citándose a todos los que Se consideren con 
derechos a o contra la sucesión para que 
comnparezecin a dedreirloe ante esta oficina! 
dentro del término de treinta dfas, — Trein- 
ta y Tres, Febrero 21 de 1949, — Enrique 
O, Frigeric, j 
-2749-v m2z,26, 4 


O 
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PEMATES — TUMICIALES | 


A j 
MARIO R. CASALAS 1 
REMATE JUDICIAL 

ADICTO — Por disposición del seflor Juez 
Lotrado de Primaora Instancia en lo Civil 
de cuarto turno, doctor José P, Achard dlc-; 
tada en los autos “Corbo (Mario) con MA-: 
YIEO RIVADAVIA Ejecución de hipoteca” 
(Lo, 37. Fo, 424), se hace saber al público 
que el día cinco de Abril p. v. a las 16. 
horas y en la puerta de este Juzgado, calle 
B5 de Mayo 523. se procederá a sacar a la 
venta. por intermedio del martillero Mario 
MR. Casalás, en remate público al mejor, 
postor, el siguiente bien: Fracción de te-: 
freno de forma irregular y edificios ubl-; 
tado en la 1l2a sección judicial de Monte=; 
“video, empadronado con el número 108,027,; 
designado con el número 87, plano del agri-¡ 
menscr M. E. Avilés, de Octubre de 1907 | 
fon una superficie de 470 metros 44 decí- 
metros, con 10 metros 737 milímetros de 
frente al Noreste. sobre la calle > vatds-| 


E 


entre las calles Atahona y Eusebto Valde- 
negro; 49 métros 50 centímetros al Noroes- 
te, con el solar 86; 38 metros 13 centíme- 
tros al Sudeste, con el solar 88, y al fondo,. 
al Sur, línea inclinada, linda con terreno 
de Sucesión Viana. Se previene: 1) Que el. 
mejor postor deberá consignar en el acto: 
de serle aceptada su oferta el diez por cien- 
to de la mísma, a los efectos lerales; 2.0 
Que el título de propiedad se encuentra de-; 
positado en.el Banco Hipotecario del Uru-! 
guay (primer acreedor). carpeta urbana nú-: 
mero 172 serie “L”, ley 13, y el expedien-: 
he de manifiesto en este Juzgado. calle 25 
de Mayo 523 (4.0 pisa), a disposición de 
Bos interesados, —- Juan Antonio -Tróccoll 
¡Actuario Adjunto. 
$30.00 Mz,17-2794-v.ab,2. 


JUAN SERGA RODRIGUEZ 
REMATE 


EDICTO — Por disposición del señor Juez” 
VLetrado Nacional de Hacienda y de lo con=* 
tencioso - Administrativo de segundo turno, 
ffictada en los autos caratulados “Municipio 
de Montevideo con JUAN AÑON, Cobro eje- 
éentivo de pesos” (Lo. 12, Po. 181), hace 
tuber al público que el día cuatro de Abril, 
dei año en curso, a las dieciséis horas y 


DIARIO OFICIAL 


en las puertas del Juzgado, por el marti- 
lero Juan Serga Rodríguez, asistido dei 
Alguacil y Actuario del mismo, se va a 
proceder a la venta en remate público y 


“sobre la base de la suma de $ 880,55, :0 


sean, las dos terceras partes de la tasa- 
ción, del siguiente bien: Una fracción de 
terreno situada en la 12a sección judicial 
de Montevideo, .empadronada con el núme- 
ro 87.109 y compuesta, según plano del 
eagsrimensor Abilio F, Curbelo, de una su- 
perficie de 221 metros con 36 decímetros, 
que se deslinda asf: al Suroeste, de frente 
a la calle General Lucas Píriz, 8 metros 
59; al Noroeste, limitando con el inmueble 
padrón número 87.135, 25 metros 17; al 
Noreste, lindando con el bien empadrona-. 
do Con el número 87,110, 8 metros 59, y 
al Sureste, sobre la calle General Leandro 
Gómez, 25 metros 77, Se previene: l.o El 
mejor postor deberá consignar el 10 ojo 
de su oferta a los.efectos del artículo 919 
del Código de Procedimiento Civil; 2,0 Se- 
rán de cargo del comprador: A) El pago 
de las medianerías —>si las hubiere— y el 
de la contribución inmobiliaria; B) Los de- 
rechos reales que pudieran gravar el bien; 
30 Serán de cargo de la ejecución los gas- 
tos y derechos de escrituración, gastos de 
remate, comisión del rematador, impuesto 
Mes . sexrietro Ge- 
neral de Inhibiciones (Sección Embarogs), 
etle.; Lo Los antecedentes se hallan de ma- 


nifiesto en la Actuaría del Juzgado, calle; 


25 de Mayo número 716. Montevideo, 
Marzo 4 de 1949, — René Etctandi.- 
(Cuenta corriente) Mz,15-20597-v,m2z.31. 


S. PEROTTI CORRADI 7 
JUDICIAL 
Molino para taleo y motor “Howels” de 
25 H, P.' 


Remataré el día 26 de Marzo a la hora 
14 y 30. en el lugar de su depósito, camino 
Ramón Trabal, N.o 3940. Sobre la base de 


"las 2|3 partes de sus respectivas tasaciones. 


Por orden del Juzgado Civil de sexto turno 
en autos: José Falabella con DAVID BER- 
COVICH y otros, Tercería Cía, Azufrera 
Uruguaya Cobro de pesos, Comisión: 6 ojo. 

$5.40 Mz,17-2820-v,m2.26.. 


H. ADAMI CASARAVILLA Y Cía, 
Juzgado L, 4d Primera bistancia en lo Civil 
o de primer turno 
REMATE JUDICIAL 

Propiedad calle Vilardebó N.o 1405 entre 

Millán y Arroyo Grande, Base: 15.400,00 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, doctor Diego Landa, dic- 
tada en autos caratulados: “CARLOS MA- 
RIA AGUIRRE CORTES, incaracidad”. se 
hace saber que el día 29 de Marzo próximo; 


a la hora 17 y en su ubicación. se procede-; 


rá a la venta e. remate público y al mejor 
postor sobre la base de $ 15.490 00 por el 
martillero H, Adami Casaravilla, asistido de 
los señores Actuario y Alguacil dsl Juz 
gado, del siguiente bien: Un terrena con el 
edificio y demás mejoras que :ntiene, uvtl- 
cado en ¡a l4a sección tuditlal de fontavi 
deo, empadronado con el número 54,820. se- 
ñalado «cn el. número € en plano trazado 
por el agrimensor Joaquin G, Travieso, en 
Diciemtre de 1906, compuesto de una 8u- 
perficie de 364 metros 96 decímetros eon 8 
metros 70 centímetros de frente al Sur a 
calle Vilardebó (antes"13 de Marzo); entre 
las de Millán y Arroyo Grande. distando su 
punto mediou 92 metros 1 centímetro. de la 
esquina con la última mencionada, estando 
señalada la puezta del edificio con el ná- 
mero 1105; 40 metros 50 centímetros al Es- 
te limitando con la fracción número 5; 9 
metros 22 centímetros al Norte a la calle 
Colorads (Hoy Evaristo G, Ciganda); y 43 
metros 50 centímetros al Oeste limitando 
con el rolar N.o 3, todos del mismo plano, 
Se previene: 1.0) Que el mejor postor debe- 
rá hacer oblación del 10 olo de su oferta 
en el acto de serle aceptada y a los efec- 
tos legales, y 20) Que los títulos y de- 
más antecedentes se encuentran a dispo- 
sición de los interesados en la Oficina Ac- 
tuarla de este Juzgado. calle 25 de Mayo 
523, primer piso. — Montevidean, Febrero 25 
de 1949. — Nicanor dos Santos, Actuario. 
Informes: 25 de Mayo 532, 
$36.00 Mz.12-2552-v,mz,29. 


SALOMON SMEJOFF 
Jazgzado Letrado de Primera Instancia en 
y lo Civii de primer turno 
REMATE JUDICIAT. 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil: 
de primer jurno, doctor Diego Landa, die- 
tada en autos caratulados “Sucesión de SO- 
FIA PITTALUGA DE GCAPRARIO” se hace 
saber que en el día 25 de Marza' próximo 
venidero, a la Hora 16 y en el lugar de su 
vticación, se procederá por el martiliera 
señor don Salomón Smejoff,' asistido de los 


se 


24411 


sefiores Actuario y Alguacil del Juzgado, a. 


la venta en remate 
tor, sobre la base 
gujento bien: Uga fracción de terreno Y. 
sus mejoras, situada en la 182 sección 
Judicial de Montevideo, compuesta .de una 
superficie de 94 metros 98 decímetros dese 
lindados así: 7 metros YE Centímat'os al 


público y al mejor pos= 
de $ 4.466 66, del 


j 
1 


/ 


glo; 


Norte, de frente a la calle Charrúa náme-», 
ro 2484; 6 metros 98 centímeros al Sur” 


lindando con terreno de Juan Cernada y 
de Juam Montero; 14 metros 61 centímes 


tros al Este, lindando con solar 22, y 18 


metros 60 centímetros al 
con solar 26, 
ro 29.211. Se previene: 
postor deberán hacer oblación del 10 olo 
de su oferta en el acto de serle acentada 
y a los efectos legales '2o;. Que Ins títuins 
y demás antecedentes se encuentranta dis- 
posición de “los interesados en la “Oficina 
Actuaria de este Juzgado, calio 25 de Ma- 
yo 623 (primer piso). — Montevideo, 
brero 26 de 1949, — Nicanor fos Santos, 


Actuario. - 
$24.00 Mz,5-2216 v,m2z.22. 


Oevte, 


FAUSTO MORTEYRU IRAOLA 


lindando - 
Empadronado con el núme» - 
l,o Que el mejor . 


Fe- . 


Juzgado Letrado Ue Primera Instancia en 


lo Civil de segundo turlo 
REMATE JUDICIAL 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, doctor don YE, Alberio 
Mata, dictada en aulos “DOMINGA UR1U- 
GOYTI DE BLENGIO, —Sucesión” (Lo, 42, 
Fo, $8), so hace saber que el día 1 de 


J Abríl próximo, a las 16 y 30 horas, en el 


ha!ll del edificio “el Juzgado se aroceerá 
por el señor martillero Fausto Morteyru 
Iraola, con la asistencia del señor 4Algua- 


/ cil y del subscrippto, a la venta en tema- 


te judicial, sobre la base de $ 1.333.00, o 
sean, los dos tercios del aforo de la con- 
tribución inmobiliaria, del siguiente Hleni 
Un solar de terreno y mejoras empadrena- 
do con el nútmero 106 781, compuesto de 
una superficie de 300 metros encontrán- 
dose señalado con el número 3 en el pla» 
no del agrimensor Raúl B. Conde, de Dt- 
ciembre de 1923, y que se deslinda ast: 10 
metros de frente al S. O,, a la calle Ti. 
burcio Gómez (24a sección judicia] de Mon- 
tevideo); 10 metros al N. E., lindando cua 
el solar número 30; 30 metros al N. O., 
de igual longitud al viento S. E., por Gon- 
de linda, respepctivamente, Con: el solar 
4 y con log solares 2 y 31, Se previene: 
1) Que el mejor postor deberá consignar 
el 10. olo de su oferta en el momento de 
serle aceptada; Il) Serán de cargo del com- 
prador los gastos de escritura, certifica- 
dos, impuesto universitario del 25 olo y de- 
más anexos y lo que se adeude por pavi- 
mento, saneamiento, arrimos, etc., así co- 
mo la comisión legal de remate e impues- 
tos de plus valía; 111) Que los titulos y 
demás antecedentes se encuentran en la 
oficina Actuaria a disposición de los iípte- 
resados. A los” efectos legales: se haec es. 


ta publicación. — Montevideo, Febrero 1? 
de 1949, — Juan Carlos Altieri, Actuario 
Adjunto. 


$36.00 Mz,10-2375-v,m2z,26. 


GUILLERMO ZUASTI 
Juzgado Ldo de Primera Instancia en te 

Civil de Tercer Turno 

REMATE JUDICIAL 
EDICTO — Por mandato del señor Juez 
Letrado' de Primera Instancia en lo Civil: 
de Tercer Turno, doctor Hamlet Reyes die- 
tado en los autos caratulados “ROSA H. DH 
TELLECHEA y otros, Cesación de con- 
dominio', se hace saber al público que en 
la fecha, hora y lugar que a continuación 
se expresará y por el rematador señor Gul- 
llermo Zuasti,: con ' asistencia del Alguaci) 
y Actuario del Juzgado, se provederá a (a 
venta en remate público. sobre las bases 
que se determinarán, iqs siguientes bienes: 
lo El día veinticuatro de Marzo de mil no- 
vecientos cuarenta y nuueve a las quince y 
treinta horas, en las puertas del Juzgado el 
rematador señor Guillermo Zuasti remata:8 
sobre la base de pesos tres e] metro, un so» 
lar de terreno ubicado en el Balneario Sa» 
lís, quinta sección Judicial del Departamen. 
to de Maldonado, solar N.o setenta y siete 
de la manzana N.o tres del plano del) Agr. 
Luis M. de Mula, de Diciembre de mi] nove- 
cientos catorce emparronado con el NO 
ciento veintiuno, mide mil trescientos Sseten. 
ta y un metros sesenta y tres decímetros 
cuadrados y «tiene: al Noreste sesenta mes 
tros lindando cou el solar setenta y ocho; 
al Sureste veintidós' metros noventa y cinco 
centímetros lindando con el snlar 
tos sesenta y seis; al Suroeste cincuenta y 
cinto metros de frente a la calle púmere 
nueves. al Oeste frente en curva a cruce de 
las calles N.o nueve y E y al Noroeste die- 
cisiete metros noventa v.cinco centímetro 
de frente a la calle número dos, 2.0 El mis» 


quinien». 


2442-40 


ála a la hora diecisiete en el lugar de 


q 
¡igacion calle Eusebio Valdenegro entre 
EAS: 


fhona y Peáro Trápani el rematador se- 
Guillermo Zuasti, rematará seis solares 
ibieados en la décimosegunda sección fu- 
diclal de Montevideo, antigua quinta de 
¡Foínicó, empadronados en mayor área con 
"núñrero ochenta mil siete. individualiza- 
én la siguiente forma: Solar N.o uno, 
son un área total de seiscientos setenta Y 
04 metros, según plano del Agr, Autonío 
dalzzto Revilla de Octubre de mii novecten- 
etos cuarenta y siete inscripto con el N.o 
fleciocho mil” setecientos sesenta, el día 
lez de Enero de mil novecientos cuarenta 

ocho y aprobado por la Dirección del Plan 

7 Regulador del Departamento de Montevli- 
feo según carpeta N,o doce mil doscientos 
treinta y seis el día -diecisiete de Diciembre 
lo mil. novecientos cuarenta y siete, lin- 
jando por el Norte :en. línea de freute a 
a calle Eusebio Valdenegro entre las de 
Atahona y Pedro Trápani, en línea de Yeiñ- 
iíún metros; por el Sur en línea de treinta 
Y dos metros con solar N.o dos del' mismo 
Mlano mencionado, por €l Oeste en linea de 
*“Weintiún. metros con el solar N,o cuatro del 
mismo plano. Este terreno y las mejoras 
que contiene se rematarán con la base úe 
Sfuatró mil pesos, Solar N.o dos con un 
Erea total de -quinientos velntitrés metros 
“con veinte centímetros según el plano ya 
vencionado, lindando por el Norte, con So- 
r 1, antes descripto, en línea de treinta y 
dos metros, por el Este con frente a la.ca- 
“lie Eusebto Valdenegro en tínea de diecl 
Sétis metros con treinta y cinco centímetros, 
por el Sur con el solar No tres, en linea de 
Afeinta y dos metros, por el Oeste en línea 
e dieciséis metros con treinta y ciaco celio 

$ tímetros con el solar N,o cinco del mismo 
CONS Este terreno se rematará con la besé 


Y 


tres pesos el metro, Solar N.o tres con 
. ¿3n área total de tresclentos ochenta y 
. Súuatro metros, según el plano ya menclo= 
lado lindando por el Norte, con el solar 
.0 dos antes deseripto en línea de treinta 
k dos metros, por el Este con frente a la 
¿alle Eusebio Valdenegro en iluea áe doce 


. 
cm —— 


vimento, vereda, cafñíy Colector, arrimos, 
medianerías y cualquier otra carga análo- 
ga, -— Montevideo, : Febrero veintitrés de 
mil novecientos cuarenta y nueve, -—- Julio 
¡E, Real Actuario Adjunto. 

$ 174.80 Mz,3-3167-v,mz.24 


DAVID DETOMASI 
duszgado Letrado de Primera Instancia 
en lo Civil de cuarto turno 
REMATE PUBLICO 

o EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancla ea lo Civil 
de cuarto turno, doctor José Pedro Achard, 
dictada en autos “BLANCO ANTONIO. Su- 
cesión”, (Lo. 37, Fo,.248), se 'hace saber 
que el día 21 de Abril próximo venidero 
a las 15 horas en la puerta de este Juzgado 
(calle 25 de Mayo 523) por el martillero Da- 
vid Detomasi se sacará'a la venta en rema- 
te público al mejor postor una fracción de 
campo y mejoras ubicada en “Averfas” sex- 
ta w»ección judicial del Departamento de 
Treinta y Tres, empadronada con el núme- 
ro 2071 que sijtítulo' tiene una superficie 
de 29 hectáreas 5152 metros y siplano del 
agrimensor Carlos H. Guasque inscripto en 
la Dirección de Catastro con el número (276 
el 30|Setiembrej1948 tiene: fracción A) su- 
perficie 30 hectáreas 2661 metros y frac- 
ción B) 2 hectáreas 1988 metros deslindadas 
en conjunto asf:*601 metros 40 centímetros 
al Sur con sucesión Buioglo Pintos; 770 me- 
tros 6% centímetros al Oeste; 800 metros 70 
¡centímetros al Noreste y 279 metros 60 cen- 


i 


¡tímetros al Este lindando en dichos vientos. 


¿Con suscesión de José M. González, 

i Se previene: I) El mejor postor debe con- 
“signar en: el acto del remate el 10 ojo de 
¡su oferta a, los efectos legales; siendo de 
cargo dei comprador el pago de la comisión 
úáel martiliero, gastos de escritura,” impues- 
to unlversitario: honorarios y demás que 
.existiere; 11) Que el título de propiedad y 
antecedentes están de manifiesto en esta 
Oficina Actuarla a disposición de los inte- 
,resados (calle 25 de Mayo 523, cuarto piso), 
¡-—— Juan Antonto Tróccol, Actuario-Adjunto, 

$54.00 Mz.7-2267-v.ab.7T. 
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del padrón número 1527, propiedad de don 
Ernesto Real SmitH, al Nordoeste un tras 
tg de cuarenta y cinco metros, velnte cene 
tfmetros, orientado de Nordeste a Sudoeste 
¿ que, confinando también con el padrón úl= 
timamente citado y partiendo del extrema 
del anterior. termina en el.arroyo de las 
Piedras, al Sud y al Sudoeste, el arroyo de 
las Piedras, al Este, por donde forma mar« 
tíllo, su límite se fracciona en cinco rectasi 
. Una, que partiendo del arroyo de las Pis 
dras y confinando en una longitud de Gos« 
olentos noventa y ocho metros, noventá 
centímetros con propiedad del Banco Popu- 
lar del Uruguay, está orientada de Sud 
Norte, otra que, parte del extremo Nort 
de la anterlor y orientada de Oeste a Este, 
en veinte metros, limita también con igual 
. propiedad, sigue otra orientada de Sud « 
Norte en una longlituá de cincuenta metros, 
que la separa también ali del Banco Po- 
pular del Uruguay, continúa otro tramo ús 
veintitrés metros, veinte centímetros, 
orlentado de Este a Oeste, cerrando el mar» 
tillo, por donde da frente a calle Rincón 
de diecisiete metros dieclocho de ancho; 
un último tramo de diecisiete metros, vein= 
te centímetros que, partiendo del anterior 
y orientado de Sud a Norte da frente a la 
conjunción de caJle Pública de diecisteta 
metros, ochenta de ancho y calle Rincón 
antes relacionadas, cerrando así el pertme-= 
tro de la expresada fracción, así como Ig 
servidumbre de diez metros de ancho e la 
que se hizo referencia, 


B) Acto continuo, en el mismo lugar y en 
un solo lote: Nueve solares de terreno y, 
sus mejoras, ubicados en la quinta sección 
judicial del Departamento de Caneloges, qué 
forman parte de Tas “Canteras de La Paz' 
y están designados con los números 1, 2, 3, 
7, 8, 9, 10. 11, y 14, en el plano del ingenies 
ro civil y agrimensor' Alberto De Arteaga 
(htjo). de 3 de Noviembre de 1948, inscripto 
en la Dirección General de Catastro con e 
número 4834, el 2 de Diciembre de 1948, se.» 
gún el cual dichos solares tienen las gis 
guientes áreas, deslindes y padrones: 

Solar N.o 1. Empadronado con el númerq 


o. 


Metros, por el Sur con el solar empadrona-; 
“do con el N.o: clento treinta y cinco míl¿ 
, Aiinientos veintitrés, en línea de treinta Si Juzgado Letrado de Primera Instancia 
,«d9s metros, por el Oeste en lfnea de doce¡ . en lo Clvil de sexto turno 
*étros con los solares seis y cinco del mis- * . REMATE PUBLICO 

io plano, Este terreno se rematará cno 12 EDICTO -—- Por mandato del señor Juez 
$ se de tres pesos el metro. Solar N.o cua- Letrado de Primera Instancia en -lo Civil 
¡Aro con un área total de quinientos cin- de sexto turno, doctor don Esteban D. Ruíz, 
“Eenta y nueve metros con noventa centí- dictado en autos caratulados: “Banco Po- 
¡Metros según plano ya descripto lindando puilar del Uruguay contra JUAN JOSE VI- 
ñ on el Norte, en línea de veintinueve metros LLAMONTE, Ejecución de hipoteca”. (N,o 


1528, se compone de una superficie de selg 
mil novecientos sesenta y seis metros, cua« 
tro decímetros, con el siguiente deslinde¿ 
cincuenta metros de frente al Norte a ca. 
lle Pública de dieciocho metros, veinte dá 
ancho en esa parte, ciento trelnta y nueve 
metros cuarenta centímetros al Esto pur 
donde confina con los solares dos y catorc6; 
Cincuenta metros al Sur, por donde limita; 
servidumbre de paso por medio de dtez mes 
tros de ancho, con Juan J. Villamonte, 
ciento treinta y nueve metros, ochenta cen» 
tímetros al Oeste con el padrón númer 
1527 de don Ernesto Real SmitK. Dicho bien 
.fué subdividido en dos “solares, de acuerdo 
a dos planos distintos levantados por el 
agrimenosr Alberto De Arteaga: uno, , 
fecha 20 de Diciembre de 1948, inscripto ed 
la Dirección General de Catastro con el iús 
mero 4869, el 24 del mismo mes y año, rex 
lativo a un solar con una superficie de 
cinco mil quinientos cincuenta y nueve meéd4 
tros, treinta y seis decímetros, que consete 
vó el mismo padrón número 1528, y olrá 
de Junio de 1936, Inscripto en la Dirección: 
General de Avalúos, el 30 dei mismo mes 
y año, con el número 113, relativo a un 50% 
lar con una superficie de mil cuatrociens 
tos sels metros, sesenta y ocho decímetros, 
asignándosele a éste, según surge del mis» 
mo plano el padrón individua] número 1206 
Solar No 2. Empadropado con el númerea. 
1539, está compuesto de una superficte da. 
mil trescientos setenta y siete metros, úie. 
eiocho decimetros, que se deslinda así: dies 
cinueve metros, ochenta centímetros de 
frente al Norte, a calle Pública de dieciocho 
metros, veinte de ancho, en sk conjunción 
con calle de igual denominación con treca 
metros, cincuenta de ancho, sesenta y nues 
ve metros, sesenta y dos centímetros al Ese 
te, confinando con el solar número 3, die. 
cinueve metros ochenta centímetros «l Sud, 
por donde limita con el contrafrente del s0» 
lar 14, y sesenta y nueve metros, setenta 
centímetros al Oeste que lo. separan del sos 
lar número 1, anteriormente descripto. 
Solar N.oo 3. Empaéronado con el uúmas 
eto 1529, se compone de una superficie de 
mil trescientos setenta y cinco metros, Ses 
senta decímetros, que se deslindan asf: dies 
cinueve metros, ochenta de frente al Norte 
a calle Pública de dieciocho metros veinte 
do ancho, sesenta y nueve metros cincuen» 
ta y cuatro centímetros al Este, confinando * 
con el solar número 4. dtecinueve metros, 
ochenta centímetros al Sud, por donde lle 
mita con el contrafrente del solar número 
13, y sesenta y nueve metros, sesenta y dos 
centímetros al Oeste, con el solar número 2. 
Solar N.o 7. Empadronado con el nómero 


CARLOS SCAGLIONI 


Ñ ón ochenta y seis centímetros con el solar 2450, Fo, 316, Lo. 35), se hace público que 
-¡gMpadronado con el N.o ochenta mil ocho, ej día-30 de Marzo entrante, a las horas 
¿or el Este con solar N.o uno en línea de y en los lugares que se indican a contínua- 
* élnte metros, por el Sur.en línea de veil- ción, se procederá con intervención del 
«,Elocho metros cop trescientos quince milf- martillero designado: don Carlos Scaglioni, 
etros con el solar N.o cinco. Y por €el asistidp del Oficial Alguacil del Juzgado Y - 
este con la futura Rambla Costanera del en presencia del Actuario Adjunto y con lag 
formalidades correspondientes, a la venta, 


ml 
“Arroyo Miguelete en lfnea de veinte metros, 
“on sels centímetros, Este terreno y sus en remate, público al mejor postor y sin 
¿Mmejaras se rematarán con la base de treS” base, de los siguientes inmuebles: 

¿esos cincuenta centésimos el metro. Solar A) A la hora 15 y 45, y en la puerta dei 
M3N,o cinco con un área total de quinientos Palacio de Justicia, calle 25 de Mayo nú- 
«Aiarenta y cinco metros con diez centime» mero 523: Una fracción de campo denoml- 
¿70 lindando por el Norte 'en línea de vein-= nada “Canteras Corona” y sus mejoras, em- 
'*Hocho metros con trescientos quince mill- padronada con el número mil quinientos 
: Metros con el solar cuatro antes descripto, noventa y tres (N.o 1593), ubicada en la 
¡Por el Este en línea de vetnte metros Con 'quinta sección judicial del Departamento de 
qe solares N,os dos y tres, por el Sur en Canelones, la que, según plano del agrimen- 
tinea de veintisiete metros con quinientos sor Alberto De Arteaga e Ingeniero civil 
suarenta y cinco milímetros con el solar y agrimensor Alberto De Arteaga (hijo) de 


¿Leo seis, por el Oeste en línea de veinte Noviembre de 1948, insgripto en la Direc- 
“nstros con seis centímetros con frente á ción General de Catastro con el número 4779 
Ja futura Rambla Costanera dei Arroyo 'MÍ- ej 11 del mismo mes y año, se compone de 
, Guelete, Este solar se rematará con la; ba- una superficie total mensurada de cinco 
Be de tres pesos el metro, Solar N.o seis. coB hectáreas, cinco mil seiscientos treinta y 
:4p área total de quinientos diecinueve Me- cinco metros, treinta y tres decímetros, dis- 
fos con sesenta centímetros lindando POY' crimanada en esta forma: Area libre: cin- 
Norte en línea de veintisiete metros con co hectáreas, tres mil seiscientos cuarenta 
fuinientos cuarenta y cinco milímetros con y seis metros, setenta y tres decímetros. 
Y solar N,o 5, por el Este en líneas de nue- Area ocubada por la servidumbre: mil no- 
é metros treinta y cinco centímetros, 86 yvecientos ochenta y ocho metros. sesenta 
“cho metros y de quince metros con los decímetros, y+de acuerdo al cual tiene el 
: ¡£olares -N.o tres y el empadronado Cob el siguiente deslinde: Un frente al Norte com- 
Y.o ciento treinta y cinco mil quimientoE puesto de dos tramos: uno orientado de Este 
¿ eintitrés, por el Sur en línea de diecisiete a Oeste, partiendo su extremo de calle Pá- 
; qustros con ochenta y dos centímetros con blica y limitando en una longitud de cien- 
Holar empadronado con el N.o ciento seter- to cincuenta y nueve metros, diez centíme- 
«ta y cinco mil novecientos setenta y sels, tros con los padrones números 1535, 1537, 

Or €el Oeste en línea de veinticuatro Me- 1533, y 1328. y otro que, partiendo del «an- 
rog con Cuarenta. y un centímetros con terior y orientado de Nordeste a Sudoeste, 
frente: a la futura Rambla Costanera del en una ¡ongitud de cuarenta y un metros, 
¡Arroyo Miguelete. Este solar se rematará treinta centímetros, confina con parte del 
fon la base de tres pesos el metro  - padrón número 1527, sobre la línea de dicho 
. ¿ Se previene: Que el diez por ciento, como frente hacia el Sud (dentró de la misma 
Earantía de la oferta del mejor postor de- fracción) existe una servidumbre de paso 
j 50 ser consignado en el acto de serle compuesta de una faja de terreno que ocu: 

eptada. 


de Mayo quí- mos relacionados, al 'Suá por dos lfnear 
tMentos veintitrés, tercer piso. de manifies- paralelas a los mismos con una fongltud ta 
y a disposición de los interesados. 3,0 mayor de ciento eincuenta y siete metros, 1531, se compone de una superfície de mil 
Que serán de cargo del comprador todos los noventa y seis centímetros y la mgnor de eiento cuarenta y un metros, ochenta decf- 
Ey impuesto (de comprador y vende- treinta y nueve metros, treinta centímetros, metros, con el siguiente deslinde: veinte 
0r) y honorarios de estructuración; certifi- por diez metros de ancho en sus lados Este metros de frente al Este, a calle Pública 
sados, comisiones de remate; como asimis- y Oeste, ciento trece metros, ochenta cen- de diecinueve metros de ancifo, tincuenta | 


¡A foso lo que pudiera adeudarse por pa= ifmetros al Sudoeste, confinando con parte y siete metros, setenta centímetros al Nor- 
BEN lo que pudiera adeuda ! : ; E 


e 


1d 


(de 


ne 
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te, confinando con dos agnlates Nos 5 y 8, 
veinte metros, cinco centimetros en su ton- 
trafrente al Oeste, 
parte del solar No t y cincuenta y seis 
metros, cuarenta y ocho centímetros al Sud, 


con el solar N.o 3, 
Solar No 8, Empadronado con el:número 


1532 se compone de una extensión superfi-: 


ciento diecisiete metros, cua- 


que 


cial de mil 
renta decímetros, 


blica de diecinueve metros de ancho, cin- 
cuenta y sels metros, cuarenta y ocho Cen- 
tímetros ai Norte. confinando ¿con el] solar 
N.o 7, anteriormente deseripto, velnte me- 


tros cinco centímetros al Oeste, por donde. 
"comprador y serán anunciados por el señor, 


Jimita con parte de los solares N.os 4 y 12, 
y cincuenta y seis metros, veintiséis cen- 
tímetros, al Sud, con el solar N.o 9. 

Solar N.o 9, Empadronado con el N.o 
1533, se compone de una superficie de mil 
hoventa y tres metros, con el siguiente des- 
inde: veinte metros de frente al Este. a 


se deslindan ast;,' 
. veinte metros de frente al Este a calle pú- 


por donde fímita con. 


Ge cuenta y cargo des comprador lo que 
pudiera adeudarse con respecto a tos im; 
muebles a venderse, por medianerías, pavi- i 
mento, vereda, colector y otras cargas aná: 
logas, sín perjuicio de las obligaciones que: 
correspondan a los compradores a plazos; ! 
t0) Que el comprador quedará obligado a; 
respetar das promesas de venta existentes ¡ 


¿ton respecto a los inmuebies ubicados en ¿j 


calle pública de diecinueve metros de an-. 


tho, cincrenta y seis metros. veintiséis cen- 
tímetros al Norte, confinando con el solar 
N.o 8 anteriormente descripto, veinte me- 
tros, cinco centímetros en su contrafrente 
321 Oeste por donde limita con parte del su- 
lar N.o 12, y cincuenta y cuatro metros, 
guetro centímetros aj Sud, con el solar N.o 


Solar N.o 10, Empadronado con'el N.o 
1534, con una superficie de mil sesenta y 
ocho metros con sesenta decímetrós, que se 
deslindan asi: veinte metros de frente al 
Este, a calle pública de diecinueve metros 
de ancho, Cincuenta y cuatro metros, cua- 
tros centímetros al Norte, confinando con 
€el solar N.o 9, veinte metros, cinco centf- 
metros en su contrafrente at Oeste, por 
donde limita con parte del solar N.o 12, y 
«Cincuenta y dos metros, vochenta y dos cen- 
tímetros al Sud, econ el solar N.o 11. 

Solar N.o 11. Empadronado eon el N.o 
1535, se ecompone de una superficie de mil 
Besenta y cuatro metros. ochenta y cuatro 
decimetros, que se destindan asf: veinte 
metros de frente al Este, a calle pública 
de diecinueve .metros de ancho, cincuenta 
y un metros, sesenta centímetros al Sud, 
Que por ser esquina formando un ángulo 
de 30% 33, con el viento anterior, da frente 
Ss una servidumbre de paso de diez metros 
de ancho, veinte metros, ochenta y dos cen- 


y 


La Paz y a otorgar las eserituras de trasla- * 
ción de dominio a favor de los promitentes : 
compradores; 50) Que los salidos de las 
ventas a plazos que resulten de la iiquida- 
ción que formulará. el Bauso Popular del 
Uruguay con anticipación de cinto días a 
la fecha del remate, quedarán a fayor del 


rematador; 6,0) Que los interesados podrán - 
consultar la liquidación en las Oficinzs del 
Banco dúrante los cinco días previos al rer + 
mate; 7,0) Que los solares 4, 5, 6, 12, y 13' 
del plano del agrimensor Alberto De Artea- j 
gá (hijo), de 8 de Noviembre de 1948 que 
no figuran entre los relacionados én este 
edicto. quedan excluidos del remate por es- : 
tar escriturados, y que el número 3 está 
totalmente pagado. debiendo el mejor postor 
escrituraTlo a favor del respectivo compra- 
dor a plazos; y 3.0) Que los títulos de pro- 
piedad. planos mencionados y demás ante- 


«cedentes relativos a esta enatenación, asl 


S 


| 
| 


| 


tímetros al Oeste, por donde limita con pat» 


te del solar N.o 12, y cincunta y dos me- 
tros, ochenta y dos centímetros al Norte, 
eon el solar N.o 10, anteriormenté destin- 
dado, y : 
Solar N.o 14. Empadronado con el N.o 
1537, se comopne de una superficie de mil 
trescientos setenta y siete metros, diecio- 
chío decímetros, así deslindados: diecinueve 
Metros, ochenta centímetros de frente' al 
$ud, a servidumbre de paso de diez me- 
tros de ancho, por medio Con Juan J, Vi- 
Mamonte, sesenta y nueve metros, setenta 
tentímetros al Oeste, confinando con par- 
te del solar N.o 1 de dicho plano de De Ar- 
teasa de 8 de Noviembre de 1948, y con la 
totalidad de costado Este del solar al que 
Se refiere el plano individual del mismo De 
Artega de Junio de 1936, aj que se hizo 
referencia al deslindar el solar N.o 1. die- 
finueve metros, ochenta centímetros al Nor- 
te, por donde limita con el contrafrenta del 
solar N.o 2, y sesenta y nueve metros, se- 
sesenta y dos centímetros al Este, con el 
solar N.o 13, y C) A la hora 17. y en el 
lugar de-su ubicación: Una fracción de te- 
Treno de figura irregular, y lo en él edl- 
ficado situado en Carrasco, décima sección 
judiciaj de este Departamento de Montevi- 
deo, empadronado con el número rincuen- 
ta y tres mil quinientos trecs (N.o 53,513), 


Y compuesto según plano del agrimensor 
Mon Luis M. de Mula, de ia men- 
sura y amojonamiento que practicó 


en el mes de Mayo de 1915, de una ex- 
tensión superficial de mi ochocientos se- 
tenta y seis metros, setenta decímetros, con 
cuarenta y siete metros de frente al Nord- 
meste sobre la calle Santa Rosa de dieciocto 
metros de ancho, cincuenta y tres metros, 
setenta y ocho centímetros en la línea que: 
rada del Sudoeste que son de frente, por 
formar esquina, al Camino de la Cruz oO 
Juan Ferreira, veintiséls metros cincuenta 
y dos centímetros al Sudeste, lindando con 
Durán y otros, cuarenta y nueve metros, 
setenta y cuatro centímetros al Nordeste, 
por donde confina con la Sociedad Anóni- 
ima del balneario Carrasco. 

Se previene: 1,0) Que el mejor postor de 
Cada uno de los remates. deberá oblar en 
el acto de serle aceptada sn oferta. en di- 
Mero efectivo, la décima parte del importe 
de la misma a los efectos de to dispuesto 
por el artículo 919 del Código de Procedl- 
Folento Civil; 2.0) Que los gastos de escri- 
oración, certificados e impuestos y coml- 
slón del rematador serán de cuenta Y car- 
Zo del comprador; 3.0) Que serán también 


como Jos autos en que se decretó la venta 
se encuentran de manifiesto en la Ofícina 
Actuaria a mi cargo, calle 25 de Mayo nÚ- 
mero 523. 60 piso, donde podrán ser exa- 


“minados por los interesados en días y horas 


hábiles. Y a los efectos legales se Hace 
esta putlicación por el término de dieciste- 
te días. — Montevideo, Marzo 2 de 1949 
— José Tomás Perelra, Actuario. — Por 
datos y prospectos. solicite en nuestras OfÍ- 
cinas; Sarandí 456 teléfono 8 13 84. 

$258.40 Mz,19-2251-v,m2,29. 


E, PEROTTI CORRADI 
Jazgado Lttrilo de Primea instancia 
en lo Civil de séptimo turno 

JUDICIAL 
os : 


Por orden del Juzgado Civij de etptimo 
turno, en autos: Banco do Brasil contra Fco. 
E. BORELLI, al mejor postor”. Remataré 
el día 24 de Marzo 1949, en su depósito ca- ¡ 
lle Durazno 2167, a la hora 16; Seña: 20 - 


Comisión: 6 ojo. 
$3.60 Mz.15-2694-7.mg,24, 


TOMAS GOMEZ 
Juzxzado de Paz de la 7,a sección le 
- Cané es 
REMATE JuDICIAL 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de sexto turno, doctor don Esteban D, Ruíz, 
en autos caratulados “PEDRO FACEILI o 
FACELO y otros. Sucesión. VALENTIN FA- 
CETLI GALEANO Incapacidad” (Lo, 31. 
Fo, 433), se nace saber a público “ue el 
úfa 26 de Marzo a las 17 horas y en el 
lugar de su ubicavión se procederá por in- 
termedio del martillero designado, don To- 
más Gómez, asistido del Alguacil Ad - hoc 
y en presencia del Actuario Ad hoc, €s-; 
cribano don Libertad Augusto Draper, del! 
Juzgado de Paz comisionado, a la venta en ¡ 
remate público y por precio que exceda de 
la suma de 3 2.000 00 (dos mil pesos), del! 
Siguiente inmueble: La fracción señalada 
con el número uno en el plano del agri-; 
mensor Francisco Lanfranconi, de Agosto' 
de 1945, inscripto en la Dirección de Ca- 
lastro y Administración de Inmuebles Na-*' 
cionales con el númere gratro mil novecien» | 
tos treinta y uno, el ocho de Setiembre si-, 
Buiente, ubicado en esta República, en la' 
séptima sección judictai del Departamento ' 
de Canelones, a inmediaciones de la ciudad ; 
de Pando, empadronada en mayor área con, 
el número seis mil setecientos noventa y; 
uno, compuesta de una superficie de dos 
hectáreas, cinco mil diectsiete metros vein- 
te decímetros, gue se deslindan asf: ciento 
sesenta y tres metros veintiséis centíme- 
tros de frente al Norte, confinando con la 
propiedad empadronada econ el número tre- 
ce mil quinientos veintiséis; elento cincuen- 
ta y tres metros noventa y cuatro centí- 
metros al Este, que lindan con la fracción 
número dos del .vlano citado, descripta a 
continuación; ciento sesenta y tres metros 
veinte centimetros al Sur, lindando con la 
misma fracción número dos y ciento cin- 
cuenta y dos metros sesenta centimetros 
al Oeste, confinando con parte de las pro- 
viedades empadronadas con los números 
zelg mil ochoctentos dos y sele mi ocho- 
cientos cuatro. Se previene: 1,0 Que el me- 
jor postor deberá oblar. en el acto de ser- . 
jo aceptada su oferta, en dinero efectivo. | 
la décima parte del importe de la misma, 
a los efectos de lo dispuesto por «l ar- 
teulo 31) 2e, Código de Procedimirnto vi- 
vii; Lo Que los gastos de escrituración, 
certificados, ete,, como asimismo la comi- 
sión fel martillers, serán de cuenta y caro 


.Y a los efectos 


. Dreviene: 


¿ metros doce 


2113 


go del comprador: 3,0 Que se mantendrá MM 


puja mientras haya postores que mejor 

la oferta y siembre que € ta uera pa 
auada; du Que el tuimueble se encuentra 
tMbure de tadá rravamen; 50 (¿ue está arren= 
fado para agrieuitura con contrato inscrip. 
to que vence el 28 de Febreru de 1951; 8.0 
Que el título de tropledad del ínmueble a 
venderse se encuentra de manífiesto en 
el Juzgado de Paz de ta Ta sección de es. 
te Departamento de Canelones, donde poe 
drá ser examinado por tos Interesados en 
úfas y Horas hábites. conjuntamente con 


: los autos en que se decretó este remate y 


el contrato de arrendamiento mencionado, 
! legales se hace esta pu= 
blicación. — Pando Webrero 19 de 1949 
Enrique Margenat Bosch, Juez de Paz Ins 
terino. 

$64.60 Mz,5-2213-v.mz 24, 


——— 


JUAN LARREGUIL ARISTIA 
Juzzado Letrado de Primera Instancia de 
Cerro Larzo 
REMATE JUDICIAL 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Lar- 
go, dictada en autos “ADILIO DA SILVA 
BARREIROS. Venia” (Lo, 23. Fo. $94), 56 
hace saber que el día 4 de Abril del co- 
rriente, a las 14 horas, en las puertas de 
este Juzgado se procederá por el marti. 
Mero señor Juan Larregui Aristía, presi- 
diendo la diligencia el Alguacil asistido del 
subscripto Actuario y con las formalidades 
legales, a la venta en remate público y con 
la base de $ 47.433 la hectárea, del siguien- 
te inmueble: fracción de campo situada en 
la doce sección judicial de este Departa= 
mento, padrón en mayor área 1953, la que, 
según plano del agrimensor Jaime L. Cos- 
ta, de doscientas setenta y siete hectáreas 
cincuenta áreas, que en mayor superficie 
limita: al Noreste, Paula Ferreira de Rosa, 
Gregorio Noda y Ramón R. Collazo; al Es- 
te, Francisca Paulina da Costa de Perda- 
mo' y Sucesión José Delfino Gularte; al 
Sur, Sucesión Delfino Gularte, Honorato Ro- 
salino da Rosa y Sucesión Brígido Gigena, 
y al Noroeste, Esmeralda Souza, Wáshing- 
ton Souza y Amelia Souza de Fernández, Se 
lo Que el mejor postor en el 
remate deberá consignar en el acto de ser- 
le aceptada su oferta el 10 olo del impor= 
te de la misma. — Melo, Marzo 11 de 1949, 

— Jaime Roca Esteves, A3ztuario. 
$27.00 Mz 17-2776-v.ab,2, 


— —— 


JUAN PEDRO FUNES 


l Juzgado L, de Primera Instancia de Colonia 


REMATE JUDICIAL 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Depar- 
tamento, dictada en autos “GRAVIER DE 
CEBEY (AMANDA y otros Venta judictal 
de un bien'” se hace saber al público gue 
el día-31 de Marzo en eurso a tas 14 ho- 


: ras, en las puertas de este Juzgado Letra- 


do. el martillero Juan Tedro Funes. asis- 
tido del Alguacíl de este Juzgado, proce» 
derá a la venta en remate público, al me- 
jor postor y sobre la base de $ 2.400,00, del 
siguiente bien: Un solar de terreno con el 
«dificio y demás mejoras, situado en la clu- 
dad de: Rosario. 3.a sección judicial del De- 
partamento, empadronado con el número 
367, con un área de 922 metros 35 decl: 
centímetros. cinto milíme: 
linda, según título; por 


tros y Ñ 
calle España; por tl 


el Sud, con 


que 


' Norte, con propipedad padrón aúmero 363; 


por el Este. .caMe 25 de Agosto. y por el 
Oeste, con propiedad padrón núiaero 366. Se 
previene: 1) Que el mejoj, postor deberá 


' consignar el 10 ojo de su oferta en el acto 


de serle aceptada; 2) Que los títulos de 
propiedad y demás antec=dentes se baJlan 
a disposición de los interesados en ta Ac- 
tuaría del Juzgado; y 3) Que los gustos de 
escrituración, certificados eomisión del re- 
matador, ete. serán por cuenta del com- 
prador, — Colonia. Marzo 4 de 1949. — Eu- 
Ingio Gadea Diago, Actuario 7 
$27.00 Mz 10-2412-v,m2.28, 
ANGEL €. DE LEON 
Juzgado de Pas de ta 1.n Sección de 
Maldonado 
REMATE JUDICIAL : 
EDICTO — Por disposición del subscrip: 
to Juez de Paz de ia ? a sección de Mal- 
donado, a cargo del %e 'a la sección por 
licencia del titolar y de acuerdo a lo pro- 
veldo en los autos: “Caja Popular de San 
Carlos con ALTERO FLORFNCTO MACHA- 
DO, Ejecución de uipoteca” se hace saber 
al público que el día $ de Abrii de 1349, a 
las 15 Horas, en la puerta de este Juzgado 
de Paz, se protederá a la verta en TFema 
te público sin base y a] mejor postor y por 
el martillero don Angel C. de León, asisti- 
do por el escribano ad-hoc don César FR- 
sardo Terán, de un solar con sus edificios 
y demás mejoras ubicado en la manzaní 


y 


< 


24440 


oo fai AMY OFICIAL 


A A AAA 


N.o 200, de la ciudad de Maldonado, empa- 
dronado con el No 1424, señalado con el 
N.o 24 en el plano del agriimensor don Ró- 
mulo Tlargoyen, con una superficie de 
420.12 ms.2 con 12 as, por el Esto y el 
Oeste, dor 35 ms. al Norte y 41 Sur, lindan- 
do al Ejste “on el solar N o 29 y al Sur +05 
el solar N.o 23 del referido plano. al Oeste 
<on la prolongación de la calle Rincón y 
al Norte con el solar N.o 25 del citado pia- 
mo. Se previene: A) Que el mejor postor 
debe consignar e 10 o!o de la oferta en el 
acto de serle aceptada a los efectos del ar: 
tículo 919 del Código de Procedimiento Ci- 
vil B) Que los títulos y demás anteceden- 
tes se encuentran au disposición de tos in- 
teresados en este Juzgado “e Paz C) Que 
los gastos de escrituración y dé certifica» 
dos serán de cuenta del comprador. — Mal- 
donado, Marzo 5 de 1949. — Juan Rulz Cor- 
ta, Juez de Paz (Subrogante). . : 
$36 00 Mz.11-2449-v,.m2.28. 


Ñ VICTORIANO LEZCANO 
(o Juzgado de Prz de In pTimera sección 

- de Paysandú 

REMATE PUBLICO 

Por disposición del subscripto Juez de 
Paz de la primera sección de Paysandú, dic- 
tada en autos: “Sveursal' de Impuestos DI- 
rectos contra el dueño de la propiedad pa- 
drón número 1998, Cobro de Contribución 
Inmobiliaria. Suc. SANTIAGO PORCHET- 
TO”. se hace saber al público que el día 
nueve de Abril ppróximo en el lugar de su 
ubicación, de la hora 10 en adélante o de 
las 15. en caso de cambio de Horario, por el 
martillero don Victorio Lezcano. con asis- 
tencia del Actuario Especial escribano don 
Torge A. Píriz y Alguacil ad-hoc -don Mau- 
ricio J. Rodríguez, designados. s8 proceda- 
rá a la venta en remate público y por un 
precio no inferior a las dos terceras partés 
de la tasación del bien empadronado con el 
número 1998. situado en calle Uruguay € 
Independencia, con una superficie de 2.066 
metros deslindado en esta forma: Norte. con 
Francisco Onetto; Sur con frente a calle 
Uruguay; Este, con Francisco A. Copello. 
y Oeste, con frente a calle Independencia. 

Se previene: A) Que el bien ha sido ta- 
sado en $ 16,000.00; B) Que el mejor Dos- 
tor deberá consignar el 10 olo de su ofer- 
ta en el acto de serle aceptada; C) Que los 
gastos de escrituras, certificados etc. serán 
de cuenta del comprador; y D) Que el bien 
tiene una edificación de 202 metros y 1.863 
metros en terreno. — Paysandú. Marzo 12 
de 19149. — Salvador Chiara. Juez de Paz. 

(Gestión Fiscal) Mz.18-20635-v.a2b.4, 


RODOLFO IRIBARREN : 


Juzgado L, de Pramera Instancia de 
R10 Negro 
. REMATE JUDICIAL . 
Por disposición del señor Juez Letrado de 
- Primera insteccia de Río Negro doctor don 
Rubens Carro Arlosa dictada en el expe- 
diente caratulado: “DEMETRIA DOMIN- 


pm 


mo apa 


_perficie de 623 metros con 725 decímetivs 


,P. Machado, 
' partamental 


1 


4 
; 


GUEZ DE IGLESIAS, por sl, como curado-| 


ra de su hijo legítimo incapaz RICARLIO 
NERO IGLESIAS y por otros, solicita la 
*wente en subasta pública de parte del bien 
padrón N.o 486 y venia para vender”. se ha- 
ce saber al público que el día 28 de Murzo 


próximo a las 16 horas en el lugar de ubi-. 


cación del inmueble que sa determinará a 
continuación por el martillero Rodolfo 1rl- 
barren asistido del Alguacil y Actuario de 
este Juzgado se va a proceder a la venta 
en remate público del siguiente bien: Una 


.. fracción de terreno padrón en más área N.o 


486 ubicado en la manzana N.o 38 de esta 
siudad de Fray Bentos geñajada con el N.o 
i, en el plano del Agr. Celestino Suárez Ace- 
yedo, inscripto en la Oficna de Catastro de 
Río Negro el 18 de Diciembre de 1948 con el 
N.o 106 según el cual tiene un área de 221 
mts. 6.974 cents. lindando: 9 mts. 90 cents. 
de frente al Nord Este a la calle España; 
22 mts. 37 cents. al Sud Este con la fracción 
“Dos” del mismo plano; 9 mts. 90 cents. al 
Sua Oeste con Conrado M. Casaretto; y.2 
mts, 42 cents. al Nord Oeste con frente a la 
Avenida 25 de Mayo, formando esquina y con 
da base de $ 900 00. 

Se previene: A) Que no se admitirá ofer- 
ta que no exceda de la base fijada; B) Que 
ol mejur postor deberá consignar er 10 olo 


9 


4 


4 
í 


| 


; 


t 


! 
i 


de su oferta en el acto de serle aceptada; C): 


Que los títulos y demás antecedentes Se €n- 
cuentran en la Oficina del Juzgado a dispo- 
sición de los interesados; D) Que el 'compra- 
dor áebe tomar a su cargo lo que pueda 
edeudarse por concepto de pavimento y Cor- 
dón; E) Que los gastos de sectitura y certi- 
ficados serán de cuenta del comprador y F) 
Que la comisión del rematador será también 
«de cuenta del comprador. — Fray Bentos. 


_vTebrero 22 de 1949 — Mario Durañona, Ac- 


tuario. ' 
$ 56,00 Ma.8-2366-v.m2.28 


ALBERTO MACHADO 


Juzgado de Paz de la La sección de Rocha ; 


REMATE JUDICIAL . 
EDICTO — Por disposición del subscript 
Juez de Paz de la l.a sección del Depar- 
tamento de Rocha, dictada en autos “Su- 
cursal de impuestos Directos con JOSE PH- 
REYRA. Cobro de impuestos”. se hace sa- 
ber que el día 31 de Marzo próximo, a 1as 
15 y 30 horas, en las puertas de este Juz- 
gado se procederá u la venta en remate 
público. por el martillero Alberto Maecna- 
do, asistido del Alguacil designado, señur 
Nelis Ferreira y del Actuario Ad - hoc es- 
eribano Nilo Mendoza Amaral, del sigulen- 
te bien: Un terreno solar y sus mejoras 
ubicado en esta ciudad, en el barrio Belar- 
mina Barrios de Arrarte, empad:onado an- 
teriormente con el número 2 533 y actual- 
mente con el número 3.523, con una su- 
cuadrados de la manzana letra “E” hoy | 
númelo 182, según plano del agrimensor F 
inscripto en la Dirección ve] 
de Catastro con el número 271. 
lindando al frente. al Noreste, en 15 me- 
tros, con la calle Grito de* Asencio; por 
su fondo, al Suroeste, en igual extensión, : 
con propiedad de Manuel Núñez;- por su 
costado. al Sureste, en 41 metios 55 cen- 
tímetros, con propiedad hoy de José M. 
Quintana, y por su costado, at YHoroeste, en 
igual extensión, con propiedades de José j 
Pereyra Píriz, Román T  Altez y Suc Zot-; 
lo Pérez. Dicho bien ha sido avaluado en! 
la suma de $ 7100.00. Se previene: A) Que 
no se aceptarán ofertas que no excedan de: 
las dos terceras partes Gy la tasación efee- Í 
tuada; B) Que el mejor postor deberá, ení 
el acto de serle aceptada su oferta, CconsiKB- + 
nar el diez por ciento de la misma; C) Que 
los gastos de escrituración y certificados 
serán de cargo del comprador; D) Que los; 
antecedentes se -encuentran en este ,Juzga-. 
do a disposición de los interesados, — Ro-1 
cHa. Febrero 26 de 1949. í 
«Cuenta corriente) Mz.9-2 
O a 
PEDRO GALLINO 
Juzgado Letraúo de «Primera insiuncia de 
rimer turno de Salto 
REMATE PUBLICO 
Por disposición del señor Juez L. de pri-+ 
ra Justancia de primer turbo de Salto, Dr. 
don Augusto Brun, se hace saber al público; 
que ei día 25 de Marzo del corriente año, a 
i 
| 


528-v,mz,25, 


las 16 horas, el martijiero senor Pedro li4- 
ilino, asistido del Alguacil y áctuarte, pro- 
vender en remate público, en las 


cederá a 
calle 'freinta Y 


puertas de este Juzgado, 
"¡reg casi esquina: Artigas, y a] mejor pos- 
tor los siguientes bienes: ' Tres fracciones 
de terreno con sus construcciones y demás 
mejoras en ellas comprendidas, situadas en; 
la 2.0 sección judicial del Departamento de 
Salto, las que en particular se preseriben 
así: A) La primera, ubicada en el Barrio Dr. 
Baltasar Erum, manzana muncipui “p” 37.5 
catastral 245, con padrón anterior R.o 2398 
y actuales N.os 4695 y 3265, compuesta se-' 
gún título y plano del agrimensor Manue! 
Devincenzl Amaro, de Marzc de 1946, ins- 
cripto con el N.o B2 el 29 del expresado | 
mes y año; en la. Oficina Departamental de 
Catastro de una superficie total de cuatro- 
cientos cuarenta metros cuadrados que se 
deslindan asf: 11 metros al Este sobre cane 
Julio Delgado, 40 metros al Norte con J 
Zabala; 11 metros a] Oeste con F, Igarza 
y 44 metros al Sur con 3. lL Arambaríi. B) 
La segunda situada on la manzana munici- 
pal N.o 322, catastral 32%, con padrón 
anterior en mayor área N.o 4492, y actual 
N.o 3764, compuesta de una supePlicie de 
quinientos metros cuadrados, úentro de tos 
siguientes límites: Norte, 50 metros con al 
lote 10; Sur, '50 metros con el ljote 8; Este, 
10 metros con la ealle Dr... A. Chiazzaro 
antes Gaboto, y Oeste, 10 metros con el 
lote 11, de acuerdo al respectivo plano 
confeccionado para la venta. C) Y la ter- 
cera ubicada en ej Barrio Baltasar Brum, 
manzana municipal “A'” 40, catastral 309, 
empadronada con el N.p 4446, señalada con 
el No 6 en el plano del agrimensor Lau- 
ro Castrillón en Marzo de 1925, inscripto 
en la Inspección Técnica Departamental] ei 
4 de Mayo de 1925, compuesta de una su- 


! perficle según plano y título de doscientos 


noventa y nueve metros veinticinco - decf- 
metros cuadrados, deslindada así: al Wste, 
10 metros sobre la calle Dr. A. Chiazzaro; 
al Sur, 30 metros 1 centímetro sobre calle 
Unión; Oeste, 9 metros 90 centímetros con 
la fracción 8 y al Ñorte, 30 metros con €l 
lote B del mismo plano. Se previene tam- 


bién lo siguiente: lo) Que esta venta ha 
sido ordenada en los autos: Favier Rad) 
Rene con Galbarini Raúl Américo, Eje- 


cución de hipoteca, que radican en este 
Juzgado. 2.0) Que los títulos y demás an- 
tecedentes se encuentran a ,disposición de 
los Interesados en esta Oficina Actuaría. 
3.0) Que e] mejor postor deberá consignar 
el 10 olo de su oferta -en garantía de la 
misma, siendo de cuenta del adjudicatario 
los gastos de escrituración, impuesto uni- 


. 


¡ Marzo 5 de 1949. 
_ cigalupi, 


Marzo 19 de 154” 


_. 


versitario, certificados y demás anexos Y 
a sus efectos se hace la presente. — Salto, 
— Roberto Gorlero Bas. 


$57.00 Mz.9-2407-v.m2z.25, - 
mo mm 


COM ERCIALES 


e ico 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Oficinas Panzera, Paraguay 1259, comu». 
nica al comercio que la razón sucial JUAN 
ALBERTO POUÚQUETTE Y JUAN FRAN-= 
CISCO CARRASCO habían prometido cume 
prar la casa de comercio en el ramo de ala 
macén y bar silo. en "Nueva Palmira 252 
del señor José Outeiro, Que el señor Carrase 
co se desvincula totalmente de la razón 
social, ta que se obligó por documento pbri« 
vado de fecha 23 del cte. Que el señor Pou= 
quette toma a su cargo el activo y pasiva 
desde la fecha 20 de Ene:to del cte, año en 
adelante, A los efectos, legales comunica» 
mos tar rescisión. — Montevideo, Febrero 


23 de 1949, — Juan Alberto Pouquette, -- 
Juan Francisco Carrasco, -—— María Llive de 
Carrasco, 


$ 17,00 Mz.3-2991-mz,22 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
A tos efectos de io determinado por ta 
ley (y 26 de Setlembre de 1914, comunico 
al comercio y al público en general, que bg 
prometido vender mi comercio que gira en 
esta ciudad. en la esquipa de las calle itu- 
zaingó e Independencia, denominado “Lés 
Independencia”, a la señora Esther Andreoll 
de García, debiendo presentaise los acree- 
dores con los justificativos del caso, en el 
indicado comercio. dentro del plazo legal 
Paysandú. Enero 10 de 199 — LIBB 
ROEINSON. — Esther Ardreoli de García. 
- 318,00 Feb.25- 19407-v.mz,22, 


Ñ AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Hemos prometidu veuder a favor de los 
señores Ramón dei Río y Adan Ríos la 
casa de comercio sita en la calle Mateo Cor= 
tés 4643, en el ramo de almacén y bebi» 
das alcohólicas, según ley 26191904, n= 
terviente oficinas Palumbo Hnos., bulevar 
-Artigas 3678, — Monteviceo, Febrero 17 ás 
1949. -— MANUEL MUSIZ. — AMALIA Rl= 
VERO DE MUÑIZ, -«-- Ramón del Río y 
ádan Ríos, 


$6.89: Mx,10-2379-9,0:2.29, 
Pen . - o 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
He prometidy vender a isaac Rybak el 
taller de ojalado de lu calle Maldonado 1437, 
Presentar créditos en Soriano 1328 (apto. 
). = Montevideo: Marzo b de 1949. -—. 
NOSON WAJNSTEJN, 
, ? $6.80 Mz.:10-2377-v,m2,29. 
———— 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

A efectos de la ley 26 de Setiembre de 
1904 hago saber que hemos prometido .ven. 
der a Susana Clftarquero el negocio de pro- 
visión y lechería sito en esta plaza, calle 
Ayacucho número 3199, Acreedoes presen- 
tarse en el mismo. — CELIA APARICIO 

DE BALBOA, — OSCAR BALBOA. 

€ 36 $0 Mz.10-2873-v,mz.29, 
A 
VENTA DE COMERCIO 

A los efectos de la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, hago saber que he prometido vender 
a los señores Pedro Aníbal y Carlos Maris 
Soca, el comercio que en los ramos de bar, 
despacho de bebidas alcohólicas y billar, 
tengo establecido en calle Leandro Gómea 
número 202 de esta ciudad Los acreedores 
deben presentarse con los jutsificativos Ús 
sus créditos en la Escribanía del señor Juan 
Choleguy, calle Zorrilla esquina Florida, — 
Paysandú, Febrero 15 de 1949, — -PEDKO 


MILAN, -- 
$16.00 Feb.25-1906-v,m2z.22, 
a Á A e 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
A los efectos legales y los que hubiere 
lugar se hace saber que quedó sin efeciu 
el compromiso de compraventa subscripto 
entre don VALERIANO ALONSO y don JO» 
SE MACEIRAS, por el cual el primero pros 
metía Comprar al segundo la parte que 
tenía en la sociedad con don Generoso Ló+ 
pez para la explotación del “Hotel Ritz”, 
ubicado: en esta ciudad, calle Bartolomé Mi= 
tro número 1343, -—- Montevideo, Marzo 2 de 
.$12.00 Mz,10-2330-v.ab.l.o, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Se hace saber que He prometido vender a 
don Emilio S, Nilegger Rey,. el comercio de 
almacén de comestibles y despacho de”te» 
bidas. que tengo instalado en Media ÁBuds. 
Los acreedores deberán presentarse cna 
los justificativos de sus créditos dentro de 
30 días, de acuerdo a la ley de 26 de Se+= 
tiembre de 1904, — GERMAN LECUNA 
Febrero 2 de 1949, — GERMAN LECUNA, 
- Emilio S. N, Nidegger- Rey. 
. -  $12,00 Mz2.12-2507=Y,2b.4. 


da 


(4. 


Marzo 19 de 1949 
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SOCIEDAD ANONIMA “ULTRAMARES” T 


FO.A.U.S.A.? COMPAÑIA AERONAUTICA 
URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Segunda convocatoría 

. De conformidad con lo dispuesto en el 

riiculo 27 de los estatutos, se convoca a 
los señores accionistas para la undécima 
samblea general ordinaria que se celcbra- 
Fá el miércoles 23 de Marzo de 1949 a 
las 19 horas en el local del "Patelón de 
Pasajeros”, sito en el Aeropuerto de la 
Compañía, Dársena 111, en “su confluencia 
con la calle Andes para considerar el st- 
guiente: Orden del día: 1.0 Requisitos pre» 
lminares a la asamblea; 2.0 Memoria ba- 
dance general, cuenta de pérdidas y ganan- 
clas al 31 de Diciembre de 1948 a informe 
let Síndico (artículo 27, Inciso A); 3.0 
Elección de 2 titulares y-1 suplente para 1n- 
tegrar el Directorio (artículos 15 y 18); 4.0 
Designación de Presidente y Vice para el 
ejercicio 1949 (artículos 15 y 27, inciso B); 
5.o Elección de Síndico titular y suplente 
(artículo 27, inciso B); 6.0 Designación de 
£ accionistas para firmar con el Presidente 
w Secretario el acta de la asamblea (ar- 
fículo 37), : 

De acuerdo con el artículo 31 de l0s.es» 
tatutos, los accionistas que quieran tomar 
Darte en esta asamblea, deberán inscribir» 
¡Se y depositar sus acciones y un certifica» 
lo que acredite su depósito en un Banco, 
en la Caja de la Sociedad, calle Colonia 

.0 1068 de las 8 horas 30 minutos a las'11 

oras 30 minutos y de las 14 horas 30 mi- 
mbutos a las 17 horas 30 minutos por lo me- 
Nos tres días antes de la reunión. Corres- 
tbondiendo a lo que dispone el artículo 33 

e los estatutos, esta asamblea funcionará 


"Ron cualquier número de accionistas pre» 


fientes, Para esta segunda convocatoria es 
válida la boleía de entrada a la asamblea 
zpedióa para la primera convocatoria, — 
Plontevideo, Y de Marzo de 1949, — El Di- 
kectorio. 


a 
ARISTON INTERNACIONAL FILMS S, A. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ConvO0catoria 
Convócase a los señóres accionistas a la 
samblea general ordinaria que tendrá lu- 
ar" el día 25 áe Marzo del corriente año, 
las 15 horas, en el local de la calle Pa- 
aguay N.o 1472, para tratar la siguiente 
bráen del día: A) Memoria y balauce gena- 
fal correspondiente al ejercicio anual ter» 
íminado el 31 de Diciembre de 1948, Distri- 
ución de utilidades e informe del Síndico, 
B) Elección de Síndico. C) Situación del Di- 
ectorio. D) Designación de dos accionis- 

as para firmar el acta, 

Se previene a los señores accionistas que 
flescaren concurrir a la asamblea, que de- 
erán registrar sus acciones y depositar las 
fhismas o certificados que acrediten su de- 
Ósito en- instituciones bancarias: con tres 
fas por lo menos de anticipación a la fe- 
fa señalada para aquélla, — El Directo» 


10. 

- $12.00 Mz.11-2514-y.m2.22. 

, - 

E. VITROTECNICA URUGUAYA - 
E SOCIEDAD ANONIMA > 

Ñ CONVOCATORIA 


En cumplimiento de lo dispuesto en el 
tículo 22 de los estatutos, y dentro de las 
acultades que le acuerda el mismo, el Di- 
ectorio Ha resuelto convocar 2 los señores 
ccionistas para la asamblea general ordi- 
aria que tendrá lugar el 8 de Abril de 
949 a las 16 y 30 horas, en el local social 
£allo Wáshington 229. para tratar la si» 
guientg: Orden del áfa: 1.o Consideración de 
a memoria y balance anual e informe del 
Síndico, 2.0 Designación del Síndico. 2,0 
esignación de los accionistas para firmar 
sonjuntamente con el Presidente y Secre- 
tario, el acta de la asamblea. Se previene £ 
Jos señores accionistas que deseen Cconcu» 
Yrir a esta asamblea que, de acuerdo con 
$1 artículo 25. deberán registrar sus acclo- 
Mes en las oficinas de la Sociedad, hasta 
Inco (5) días antes del fijado para la asam- 
blea. — Montevidep, Marzo de 1919, — El 


Directorio. . 
312.00 Mz.11-2478-v,m8.22, 
a 


. CESION DEB CUOTAS . 

A los efectos del decreto-ley N.o 3.992 se 
bace saber qué el señor ENRIQUE R. PE- 
NADES, cedió al señor Alfredo Parra dos 
Guotas de capital de la Sociedad “Carlos Ste- 
£fsn Ltda.”. en escritura del 18 de Febre- 
Yo de 1949 ante el escribano José F. Jaso 
Anchorena, cuya copja se Inseribid con el 
N.o 44 del Fo. 109 al 111 del Lo. 1 de Con» 
tratos Sociales del Registro Público de Co- 
iherclo a cargo del Juzgado L. de to Civil 
de segundo turno, ..- Montevideo, Marzo % 
de 1249, — Carlos Steffen Ltda, 

$3.00 Mz t1-2470-y,m02,22. 


DIARIO OFICIAL 


¿ CONVOCATORIA 


De acuerdo con lo que establece el ar- 


tículo 11 de los estatutos sociales Se con» 
voca a los señores uccionistas de la. Socie» 
dad Anónima “Ultramares” para la asamo 
blea general ordinaria que se realizará el 
dr 25 del corriente a las 15 Woras en el lo- 
cal de la calle Treinta y Tres N.o 1358, pri. 


mer piso a fin de tratar la siguiente: Orden : 
Gel día: 1l.o Memoria, balance e inventario, 
ejercicio soctal.! 
, Para poder asistir a la asamblea los se-! 
fiores accionistas deberán inscribir sus ac-* 
ciones o certificados de depésito en. la Se»' 


correspondientes al llo 


eretaría de la Sociedad hasta el día 22 de 
Marzo (artículo 15 de los estatutos socia. 


les), — Montevideo, 12 de Marzo de 1949,» 


$10.00 Mz,14-2647-v.m2,24, 


“Por escritura autorizada el 21/2)1949 ante 
el escribano Carlos A, Denby los señores 
HORACIO ACOSTA y LARA CASTELLA- 
NOS y LUÍS -EDUARDO: TEIXEIRA. consti. 
tuyeron una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada denominada “Acosta y Lara y 
Teixeira Limitada” y que girará bajo la 
razón social de “Acosta y Lara y Teixeira” 
Limitada, para explotar el ramo de cons- 
trucciones civiles y' afines. Capita) pesos 
10.000.00 por partes iguales. Plazo 2 años 
a partir del 21/2/949 prorrogable por perío- 
dos de un año si no hay disconformidad... 
Administracción y uso de la firma Social 
indistintamente por cualquiera do los so- 


cios, Inscrip, Registra Público de Comer-, 


cio con el número 55 Fo. 132 al 137 v. del 
$10.00 Mz.14-2599-v.m2z 24, 


SOUIEDAD ANONIMA ROXANA 
lla ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
+ Primera conyoentoria 
i _ Por resolución del Directorio de fecha 1 


Xx 1 
$24.00 Mz.11.2489-v.ma.22, * de Marzo de 1949. y en cumplimiento de to 


dispuesto «an el artículo 40 de los estatutos 
sociláles, se cita a los señores accionistas 
a concurrir a la décimoprimera asamblea 
general ordinaría, que se realizará en el 
local de la Unión Indústrial Uruguaya. Cue 
lle Treinta y Tres 1325. el día: 30 de Mar- 
zo del corriente años a las 18 horas, a fin 
úe considerar la siguiente: Orden del día: 
Lo Memoria y balance correspopndientes al 
Cécimoprimer ejercicio económico vencido el 
31 de Diciembre de 1948, cuenta de Banan- 
clix y pérdidas e informe de la Sindicatu- 
ta, 2.0 Proyecto de distribución de utilida- 
des propuesto por él Directorio, 23.0 Remu- 
neración del Síndico. 4y Elección de tres 
miembros titulares del Direetorio y de cin- 
£o suplentes, por el ejercicio 194911953, 5.0 
Elección de Síndico titular y suplente por 
el perfodo 1949/51, 6.0 Desiganción de dos 
acelonístas para firmar el acta de ta pre= 
sente asamblea, conjuntamente con el Pre- 
sidente y Secretario del Directorio, 

Nota: Se previene a los señores acclonis- 
tas que para poder formar parte en la pre- 
. Gente asamblea, deberán registrar por lo 


- ¿menos con dos días de anticipación a la fe- 


Sha fijada. sus acciones o recibos bancartos 
en la Secretaría de la Sociedad y retirar 
¡el certificado que los acredite como tales, 
¡donde conste el número de votos que les 
€orrsponde artículo 43. cumpliendo a la vez 
el decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
i6 de Julio del año 1943, Iepaositándose di- 
chos documentos, El término para el re- 
sistro y depósito, vence el día 23 de Mar- 
zo corriente a la hora 18. -—- Montevideo. 
Marzo 8 áe 192949. — El Directorio. 
$24.00 Mz,14.2621-v,m2z.24. 


"BANCO TERRITORIAL DEL URUGUAY 
AVISO 


En virtud de lo dispuesto por el artículo 
10 de la ley número 9.099 de fecha 20 de 
Setiembre de 1933, se avisa a la persona 
que más abajo se menciona, promitente 
comprador que hace más de cuatro años 
que no paga cuotas, que pasados quince 
días de la última publicación de este aviso, 
habrán caducado todos los derechos que le 
pudieran corresponder sobre el solar que se 
detalla a continuación: : 

. - Sucesión ANDRES DEUS compuesta por: 
: Manuela Varela de Deus, Andrés Deus (hi-, 
jo). Raúl Deus, Héctor Deus. Amira Deus de| 
yPol, Juan José Pol Saizal, Esther Deus de' 
: Oribe, Plinto, Oribe, Ltlía Deus de Lambo-! 
glla y Juan Carlos Lamboglia, Domteillo: 
Cuareim 1233, . 

ALFREDO BELO BERRERA, Domitcitlo: 
Gonzalo Ramtrez N.o 2035. Solar N.o 36, del 
plano levantado por el agrímensor Manuel 
BH. Aviiés en Abril de: 1925. ubicado con 
frente a la calle Gerónimo Piccioli, con un 
área de 805 metros, empadronado con el No 
130492 y comprendido dentro de la fla sec- 
ción judicial de este Departamento — Por 
el Banco Territorial údel Urug39y, El Sub- 

¿ Eerente Contador. , 
eo. - $21.00 Mz ,14-2608.v,m2,30, 


Lo. No 1 de Contratos. Sociales. ¿ 


24480 Y 


DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD 
Be hace pr Pa A PERO Ñ 
er que hoy, ante el es 

no Enrique Escardó, se ha disuelto CS 
quidado la Bociedad de Ejercicio de Trange + 
porte Montevideo Limitada S. E. I, T. M A 
Ltda,). A sus efectos se hace esta publk< | 

Cación, —» Montevideo, Marzo 4 de 1349. 
$4.00 Mz.9-2361-7,mz 19, | 
1 
! 


e or a a 
SOCIEDAD ANONENIA 
CHADWI1CK, WEIR Y CIA. LTDA. 
CONVOCATORIA PARA LA TRIGESIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
De acuerdo con el artículo 21 inciso H) 
de los estatutos sociales se Convoca a los 
señores accionistas a que concurran a la” 
trigésima asamblea general ordinaria de ' 


Sr 


¿ acciopistas que tendrá lugar el 25 de Mur= . 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO : 


Zo de 1949 a las 17 horas en el local socíal 
calle Cerrito 302 para tratar la sigulente 
orden del día: 

.1,0) Consideración de la memoria, balance 
general e Inventarto presentado por el Die 
rectorio, al 31 de Dictembre 1948; 2.0) Elec» 
ción de miembros titulares del Directorio 
de acuerdo con lo establecido en los esta» 
tutos, y suplentes; 3,0) Aprobación O 
modificación de la distribución de utilidas 
des proyectado por el Directorio; 0) De. 
terminación de la retribución que correge 


ponde al Directorio por el período que come , 


prende el trígésimo ejercicio sectal. — MoDs 
tevideo, Febrero 25 de 1949 «- 'Robert 
Veitch, Presidente. 
$13.00 M2.8-2085-v.m2,19, 
ar | Ñ 
INMOBILIARIA MONTEVIDEANA S. A. 
CONVOCATORIA 
Do acuerdo Con lo disppuesto en el are 
tículo 13 de los estatutos sociales se con» 
voca a los señores accionistas a la asame 
ktlea general ordinaria que se realizará el 
día 23 de Marzo de 1949, a las 10 y 30 10. 
ras en el local de la cate Uruguay número 
$17, con "el objeto de tratar ¿a sigufente! 
Orden del áfa: 1.0) Consideración de la me- 


moria, balance general cuenta de ganane 


cias y pérdidas e informe del Síndico co» 
rrespondiente al ejercicio terminado el 31 
de Diciembre de 1943, 2.0) Honorarios del 
Directorio y Síndico, 3.0) Reparto de utle 
lidades, 4.0) Designación de dos accioniss 
tas para que aprueben y firmen el acta de 
la asamblea, 

Se previene a los señores accionistas que 
de acuerdo con los estatutos, para tener 
derecho a asistir a la asamblea deberán 
acreditar su calidad de tales ante la Secres 
tarta de la Sociedad hasta tres dlas antes 
del fijado para esta convocatoria. — Mons 
tevideo, Marzo 9% de 1949. — E) Directorlo, 

$11.20 Ma.11-2532-v mz 19, 


A — o 


COMPAÑIA URUGUAYA DE REPRESENe 
TACIONES COMERCIALES C.O.U.R.E, 
C.0, SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Convocatoria 
Da conformidad con lo dispuesty en el 
artículo 12 de los estatutos, se “wuvoca a 
log señores accionistas para la segunda 
asamblea general oráinaria que se celebra.» 
rá el día 23 de Marzo de 1449 a ias 15 boras 
en el local de la calle Solís No 1533, para 
tratar la Siguiente: Orfien del día: 1,0) Con+ 
gideración de la memoria anual, balance g8s- 

nera] y cuenta demosiraczión de pérdidas y 

ganancias del 2.0 ajercitlo vencido el 31 de 

Diciembre de 1948 von el dictamen del Síne+ 

álco y propuesta del Directorio para la dise 

tribución de utilidades (artícuin 131, 2.0) 

Designación de un Síndico titular y un sue 

plente por un año tartículo 15) 3.0) Desigeo 

nación áe dos accionistas para firmar el ace 
ta de asamblea conjuntamente con el Pre- 
sidente, Los 4eclonistas que deseen tomar 
barte en esta asamblea deberán inscribirse 

y depositar sus acelones p un eertificado 

Que acredite su depósito en un Banco, en 

la Secretaría de la Sociedad calle Solís N.o 

1533, por lo menos tres días antes de la 

teunión. — Montevideo, Marzo 3 de 1949. 

$14.00 Mz.11-2429-v.m2z,22. 

“S. A. FABRICA URUGUAYA DB 

LAMPARAS” 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Primera convocatoria 
Por disposición de] Directorio y de acuef- 
do «con lo que dispone el artículo 12 de los 
estatutos sociales, convócase a los señores 
acelornistas a la asamblea general ordina- 
ría que tendrá lugar el día 24 de Marzo de 

1949 a. las 11 y 30 horas en la calle Flori 

N.o 1251, para tratar la siguiente orden q 

día: 1.0) Consideración del balance gene- 

ral inventario, cuenta de ganancias y pér- 
didas y memoria del Directorio correspol= 
dientes al ejercicio cerrado el 31 de Dt- 
clembre de 1948. — La Gerencia, 

-+ 38.00 MZ 16-2731-y.mz.£l, 


. e 


a 


2 Po, 


24146—C 


FRIGONIELL LIMITADA : 
A» los efectos contenidos en la ley que 
rasa el funcionamiento ús las sociedades 
de responsabilidad limitada damos noticia 
que por escritura que en la eludaú de Mon» 
tevideo autorizó el escribano Orlando Fir-; 
el 14 de Febrero de 1219, y que fué íns- 
éripta en el Regístro Público -de Cornercto; 
a cargo del Juzgado Letrado. de Primera 
instancia en lo Civil de sexto turno el 8; 
de Marzo del corriente con el número 80 
ál folio 140 v. y sigulentes del tomo 1.01 
del Registro de Contratos. fué constitufda 
por los señores Juan Germán Niell Silveira, 
Roberto 'Niella Silveira, Juan Daniel Griot 
y Audémar Zoilo Machado, una sociedad de 
responsabilidad limitada para Blrar la ra- 
zón social Frigoniell Limitada, bajo las ba- 
ses que se extractan de inmediato; A) Ex- 
plotará el ramo de elaboración de produc- 
tos derivados de la leche, conservación de 
carnes, frutas, huevos y vegetales en frío, 
fabricación de hielo, compraventa de mer- 
caderías, artículos y materias primas des- 
tinadas a llenar loz predichos objetos, ven- 
ta de lo producido, arrendamiento temporal 
de sus cámaras y actividades anexas o afi- 
nes; B) Tendrá. el asiento principal de sus 
operaciones, su domicilio, en Gulchón, lu- 
Bar áel Departamento de Paysandú, y du- 
Fará cinco años, a contar desde el l,o de 
Dictembre próximo pasado, que serán pro- 
rrogables por períodos dos dos años; C) El 
fapital es de $ 25.000,00, que pertenece en 
la cuota de $ 10.00.00 al tercero úe-.los 
hombrados y en cuotas de $ 5.000,00 a ca- 
da uno de los otros tres. Dicho capital se 
halla totalmente integrado en la plana in- 
dusrial de la Sociedad con la incorpopración 
de maquinaria y oros elementos fakriles 
a propósito, Puede ser aumentado y divi- 
dido en acciones de $ 200.00 cada una; D) 
on administradores úe ella los Sres. Juan, 
Germán y Roberto Nie!l Silveira, con igual 
domicilio que la Sociedad y la razón social 
gerá utilizada por ellos dos o acompañados 
por los otros socios, según la importancia 
de los asuntos regulados por el contrato. 
La planta industrial está instalada en dl- 
cho lugar del expresado Deparamento y los 
administradores arbitrarán para ella local 
definitivo; E) Se ha investido como Direc- 
tor Técnico de ella a don Federico Molins 
Í a don Alberto Carrére como Síndico de 
a Compañía; F) Los administradores re- 
gentearán la sociedad de acuerdo con las 
prerrogativas del caso y la representarán 
Juáicial y extrajudicialmente en los térmi- 
hos del contrato, El señor Daniel Griot 
tenderá los trabajos de la planta indus- 
trail: el señor Audémar Z. Mactado no 
tendrá actividad; G) Se establece un fondo 
úe reserva con el 10 olo de la utilidad bru- 
ta y, previas las amortizaciones y compen- 
saciones, contractuales las utilidades se dl- 
vidirán en proporción a los capitales y po- 
Grán retirarlas anualmente; H) Las asam- 
bleas ordinarias se realizarán en la prime- 
«ra quincena del mes de Diciembre, la que 
podrá resolver la creación de sucursales, la 
ampliación del giro, la compra y construc- 
ción de inmuebles la venta de ellos, la 
contratación de préstamos y la apertura de 
cuentas en descubierto, la utilización de 
reservas y los demás actos que le son pro- 
pios legal y contractualmente. Habrá asam- 
bleas extraordinarias cuando sean solicita- 
das; 1) Se practicará balance general con 
fecha 30 de Noviembre de cada año; se 
Mevará contabilidad adecuada y líbros de 
actas y resoluciones; J) Planteada la diso- 
lución la sociedad durará todavía dos años 
Y, en caso de liquidación, será reajizada 
por los administradores. salvo que éstos es- 
tén impedidos. Se liquidará en los Casos 
previstos por la ley, por muerte o incapa- 
cidad de todos los socios o de los adminis- 
tradores y por mayoría de socios con 3/4 
representativo del capital, La asamblea pue- 
de resolver que la Sociedad no sea liqui- 
dada y sÍ puesta en venta, de acuerdo con 
ormenorizaciones contractuales; K) Para 
as controversias se establece el arbitraje 
del Síndico, Los socios. pueden solicitar fre- 
cuentemente referencias sobre los negocios. 
Los fallecidos serán representados por una, 
sola persona y los incapacitados por su re- 
presentante legal, — Montevideo, Marzo 10 
de 1949. — Juan Germán Nlell Silveira, — 
Roberto Niell Silveira, — Juan Daniel Griot, 
=- Audémar Z. Machado. 
$54.00 Mz.15-2667-V,m2,25. 


A e 5 qt. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Por intermedio del rematador Romeo No- 
siglia he prometido vender al señor Vi-| 
cente González Aldao mi casa de comercio 
elaboración de crolssants denominada: “La 
Parisien”, situada en la calle Tacuarembó 
1632, de esta cludad, A los efectos legales ! 
Joy 2s191190% acreedores concurrir a | 


“7 1877, — MAXIMO REDONDO FER- 
NANDEZ, . 
Ñ $6.80 Mz,9-2356-v.m2.28, 


Lia tio UerJAL 


ELUY9A 
LLAMADO A ASAMBLEA 


" De acuerdo al artículo 29 de los esta- 
tutos sociales se cita a todos los señores 
acelonistas de “Fábrica de Lápices Unión, 
Sd. A.” para la asamblea genceal ordinaria 
a ceiebrarse el 30 de Marzo del corriente 
año' e las 18 horas, en el local de la calle 
Hlandengues 2015-19,, para rratar la siguien- 
tá crden del áfa: 1) Lectura del acta ante- 
rior, 11) Consideración de .a tmemoría, ba» 
lance general cuenta de pérdidas y ganan- 
cias, informe del Síndico y distribución de 
utulidades correspondientes al ejercicio ce- 
rrado al 31 de Diciembre de í548; III) De- 
sienoción de dos accionistas para firmar 
el acta, j 


Se prtviene a los señores accionistas que 
áe acuerdo al artículo 25 de los estatutos 
acbérán depositar sus acciunes en la So- 
ciedad o certificado bancario de depósito 
ás las mismas con tres días de anticipación 
a la fecha, para tener derectfo a voto en 
la asamblea, — El Directorio. — Montevi- 
deo, Marzo 11 de 1949, 

” $12.00 Mz,15 2682.-y,mz,25, 


CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 


“LA ROCHENSE LIMITADA” 


A los efectos legales y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 6.0— del de- 
creto-ley número 8,992, del 26 de Abril de 
1933, se hace saber al comercio y al pú- 
blico en general que por escritura que en 
la ciudad de Rocha, con fecha 24 de Fe- 
brero de 1949 autorizó el escribano José 
Ramón Luna, cuya pimera copia se encuen: 
tra inscripta el día 4 de Marzo de 1949, 
con el número 2 del folio: 1 vuelto al 9 
del Registro Público de Comercio a car- 
go del Juzgado Letrado de Primera Ins- 
tancia de Rocha, se constituyó una socie- 
dad de responsabilidad limitada sobre las 
siguientes bases: Socios: Juan Carlos Per- 
tusso, Raúl Carlos Borsani, José Florencio 
Restuccia Vera, Carlog Julio Rivero y Or- 
lando Amalio Mesfas. Naturaleza: sociedad 
de responsabilidad limitada, Denominación: 
“La RocWense Limitada”. Domicilio: ciudad 
de Rocha, Objeto: fábrica de ladrillos de 
prensa, ticholos, tejas, tejuelas, mosaicos, 
azulejos y todo otro material cerámico y 
ailículos de construcción en general. Capi- 
tal: $ 30,000.00, dividido en 30 cuotas de 
$ 1.000,00, totalmente integrado en dinero 
efectivo y aportado asf: señores Juan Car- 
los Pertusso, $ 7.000.00; Raúl Carlos Bor- 
sano, $ 7.000.00; José Florencio Restuccia 
Vera, $ 7.000.00; Carlos Julio Rivero, pe- 
sos 6,000.00, y Orlando Amalio Mesías, 
$ 3.000.00, Plazo: 10 años, a partir del 
lo de Febrero de 1949, Administración: 
por un Directorio formado por tres miem- 
bos y lo constituyen los socios Juan Car- 
los Pertusso, Raúl Carlos Borsani y Orlan- 
do Amalio Mesías, Uso de la firma: a car-] 
go de los señores Juan Carlos Pertusso y 
Raúl Carlos Borsani, Balances: anuales. Di- 
solución: denuncia y pérdida del capital, —1 
Recha, Marzo 9 de 1949. — José R. Luna, 
Escribano. 


A [0 A. PI A 


$24.00 Mz.15-2670-v,m2z,25. 


COMPAÑIA BAO, SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORJA 


De acuerdo con lo establecido en el ar- 
tículo 18 de los estatutos sociales se con- 
voca 4 los señores accionistas a la asam- 
Slea general ordinaria que se celebrará en 
Montevideo el dia martes 29 de Marzo de 
19498 a la hora 19, en el local de la calle 
Treinta y Tres número 1327, con el objeto 
de iratar la siguiente orden del áfa: A) Me- 
Weoria e inventacio. Balante y cuenta de 
pérdidas y ganancias;.B) informe del Sín- 
riico; Cj) Distribución de utilidades y de- 
terminación del dividendo; 0D) Fijación y 
destino fondo de reserva; E) Determina- 
ción del múmero de miembrus que deben 
formar el Directorio para el ejercicio 1919, 
según artículo 36; EF) Elección de los miem- 
bros del Directorio, Síndico y suplentes; G) 
Fijación de la remuneración que corres- 
ponde a los Directores y Sírd:co, H) Nom- 
brar dos accsonistas o mandatarios presen- 
tes para firmar el acta de la asamblea, 
conjuntamente con el Presidente y Secre- 
tario . 

Se previene a los señores accionistas que 
para poder asistir a la asamblea es indis- 
pensable, de acuerdo con el artículo 22, 
tener depositado en la Secretaria de la So- 
viedad, con tres días de unticipación ai 
señalado para la asamblea, la totalidad 
de sus acciones o uno » más certificados 
de depósito expelido por us institución 
bancaria naclonaí y extranjera, -—- El Di- 


rectcrio, Ñ o 
$11.50 Mag 2835-v.m2.23, 


e A A A O A A e o 


sucesión Gualberto Ruiz: Diego Ruiz. 


A A 


Marzo 19 de 1949 


AL' COMERCIO Y AL PUBLICO “. 

A los efectos de 14 ley del 26 de Setiembre 
de 1504, comunico que hemos véndido a los 
señores Rogelio. Oscar y Ernesto Vullien el 
comérclo que en el ramo de almacén, ferre» 
tería y bazar gira on esta ciudad bajo la 
razón social “Sucesión GUALBERTO RUIZ”. 
< Las Piedras, Marzo 3 de 1949, — Por 


$10.80 Mz,8-2273-v.mz,28. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Ley 26 de Setiembre de 1904, Promette 
mos vender a los señores Manuel Vázques 
y José María García la tercera parte in. 
divisa que nos corresponde en la casa de 
comercio que en el ramo de panadería ese 
tá instalada en esta ciudad, casa númes 
ro 1657 de la calle Lavalleja, Acreedores 
Dresentarse en término legal en Sarandí 430 
(escritorio 18), escribanía Antelo. — EMi+= 
LIO RUBIO. — DORINDA PEREZ DE RU« 
BIO. — Manuel Vázquez. — José María 


García. 
$10.20 Mz.9-2337-v.m2z.28, 


¡AAA 

“BALNEARIO JAUREGUIBERRY>” : 

CADUCIDAD DE PROMESAS DE VENTA 
a A PLAZOS : 

Do acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
10 de la ley 9.099 de 20 de Setiembre de 
1933 y habiendo transcurrido los términos 
previstos para la caducidad de las prome.= 
sas correspondientes al “Balneario Janre« 
guiberry”, ubicado en la 8a sección judi.s 
cial de -Canelones. padrones Nos 17795 y 
6022 se hace saber a los promitentes coma 
vbradores: MARIO DOMINGO ARDANS, mans 
zana 51, solar 8; ARTURO  EXEQUIEL 
ABREU, manzana 36, solares-12 y 13, JO= 
SE ALBERTO SERRA, manzana 48. solam 
15; HERMINIA DALTO DE ARAMBILLET, 
manazana 58, Solar 5, caducidad respectiva» 
— Miguel Jaureguiberry, 
$12.00 Mz,14.-2586-v,m2.30, 

e] 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Ley 26 de Setiembre de 1904, Prometia 
mos vender a los señores Aurelio Garrido, 
Héctor Fernández y Domingo Antonto Ro- 
dríguez las partes Indivisas que nos co« 
rresponden en las casas de comercio ins= 
taladas en el ramo de panadería y sucure 
sal de panadería en las casas número 221% 
de la calle” Duvimioso Terra y número 20509 
de la calle Cufré, respectivamente. Acrees 
dores presentarse en término legal en esa 
cribanía “Antelo, Sarandí 430 (escritorio 18). 
— Aurelio Garrido, — Héctor Fernández, 
— MANUEL TIELAS, — SALVADOR PRA- 

DO. — Domingo A. Rodríguez. 

$10.20 Mz.9-2338-y,m2z,28, 

A dy 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
A los efectos de la ley de: 26 de Setiemae 
bre de 1904 hago saber que he prometido 
vender al señor Francisco María Denis Ar- 
chento el comercio que en los ramos da 
provisión y venta de frutas y verduras ten» 
go establecido en la calle General Artigas 
esquina José Pedro Varela, de la villa de 
Nueva Palmira, 8a sección judicial del De- 
partamento de Colonia. Los acreedores úe- 
berán presentarse en el mismo comercio. — 
CARLOS MARQUEZ COMETTA., 
$10.20 Mz,9-2343-v,mz,25, 


rn. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
En cumplimiento de las disposiciones de 
la ley. de 26 de Setiembre de 1904 hacernos 
saber al comercio y al público que hemos 
drometido veder a “A.L.O.S.A.” Arricar 
Labat Odgdone Sociedad Anónima nuestro es« 
tablecimiento instalado en la calle Martín 
García 2141 de ésta ciudad. Los que se con- 
sideren Con derecho deberán presentar los 
justificativos de sus créditos en ese lrgar 
dentro del término legal, — Monteviceo 
Marzo $ de 1949. — GUATTA Y CAMONA, 
$10.20 Mz.12-2545-v.m2z.81, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Comunico al comercio y al público que 
he prometido en venta al señor Héctor De- 
vitta, el comercio que en el ramo de hotel 
tengo instalado en la villa de Aiguá, Sa 
sección judicial de Maldonado, debiendo 1093 
acreedores presentar los justificativos de 
sus créditos en el propio comercio. Y a log 
efectos de la ley de 26 de Setiembre de 19204, 
hago la presente publicación. — Aiguá, Fes 

brero 25 de 1949. — RAUL SARQUIS 

$10.20 Mz.12-2531-v mz2.31. 

AL COMERCIO Y AL PÚBLICO 
Oficinas Panzera, Paraguay 1259 intere 
viene. Miguel Angel Scordamaglia compra 
el comercio ramo lechería y venta de pan 
sito en Ckarrúa 2001 Acreedores presen- 
tarse en el referido comercio. Ley 28 ú0 
Setlemkre de 1904 — Montevideo Marzo 9 


de 1949. — OSVALDO FORNI. — OLGA 
UALDE DE FORNI. — Miguel Angel Score 
damasglla, : 


y $6.80 Mz2.12-2574-4,m2.31., 


sá 


ur: 


Marzo 19 de 1949 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Prometimos vender a los esposos Berko 
Frydman Wacersteín y Clara Cima Marchik 
¿de Frydman, intervintendo el balanceador 
señor Máximo Freiría, el comercio de fe» 
Yreiería y bazar que gira bajo la razón mo- 


.tíal de “ALEJO GENOVES Y HNO.” Ave: 


mida General Flores N.o 4251 de esta ciu» 
dad, los acreedores deben presentar sus eré. 
ditos por duplicado en la escribanía Simón 
¿vda, 18 de Jullo N.o 1377, piso 5,0, Ley 26 
€s Setiembre de 1904, -—- Montevideo, Febra» 
ro 25 de 1949. — Alejo Genovés, — Marla. 
«Albornoz de Genovés, — Carlos Genovés, 


. María Arotcharen de Genovés 


13.60 Mz,4.2135-v,m2z,23 
A e 
AL. COMERCIO Y AL PUBLICO 

Con intervención del estudio del doctor 
.Eduardo Fonticelli (Escribano Vicente Pa= 
.Fisi) CIPRIANO MONTERO GOMEZ prome- 
 tió en venta a los señores Miguel Estarás. 
Generoso Costa Pallas y Francisco Canedo 
la casa de comercio que gira en el ramo de 
“panadería denominada “La Esmeralda” sita 
en la primera sección del eDpartamento de 
“Canelones, calle Florencio Sánchez 519, 
"Acreedores e interesados presentarse indis- 
“tintamente en la sede del comercio o en 25 
Me Mayo 631 ciudad de Montevideo, — MÍ- 
guel Estarás Generoso Costa Pallas.y Fran- 


bisco Canedo, Ñ 
: $ 10.80 Mz.8-2264-v.mz,28 


AVISO 
Por contrato del 25 de Energy de 1949 se 
onstituyó la Sociedad “JALISTO LIMITA- 
Dar inscripta en el Registro de Comercio 
que lleva el Juzgado de ln Civil de segun» 
do turno con el N.o 40, fallos 95 a 97 vuel- 
a del Libro 1 de Contratos Sociales, el 22 
dde Febrero de 1949, Objeto: Café, bar, res- 
taurant confitería. varieté y afines, So. 
ios: Salvador Botella y Margarita Nieves 
rum Luzardo. Gerente habilitado: Antonio 
Manuel Francisco Sansó Mandujano, Domi- 
“eilio: Buenos Alres 129 Capital: $ 4,000.00 
Aportado por partes Iguales. Administra» 
lón y uso de la firma, Salvador Botella, 
zdiazo: 2 años con prórroga automática. Uti- 
lidades: por partes iguales entre.socios y 
Gerente, Balances: Al tin de cada ejercicio, 
$14.00 Mz.12-2550-v.m2z.23, 


ORGANIZACION DEL CREDITO RECIPRO. 
CO ENMOBILIARIO SOCIEDAD ANONL- 
MA “0.C.R 1.S.,A.” 

CONVOCATORIA 
El Directorio de la Organización del Cré- 
ito Reciproco fumobiliario S. A. (O.C.R. 
.S.4,), convoca a los señores accionistas 
fpara fa asamblea ordinaria anual a reali- 
xarse el 26 de Marzo de 1949 en la sede so- 
cial (Plaza Independencia No 711), a las 

11 horas para considerar la siguiente: Or- 

den del día: l,o Lectura y consideración de 

la. memoria «inventario de todos los blenes 
balance del noveno ejercicio, cuenta _de 
pérdidas y ganancias e informe del señor 

Síndico, ios que están a disposición de los 

que justifiquen ser accionistas en el domi- 

cilio social, hasta el día fijado para la rea» 
dización de la asamblea (artículo 33 de los! 

estatutos), 2.0 Designación de un accionis- 1 

“ta para firmat el acta de la asmbalea 


PP 


tículo 13), El Directorio hace presente que 
para asistir y tomar parte en la asamblea, 
los accionistas deberán registrar y depo- 
sitar sus acciones en las oficinas de la So- 
cledad o en algunos de los Bancos de pla- 
za, hasta el día antes del fijado para la 
Teunión y que la Sociedad expedirá una 
constancia nominal con el número de las ac. 
clones y con el número de votos que corres- 
ponda, (Artículo 4.0). -— Montevideo, 9 de 
ponda. (Artículo 41), — ontevideo, 9 de 
z — Hipólito Tournier, Director-Secreta- 
tio. . 
$16.00 Mz.12-2494.v,m2,23, 
“ARENAL GRANDE” S, A. 
CONVOCATORIA 
, De acuerdo con el artículo 16 de los es- 
tatutos sociales, se convoca a los señores 
accionistas, para la asamblea general or- 
dinaria a realizarse el martes 29 de Mar- 
zo bróximo, a las 16 troras 30, en el local 
del Palacio Salvo, piso 10, escritorio 2. pa- 
ra tratar la siguiente: Orden del día: 1l.o 
Designación del Presidente para esta asam- 
blea, de acuerdo con el artículo 19 de los 
estatutos sociales, 2.0 Consideración de la 
memoria, balance e informe del Síndico, 
correspondiente al ejercicio 1.o de Enero 
al 31 de Diclembre de 1948 8.0 Determina» 
ción de la distribución de utilidades y _ho- 
horarios de Directores y Síndico 4.0 Elec- 
ción de Directores y Síndico (titulares: y 
suplentes), de acuerdo con el artículo 6.0 
lo los estatutos. 5.9 Designación de un ac- 
cionista presente Para aprobar y firmar el 
acta de esta asamblea. de acuerdo con el 
artículo 15 de los estatutos, — Por resolue 
sión del Directorio “Arenal Grande” $. A.t 
Antonio M. Fazzio Berriel. 
. $12.00 Mz,12-2605=7,m2.23, 


dades: 


DIARIO OFICIAL 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 


A los efectos de la ley de 26 de Setlom- 
bre de 1404 comunico que He prometido veñ- 
señores Asdrúbal Sánchez Esca- 
lante y Alberto Fernández, la casa de co- 
merclo que en el ramo de importación de 
“bebidas alcohólicas y anexos tengo insta» 
lada en esta plaza, calle Juan Paullier N.o 
1366. Hago saber también que ha sido res- 
cindido el co:upromiso de formar sociedad 


der a los 


que tenía sobre dicho comercio con los men. 
cionados señores, 


RODRIGUEZ, 
$13.60 Mz.12-2538-Y.m2,31, 
| 
Al COMERCIO Y AL PUBLICO 
Por escritura que el 1l.o de Febrero de 
1949 autorizó el escribano Exequiel Mader. 


na. la que se inscribió en el Registro Públi- 


co de Comercio (Juzgado Letrado de Prime- 
Ta Instancia en lo Civil de sexto turno) N.o 
9, Fo, 45 vuelto del Tomo 4,0. los señores 
John Lawson 


lidad limitada, Denominación: 


Administración y dirección: 


949, 
$8.00 Mz,12-2513-v,m2.28, 


VOMPASIA DE MATERIALES DH 
. CONSTRUCCION S. A. 
CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido en los 
estatutos sociales, se convoca a los seño- 
res accionistas para la asamblea general a 
celebrarse el día 24 de Marzo de 1949 a las 
15 horas. en los escritorios de la Compañía, 
calle 12 de Diciemkre 911, a efectos de con- 
siderar la siguiente orden del día: 1,0 Con- 
siderar la memoria y balance general año 
1948 (artículo 10 de los estatutos), Da 
acuerdo con los artículos 12 y 13 los se- 
ñores accionistas que deseen formar parte 
en la asamblea deberán inscribirse y de- 
positar sus acciones o un certificado que 
acredite su depósito er un Banco, cen la 
oíicina de la administración de la Sociedad, 
calle 12 de Diciembre 911 de las 13 y 30a 
las 17 y 30 todos los días hábiles, Sábados 
de 7 y 30 a 11 y 30 horas. El registro se 
abrirá el día 11 de Marzc en Curso y se ce- 
rará el 23 del mismo a las 15 horas, — El 


Secrearlo, 
$14.06 Mz,12-2490-y.m2.23, 
rs 


“ANDOBO LIMITADA” .- 
+ CONSTITUCION DE SOCIEDAD Da 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Se ha constituído la sociedad del epIgra- 
fo, bajó las siguientes bases: Razón social: 
“ANDOBO LIMITADA”; Objeto: Trabajos de 
mecánica en general, electro-mecánica, me- 
talárgica y la comercialización de los pro- 
ductos elaborados en los talleres de la em- 
presa; Plazo: Tres años, prorrogable por 
períodos iguales y sucesivos; Capital: pesos 
20.000.00 (veinte mil pesos) integrado el 
50 olo y el resto cuando las necesidades de 
la empresa lo: requiera: Aportes: Por par- 
tes iguales por cada socio; Socios: Vicente 
Angu (hijo), Rat Doassans y Angelo 
Boscó? Dirección: Un Directorio compues- 
to de los tres socios y el uso de la firma 
social a cargo del socio Vicente Angulo 
(hljo); Domicilio: Montevideo; Inscripción: 
N.o 1i al Fo. 49 vuelto y siguientes del To- 
mo to del Registro de Contratos a cargo 
del Juzgado Letrado en lo Civil de sexto 
turno. — V. ANGULO — RAUL DOAS- 
SANS. — ANGELC BOSCO. 
$12.00: Mz,12-2517-Y,m2z,23, 
AAA - 
MARTIN Y UBOLDA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Por escritura del escribano Juan C. Al- 
tierl de 23 de Febrero de 1949, inscripta en 
el Registro Público de Comercio del Juz- 
gado de lo Civil de segundo turno, con el 
N.o 54, al folio 130 del Libro 1 de Contra» 
tos sociales. se constituyó la sociedad: 
“MARTIN Y UBOLDI INGENIEROS LIMI- 
TADA”, siendo socios los señores ingenie- 
ros Raúl Martín y Luis Utoldi: Objeto: Rea. 
lizar toda clase de construcciones en Cali- 
dad de administradores. contratistas o dl- 
rectores: Domicillo: Guadalupe 1178: Plazo: 
5 años prorrogable por perfodos de un año: 
Capital: Ocho mil pesos aportado por par- 
tes iguales e integrado totalmente: Admi- 
nistración: A cargo €e ambos socios indis- 
tintamente, — Montevideo, 7 de Marzo de 


949. 
$3.00 Mz,12-2516-v,m2,23, 


Acreedores presentarse 
en dicho comercio dentro del plazo legal, — 
Montevideo, Marzo 9 de 1949, ALBINO 


y Roy Cyril Alien Cóoper 
constituyeron una sociedad de responsabi- 
j LAWSON Y 
COOPER (Representaciones) Limitada. Ob- 
jeto: Explotar corretajes, comisiones y re- 
presentaciones, Plazo: 5 años, Capital: pe- 
sos 10.00.00 aportado por partes iguales. 
Ejercida por 
ambos socios, Balances. “Anualmente, Util. 
5 olo para fondo de reserva resto 
partes iguales. — Montevideo. Marzo 9 de 


24370. 


GENERAL MOTOR9 URUGUAYA 85. A. 

CONVOCATORIA " 
En cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 23 y 28 de log estatutos de esta 
sociedad, se convoca a los señores accionise 
tas para la asamblea general ordinariz ue 
se efectuará en el local de la calle Cerro 
Largo 751. el día. 18 de Marzo de 1949. a sa 
Bora li. Para considerar la siguiente orden 

ei día: : : 


dos accionistas para firmar el acta, 
$10.40 Mz,4-2208-v.m2z.21, 


qxE-IRMM¿RTm]A XA 

“GRAMON $, A.” GRANDES MOLINOS 

NACIONALES . 
CONVOCATORIA 

Se cita a los señores accionistas a asamo 
blea general ordinaria, que tendrá lugar el 
día. 29 de Marzo de 1949 a tas 11 horas, en 
el local de la calle Mendoza N,o 2325, pary 
considerar la siguiente orden del día: 
Lo Consideración y aprobación de la má 
moria, balance general y cuenta de ganaue 
clas y pérdidas correspondientes al vigésta 
mo ejercicio, terminado el 30 de Noviembre 
de 1948, 2.0 Elección del nuevo Directorio, 
Síndico y Síndico suplente, 8.0 Nombramifen» 
to de dos agcionistas para aprobar y firmar 
el acta, — Nota: Se recuerda a tos señores 
accionistas que de acuerdo con In que dis. 
pone el estatuto social, para poder tomar 
parte de la asamblea, deben Aenositarse 128 
acciones o recibo de las mismas en las ofi. 
cinas de la sociedad con tres días de anti» 
cipación, por lo menos, al fijado, recibiendo 
un justificativo que servirá de entrada y 
que expresará el número de votos a que tlene 
derecho cada accionista, — El Directorio, 

$ 21.00 Mz.4-2132-v.mz 21 


A ÓN 


“COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA $S, 
A”, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
CONVOCATORIA . 
Por resolución del Directorio, se cita A 
los señores accionistas para la asamblea 
general ordinaría que se efectuará el día 
25 de Marzo de 1949, a las 11 horas en el 
local de la calle Mendoza No 2335. con el 
otjeto de considerar la sigbiente orden del 
día: 


t.o Consideración y aprobación de la mas 
moria, balance general y cuenta de SAN a 
cias y pérdidas correspondientes al 12,0 
Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre da 
1948. 2.0 Elección de tres Directores de 
acuerdo con el artículo 10 de los estatutos, 
3.0 Nombramiento dé dos accionistas Para 
aprobar y firmar el acta, — Nota: Se pra» 
viene a los señores accionistas que de 
acuerdo con los estatutos para tener dera» 
cho a asistir a la asamblea deberán depusta 
tar las acciones o reciban bancario de log 
mismos, en las Ofícinas de la sociedad con 
tres días de anticipación por lo menus al 
fijado, recibiendo un justificativo que ser. 
virá de entrada y que expresará el nómero 
de votos a que tiene derecho cada accionis. 
ta, — El Directorio, 

-$ 21.00 Mz,4.2131-v.m2 21 
a 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Comunicto al comercio y al público. que 
he prometido vender a favor del señor Tu 
lio Ithurralde las existencias de mercadeo 
rías y muebles y útiles del puesto que poe 
seo en el Mercado Modelo de esta Capital, 
A los efectos legales hago esta publicación, 
— Montevideo, 22 de Febrero de 1949. — NS. 
Esc, Yalesias, Progreso, — Florencio B, 
Lanza, 


o 


$ 6.80 Mz,4.2113-v m2z,28 
A e 
AL COMERCIO Y .AL RUBLICO 

Hacemos saber, a los efectos de la ley de 
26 de Setiembre de 1904, que habiendo res- 
cindido —de- común acuerdo— la promesa 
de venta que doña Adolfina Merk había ce. 
lebrado con los firmantes HECTOR CONS+- 
TANTINO, FAUSTINO BALLESTEROS y 
MATIAS OBERLIN como integrantes de la 
sociedad “Héctor Constantino y Compañta” 
en formación. respecto del.auctivo del hotel 
y restaurant “Neptuno” —que denominamos 
“Canadian Hotel" desde que tomamos pese. 
sión el 15 de Noviembre de 1948—, y ha- 
tiendo vuelto la nombrada Adolfine Merk 
a tomar posesión del establecimiento el 28 
del mes en curso solicitamos 2 quienes se 
consideren nuestros acreedores, que cantlle 
rran con los justificativos correspondlentes 
a la escrianíba Schickendantz calle Uru. 
guay No 1723 tus días hábiles de D a 12 
horas, a tos efectos de ta determinación y 
ez3S del pasivo, — Montevideo Febrero 24 
de 1949, — Héctor Constantino, — Faustino 
Ballesteros, — Matías Oberlin, 

$ 20.40 Mz,4-2133-v,m2,28 


241480 


PT — ———— 


AL COMERCIO Y AL PUBYNICO a 
Tnterviniendo “Unión Comercial”, de Vi- 
gente Alonso y García, Paysandú 213, con- 
fatamos vender a Autonio Fleitas la fiam- 
¡rería, almacén de comestibles y bebidas ¡ 
alcohólicas estáblecida en Wáshington 201. 
Acreedores presentarse al comercio. Plazo: 
dey de Setiembre 26 de 1904, -— Montevi- 
30 Febrero 24 de 1949. — RAMON GONZA= 
165Z2 LOPEZ. — MARIA BARIZO DE GON- 
ZALEZ. 
e $6.80 Mz 5-2199-v,me2 34. 1 
A XVXVX[ÉX[IÓNAXÓ[X Xx A a TAI 3 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendo “Unión Comercial”, de Vi- 
cente Alonso y García, Paysandú 913, se ha 
resuelto dejar sin efecto la promesa -de 
compraventa entre los señores MANUEL GO- Í 
MEZ ABASCAL, RICARDO DIAZ y VICTO-! 
RIANO FERNANDEZ, con respecto al co-' 
mercio de almacén de comestibles y bebl»-:' 
das alcohólicas establecido en Aracena 1605, 
vendiéndola en sustitución .a1 señor. Ricar- 
do Díaz con reiroactividad a la fecha de la: 
primera venta, A los efectos pertinentes 
se hace la presente publicación. —- Mon- 
tevideo. Febrero 24 de 1949. 
$10,20 Mz,5-2196-v.m2,24, 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 7 
Interviniendo “Unión Comercial”, de Vi- 
cente Alonso y García. Paysandú 913, con- 
tratamos vender a Eulogío Rodríguez el 
bar y tebidas alcolólicas establecida en 


Dante 1849. Acreedores presentarse al co- 
mercio. Plazo: ley de Setiembre 26 de 
1904. -- Montevideo, Febrero _14 de 1949. 


-— EVARISTO GARCIA GARCÍA. == JULIA 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Intervinienáo “Unión Comercial” de Vi- 
sente Alonso y García Paysandú 913. con-. 
tratamos vender a Ramón y Leopoldo Fer- 
nández y Ruben Héctor Cambre la fiam- 
brería y bebidas alcohólicas establecida en 
8 de Octubre 3133, Acreedores presentarse 
al comercio. Plazo: ley de Setiembre 26 de 
1904. — Montevideo, Febrero 17 de 1949. 
— JOSE DOLDAN RODRIGUEZ. — FRAN- 
CISCO MATO CALVETE, -- DOLORES RO- 
DRIGUEZ DE MATO. 

310.20 Mz,5-2201-v,mz,24, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendo “Unión Comercial” de Vi- 
cente Alonso y García, Paysandú 913, con- 
tratamos Vender a Marcelino Fernández Gu- 
tiérrez el comercio de venta de pan y flam- 
brería establecido en 18 de Julio 2065. 
Acreedores presentarse al comercio. Plazo! 
ley de Setiembre 26 de 1904. — Montevi- 
deo, Febrero 10 de 19%9, — JIOMAR PAS- 
TORINO ROSSI. — JULIA EIBAS DE PAS- 
TORINO. — RAUL LASTRA BLANCO. .—- 
ISABEL EIRAS DE LASTRA.- 
$10.20 Mz,5-2202-v.m2,24, 


, AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendu “Unión Comercial” de Vi- 
gente Alonso y García. Paysandú 913, con” 
tratamos vender a Luciano Alvarez el bar 
despapcho de |tebidgs alcohólicas esta- 
lecldo en Wáshington 300. Acreedores 
presentarse al comercio, Plazo: ley de Se: * 
tiembre 26 de 1904. — Montevideo, Enero 
24 de 1949. — JOSE NOYA DUBRA. — MA=; 
RIA JOSEFA -PACORET DE NOYA., , 1 
1 
1 


NCAA RT 


"$6.80 Mz.5-2197-v.m2,24. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

A los efectos de la igy de 26 de Sotiem- 
bre. de 1904 se avisa que hemos prometido 
vender a los señores Adolfo Comesaña si 
“Emilio Rublo la panadería “El Jardín de; 
Génova” instalada en General Brito del 
Pino 1326. Los acreedores ,con sus justi- 
ficativos deberán ' presentarse en el comer- 
clo referido dentro del plazo legal 
Montevideo, Febrero 22 de 1949. — PEDRO; 
MAS. — ANGAL GARCIA. -—- Adolío Co- 
mamesaña, — Emilio Rubio. 

$10.20 Mz,5-2189-Y,m2.28. 


A e 5 5 e tip 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
A los efectos ley 26 Setiembre de 1904, 
hago saber que he prometido vender a los ; 
señores José Espino y Coralio Alonso mi! 
carnicería sita en 
Sec, PGLESIAS. Progreso. -- FLORENCIO; 


33.40 Mz.4-2154-v.ab.4, 


a 


PU AR 


Participamos que Hemos resuelto” disol- 
ver la Sociedad Colectiva “PAOLETTI HER- 
MANOS” que gira en esta plaza, haciéndose 
exrzo del activo y- pasivo, el socio Augusto 
Paolettl. Acreedores presentarse en Sorla- | 
no 1012 bis, con justificativos de sus cré- 
díitos, Ley 26 Setiembre 1904 y artículo 492. 
FCádizo Comercial, — Montevideo, 3 de Mar-; 


zo Ge -194€, — GINO PAOLETTI. — Augusto Í 


Paoletti, 
24.20 Mz. 11-2448-v.m2,30. 


o 


Progreso, Presentarse ; 


j 

1 

| 

AL COMERCIO Y AL PUBLICO ¡ 
1] 

$ 

¡ 

! 


DIARIO UriLiAL 


S. A, UV. D. E. €. . 
SOCIEDAD ANONIMA URUGUAYA DE 
EXHIBIDORES CINEMATOGRAFICOS 
CONVOCATORIA l 
£e cita para la asamblea Beneral Tronas 
ria que tendrá lugar én la valte Canelones 
1238, el 30 del corriente a lag 18 horas, a 
fin de tratar el siguiente ordena del díu: 
1.0) Consideración de la memretia, bali,n- 
te general, cuenta de ganancias y pérdidas 
e informe del Síndico, referente al tercer 
ejercieiy vencido el 31 de Diciembre de 
1948; 2.0) Distribución d utilidades; 3,0) 
Designación de dos accionistas para fir- 
mar el acta de la asamblea, conjuntamen- 
te con el Presidente y Secretario. 
Se previene que para intervenir en la 
asamblea los accionistas deberán inscribir- 


se con cinco días de anticipación y deposl-. 


tar sus acciones o certificados de depósito 
bancario según decreto de 16 de Julig de 


1943. 
$10.00 Mz.15-2730-v.m2.19. 


“0. O P 0,S A.?» CONSTRUCCIONES 
POPULARES, S, A. 
CONVOCATORIA 


De acuerdo. con lo dispuesto en el ar- 
tículo 20 de los estatutos se convoca a los 
señores arcionistas para la asamblea ge- 
neral ordinaria que tenárá lugar el día 30 
del corriente mes a la Hora 19 y 30 en 
nuestro local social avenida General Flo- 
res 3051, ' para considerar la siguiente or- 
den del éía: l.o Memoria, bajan:e general, 
cuenta de ganancias y pérdidas informe del 
Sindico farticuló 28), distribución de uti- 


_ lidades (artículos 28, 29, %0 y 36);-2.0 Re» 
:; mune:ación a los Directoros Administrativo 
: y Comercial! (artículo 16); 3,0 Designación 


de dos actionistas para firmar el acta de 
la asamblea (artícuio +6)», 


Se recuerda a los señores uccionistas;: 


lo De acuerdo con el nrtículo 24 de los 
¿statutos, los accionistas “us des2oo tutlar 
parte en lay deliberaciones de la asam- 


blea deberás tasertvir y Jepositar su 
ciones o certificado de depésitc de »lias 
expedido po. ¿ne Sustitución tan afila, “en 
dos dias de anticipación al fijado para la 
reunión, en las oficinas de la Sociedaú; 2,0 
La Asamblea se considerará legalmente 
constituída con la presencia de accionistas 
que representen, por lo menos, la mitad más 
una de las acciones integradas artícuto 23), 
-—Montevideo, Marzo de 1949, — El Di- 


rectorio. . 
$16.00 Mz,15-2575-v.m2,19, 
A a 
, AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Prometí vender a Segundo Fascioli la mi- 
tad indivisa del “Biógrafo Chic Salón” sito 
en esta ciudad calle 25 de Mayo 474, Ley 
26 de Setiembre de 1904, acreedores presen. 
tarse en término legal escribanía Maria Es- 


ae- 


ther Tinsky, Treinta y Tres 1279, aparta-: 
= Sg»' 


miento 1. — ROGELIO FASCIOLI 
gundo Fascioll, . 
$7.30 dez 14-2013-v.2D,Z, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
* Comtnicaros haber prometido en venta 
al señor Roque Martinez, la pescadería sita 


¿en la avenida Millán N.o 2683, Acreedores 


presentarsé6 al comercio. Pazo: Ley de Se- 
tiembre 26 de 1904, — Montevideo, Marzo 8 
de 1949. -—- NELLO CASONI, 
DESIO DE CASON1, 
$6.80 Mz,12-2509-v,m2,31, 
" 9 


A A mo 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Se.l'ace saber que con fecha 30 de Ju» 
nio de 1948 se disolvió p» Hquida lx socie- 


dad “Inmobiliaria Manuel Lamas, 3. A.”, 
Domicilio: Sarandí 439 (Montevideo). — 
Wontevideo, Marzo 5 de 1949, 


$8.00 Mz.9-2364-v.m2,81, . 


“CLA AZUCARERA RIOPLATENSE $, A, 
L “L.A.R.S.A.” 
CONVOCATORIA 


En cumplimiento de jo dispuesto en el 
artículo 22 de sus estatutos, se convoca a 
los accionstas para la asamblea general 
ordinaria fijada para el 31 del corriente y 
que se celebrará en el local social Conven- 


: ción 1259 a las 15 horas, con el fin de tra- 


tar la siguiente: Orden del día: l,o) Consi- 
deración de la memoria y talance anuar e 
informe del Síndico 2.0) Designación de 
Síndico y remuneración del mismo, 3,0) De- 
signación de dos asambleístas para firmar 
conjuntamente con el Presidente y Becre- 
iario. el acta de la asamblea. Se previene a 
los asamblefstas que de acuerdo con el ar- 
tículo 25, deberán registrar sus acelones en 
las oficinas de la Sociedad, hasta cinco 
días antes del fijado para la reunión, — El 


Directorio. . 
. - $10.00 Mz,14-2646-v.m2z,28, 


— GRACIELA. 


Marzo 19 de 1949 


e - . . 


TEXTIL LA PAZ S, A. - 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De conformidad con los artículos 15, 16; 
17 y 35 de los estatutos sociales, se convoca; 
a los señores accionistas para la asamblea 
* general extraordinaria, que se efectuará el 
¡ áta 26 de Marzo de 1949 a las 19 horas, en 
el local gocial, La Paz, Departamento de 
Canelones, con el objeto de considerar la 
siguiente orden del da: Primero: aumenta 
de capital. Segundo: Modificar los artículos 
5.0, 6.0, 22, 23. 24 y 33 de los estatutos so- 
ciales. Los accionistas que deseen tomar 
barte en la asamblea deberán registrar sus 
acciones o certificados en la Oficina de la 
¡ Sociedad. hasta el día 24 del corriente mes, 
t Un la sede de la Sociedad está a: disposició! 
de los señores -accionistas el proyecto de re- 
; forma de los estatutos sociales. — El Dia 
" rectorio, Ñ 
: o $10.00 Mz.16-2799-v.mmz 20. 
. MODIFICACION DE COMPAÑIA PLANE 
DE COMERCIO LIMITADA 
De acuerdo con los artículos 6,0 y 1 del 
decreto ley del 26 de Abril de 1933 se Maud 
saber al público que la Sociedad de Reszpon= 
sabilidad Limitada “Compañía Platense dé 
Comercio” inscripta en el libro 3 ai fold 
231 del Registro de Comerció del Juzg2do: 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de sexto turno, modificada por escritura de 
fecha Y de Octubre de 1948, inscripta en el 
Registro de Comercio del Juzgado Letrado 
de Primera Instancia en lo Civil de segunée 
do turno con el número ¿258 a] folio 580 del 
libro 2 de Contratos Soriales, bor escritura 
de fecha 30 de Enero de 1949 mudificó sú 
constitución de la siguiente manera: La Sox 
ciedad se llamará a partir de la fecha “DIE» 
TRICOM SOCIEDAD DE RESPONSABILI4 
DAD LIMITADA”. El domicilio se fija en 
la casa de la calle Sán Jowé número 1183 
de esta ciudad. El capita! se elevó a pesos 
200.000.00 dividido en 400 cuotas de pesos 
500.00 cada una, siendo iss aportes los ula 
guientes: Señor Luis Andrés González 24 
cuotas, señor William Ewart Castleton 84 
cuotas, señor Eduardo Félix Alvarez de To= 
ledo 60 cuotas, señor Alejandro Benjamítk 
Shaw 42 cuotas, señor Frank Diilon Du-Vig' 
nage 120 “cuotas. Cada socto ha aportad 
el 50 olo en efectivo y el otro 50 olo 8 
obligan a aportarlo cuando el Directorio 
social lo determine. El plazo es de 5 año 
a Contar del día 30 de Enero de 1949, pros 
rrogzables por períodos de 2 años. La úirecs 
ción y administración Será ejercida conjura 
tamente por los cinco socios, correspondlene, 
¡ do el uso de la firma soctal indistintamente 
*a cualquiera de los socios, sin limitación 
: alguna. La escritura. de modificación ha sl. 
do inscripta en el Registro de Comercio lex 
vado por el Juzgado Letrado de Primer 
Instancia en lo Civil de segundo turno € 
día 24 de Febrero de 1949 con el número 4 
al follo 99 vuelta del libro 1 de Contrato3. 


Sociales, SS 
$26.00 Mz.7-2231-v.mz.23. 
— e A o PP cd a) 


“LA INDUSTRIAL FRANCISCO PIRIA $8, A! 
PRIMERA CONVOCATORIA 

De acueráo con los artículos 30 y 19, ine 
ciso 18). de los estatutos sociales, el Dired4 
torío de “La Industrial Francisco Pirla Syg 
A.”, convoca a los señores accionistas pas 
ra la asamblea general ordinaria que ten+ 
árá lugar el día 29 de Marzo de 1949, a las 
15 horas, en el local social de la calle Sa- 
randí 560, de esta Capital], para considera 
la siguiente: Orden del día: 1) Acta de lá 
asamblea anterior, 2) Memoria. balancó 
general, cuenta de pérdidas y ganancias 0 
informe del Fiscal, relacionados con el pes 
ríodo 1.0 de Julio de 1947 a 30 de Junio de 
1048. 8) Distribución de utilidades, 4) Vas 
rios. 

Los señores accionistas que deseen to.+ 
mar parte en la asamblea, deben registral 
sus acciones en las oficinas de la Sociedad; 
, Calle Sarandí N.o 500, antes del 25 de Mare 


izo de 1949, de acuerdo con el artículo 33 ds 

j los estatutos. — Monteviúeo, Marzo de 1949. 

: $19.00 Mz.11-2491-v.m2z.25. 
rn 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Hemos prometido vender a favor del Sg8+ 
for Marlo Dalpozzo el almacén, frutas y 
* verduras sito en la calle José Pozzolo -1050 
; según ley 26/9/1904, Intervienen Oficinas Pas 
umbo Hnos,, Br; Artigas 3678. — Monte. 
¡ video, Marzo 8 de 1939 — ANDRES DA» 
NADJIAN, — MARIA CHINCHINIAN DB 

[| ODANADJIAN. — Mario Dalpozzo. 
$6.30 Mz.11-2421-v.m2.80. ' 
A a rc 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

A los efectos de la ley de Setiembre 28 €e 
| 1904, hago saber que he prometido vender 
'el comercio que gira en el ramo de Pensión 
Familiar. instalada en la casa núm, 127 de 
la calle 25 de Mayo de esta Capital: a fin 
de que los acreedores se presenten dentro. 
¡de término legal — Montevideo. Febrero 24 
de 1949, — MADQLINA SILVA 


$ 6.50 Mz.2-1996-m2z,21_! 


iS 


des 


Lip 


* 


o INDUSTRIALIZADOS, $. A. 
. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convocatoria 


9 
+ o. - Pd 
li URL AYA SOCIEDAD ANONIMA” 
ASAMoG HA GENERAL ORDINARIA DE m 
ACCIONISTAS 

Se convoca a los señores accionistas ge 
ECiba Uruguaya Sociedad £nónima” para la' 
Asamblea general ordinaria que 5» realizará : 
één el focal social de la calle Maldonado 
.o 1220 el áfa 28 de Marzo a las 14 y 30' 
horas para fonsiderar la siguiente orden 
el día: 1.0) Lectura de] acta de la asam-( 
lea anterior. 2.0) Consideración de la me- 
anoria, balance general, cuenta de ganan- 
£ias y Pésidas, correspondientes al ejercl- 
£to económico corrido desde el lo de Ene- 
o al 31 de Diciembre de 1948, así como el 
jatorme de la Sindicatura y el reparto 
festino de las utilidades. 3.0) Determina- 
*ión del número de Directores y elección 
8 log mismos. 4.0) lección de Síndico ti- 
ánlar y suplente, 5.0) Elección de dos Ae- 
Dionistas a los efectos del cumplimiento de 
¿y establecido en el artículo 22 de los esta. 
Laitos roctales, 

Nota. — Se recuerda a log señores accto- 
nístas el cumplimiento de lo dispuesto por 
£l artículo 20 de los estatutos sobre regls- 
Zro y depósito de acciones antes de la asam- 
blea. — Montevideo, Marzo 11 de 1949, — 


La Secretaría. 
$14.00 Mz.16-2753-v.mz.28, 


«q 
AN 


"TEXTIL LA PAZ S. A. 
ASAMB'-LA GENERAL ORDINARIA 

De conformidad con los artículos 13 y 17 
Ge los estatutos sociales se convoca a los srs, 
accionistas para la asamblea general ordi- 
harfia que se efectuará el día 26 de Marzo 
de 1919 a las 18 horas, en e] local social, 
«La Paz. Departamento de Canelones, con el 
“ebjoro “a considerar la siguiente orden del 

la: Primero: memoria, balance e informe 
¡Mel Síndico correspondiente al cuarto ejer- 
“gicio cerrado el 31 de Diciembre de 1943. 
Segundo: distribución de utilidades. Ter- 
fero: Elección del Síndico, Cuarto: Desig- 
nación de dos asambleístas para firmar el 
Acta. Los accionistas que deseen tomar 
parte en la asamblea deberán registrar sus 
meclones o «ertificados en la Oficina de la 
£ociedad hasta el día 24 del corriente mes. 


*- El Directorio. 
il $10.00 MzZ.16-2798-v.mz.26, 


o — 
; CAJA: POPULAR DE YOUNG 

2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
E Convocatoria 


De acuerdo a lo establecido en el artículo 
8 de los estatutos de la Institución, se 
gonvoca a los señores accionistas para la 
Bsamblea ordinaria a realizarse el día 27 de 
DBlarzo a las 9 horas en el loca] de la Socie- 
dad Fomento Rural de Young, .para consl- 
flerar la siguiente orden del día: lo Desig- 
<hación de dos accionistas, que con el Seere- 
tario efectúen el escrutinio, proclamen su 

esultado y subscriban e] acta de la asam- 
Plea en representación de los accionistas, 
12.0 Consideración de la memoria, proyecto 
Sistribución de utilidades, balance general, 
Boris de pérdidas y ganancias e informe 


“el Síndico por el ejercicio “cerrado el 31 de 
Diciembre de 1948 8.0 Elección de Diree- 
gorto, 4 titnlares y 4 suplentes, Síndico ti- 
Zular y suplente, A la vez se hace saber a 

os acclonistas, que de acuerdo al decreto 
del Poder Ejecutivo del 16 de Jullo de 1943, 
para tener derecho a formar parte de la 
. Asamblea, los señóreg accionistas deberán 


$n cumplimiento de esta disposición. 

«£samblea quedará nú- 
jpero de accionistas gue concurra, (artículo 
“N.o 40 de los estatutos). — Alfoñso Barta- 
— Justo A. Leal Roldán. 


818.00 Mz,16-2785-v.m2z.26. 


¿huru, Presidente, 
Becretario. 


y . 
PA e 
“PRODUCTOS AGROPECUARIOS 


. Cumpliendo con lo dispuesto por el ar-; 
tículo 36 de los estatutos KÑe convoca .a' 
Jos señores accionistas para la asamblea! 
Eeneral ordinaría que se celebrará el día 
6 de Abril de 1949 a las 17 Horas en el: 
loral de la Cámara Mercantil de Produd-* 
tos del Pafs (Rondeau 1908). Orden del' 
fla: Lo Consideración de la memoria, ba-! 
lance anual e informe del Síndico; 2.0 Cuen-¡ 
ta de ganancias y vérdidas; 3.0 Elección: 
de dos titulares y cinco suplentes del Di- 
rectorio; 4.o Designación de dos de los se- 
fiores accionistas presentes Para que fir- 
men el acta de la asamblea conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario. 

Para concurrir a esta asamblea es 
Necesario depositar las acclones o certifi- 
tados banrarios en los escritorios de la So- 
ftiedad con tres días de anticipación a la 
fecha de la reunión, entregándose a los; 
accionistas el certificado correspondiente. 
£- Montevideo, Marzo 14 de 1949, — El DI- 
Tectorio. : 

a $12.00 Dz,17-2807-v,m2.28, 


.zo 8 de 1949. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO . 
asenterviene oficina “Pizzanelli”, Uruguay 
02, 

mestibles y bar calle Decroly número 4802, 
a Paride Cardani y José De Rossi, (Ley 26 
Setiembre 1904).. -- Montevideo, Febrero 26 
de 199, — ENRIQUE J. JINEZ y LUIS 
PINTON PONCIO. 


ni 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO. 

Comunico que he resuelto clausurar el co- 
mercio de provisión y lechería que tengo 
en esta Capital, en la calle Guadalupe nú- 
mero 1626, A los efectos de la ley 28 de 
Setiembre de 1904, llamo a mis acreedo- 
Tes pura que presenten sus comprobantes 
Por duplicado en la calle Galicia número 
1445, dentro del plazo legal. — ARMONIA 
MARTINEZ DE RODRIGUEZ. 

$10.580 Mz,15-2680-v ab.t, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO. 

Comunico que prometí vender a José Ma- 
ría Quintans mi participación en el comer- 
cio de café y bar que bajo la firma “Rodrf- 
guez y Quintans” giraba en esta Capital, 
calle Cerrito" número 403, A los efectos de 
la ley de 26 de Setiembre de 1904 Mamo a 
mis acreedores para que presenten sus com- 
probantes por «duplicado: en el Centro de 
Almaceneros, .18 de Julio número 1707, den- 
tre del plazo legal. — CAYETANO RO- 


DRIGUEZ. 
$10.80 Mz,15-2659-v.ab,g, 
O 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Manuel Pérez Candame y señora pbrome- 
ten vender “Fideería Reducto”, Millán 2572, 
a Julio R. Gómez y Euis Alkterto Bordoli 
(Grafina S. S.), Acreedores en escribanta 
Cotelo, Rincón número 541. — Montevideo 
Marzo 7 de 1949. — MANUEL PEREZ CAN- 
DAME. — CARMEN REGUERA DE PE- 
REZ CANDAME. — Julio R. Gómez. 
Luis Alberto Bordoli, : 
! $7.20 Mz, 15-2652-v,ab.g, 
HA 


'” AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Interviniendo oficina “Cercido”, R. Cer- 
cido y Pose Hnos,, Cerrito 685, prometimos 
vender a la señora María Simo de Tarrés 
la provisión y techería de la calle Yagua. 
rón número 1456, de esta ciudad, Acreedo- 
res: ley 26 de Setiembre de 1904. —-Mon-» 
tevideo, Febrero 26 de 19149. — SILVANO 
CORBO. — MANUELA YAPUR DE CORBO. 

$7.20 Mz.15-2650-v,ab.t. 


A 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendo oficina “Cercido”, R. Cer- 
cido y Pose Hnos,, Cerrito 685, prometimos 
vender a los señores Ventura Oujo y Au- 
rélio Lorenzo la casa de comercio del ra- 
mo venta de pescado y bebidas fermenta- 
das de la calle Pérez Castellano noímero 
1591, de esta ciudad, Acreedores: ley 26 
de Setiembre de 1904, — Montevideo, Mat- 
— RAMON FERREIRO. 
BALBINA HERMO DE FERREIRO. 
ÓN Ñ $10.89 Mz,15-2651-v.ab,4, 
a 
. AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
De acuerdo a la ley 26 de Setiembre de 
1904 comunico que con intervención del ba- 
lanceador público A. Costas Cabezas, Sa. 
randí 493 he vendido el café y bar ubicado 
en la calle Colón número 1551 esquina Ple- 
dras al señor José Barreiro Martínez. 
Montevideo, Marzo 7 de 1949, — EULOGIO 
LOPEZ RODRIGUEZ, 
$7.20 Mz,14-2593-v.ab,2, 
q€- AECA 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Se hace sakter que lía quedado disuelta 
la sociedad existente entre los señores FIS- 
CHEL 
el ramo de taller «le confecciones. calle 
Maltonado 842 de esta ciudad, quedando 
ecu el activo y pasivo el solo Sehapiro, el 
que lo aporta a la sociedad a constituir en 
el mismo ramo con el señor Bernurdo Mar- 
gulles, A tos efectos legales y ley 26 de 
Setiembre de 1904 se hace esta Dublicación, 
Acreedores prsntarse escribanía María Eg- 
ther Tinsky, Treinta y Tres N.o 1279, Ap. 
1. — Fischel Schapiro. 

. $14.40 Mz.14-2611-v ab 2, 
A 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Ley 26 de Setiembre de 19304. Prometí 
vender a Tebel Frydman la casa de co- 
mercio que en el ramo de taller de camas 
y anexos gira en la calle Justicia 2416,; 
Acreedores presentarse en término legal en; 
escribanía María Esther Tinsky, Treinta y; 
Tres 1279, apartamiento 1. SALOMON 

GOLDBERG, — Tebel Fridman. 
- $10.50 Mz,14-2612-v,ab.2, 


¡ para 
«que tendrá lugar el 


$7.20 Mz,25-2673-Y.ab,t. 


SCRAPIRO e ISAAC SCHMIDT enf 


24490 


¡A 


GPSÍPER, 9. A, 


ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
. Rrametf vender el almacén de cn.i- 
| tículos 11, 12, 13, 


De acuerdo con jo dispuesto Por log gre 
14 y 15 de los estatutog 
los señores accionistag 
general extraordinaria - 
1 de Abril de 1949 a 
las 9 horas en el local de la calle Mer. 
cedes 1228. para tratar la siguiente or. 
den del día: 1.0 Memoria y balance gene.. 
ral al 31 de Diciembre -de 1948; 2.0 Cuenta 
ganancias y pérdidas y distritución de uti. 
lidades; 3,0 Informe del Síndico. — El Sa. 
eretario Ad - hoc. 
$12.00 Mz.17-2803-v.ab.£, 
PA A o ca 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Se hace saber que hemos vendido por 
Intermedio de la oficina Ubal Díaz, culle 
25 de Mayo número 512, el bazar y ferro. 
terífa "El Rayo” ubicado en la catlo Le 
bertad número 2601 de esta cludad al see 
flor -Avelino López, De acuerdo con la ley 
26 de Setiembre 1904, acreedores presen. 
tarse con sus respectivos créditos en esa 
oficina. — HIPOLITO ANTONIO MARTI. 
NEZ. — PEDRO BERNARDO PERADOTO., 
— EMA JUSTO — EMILIA ARANA. 

. $10.80 Mz,7-2261-v,m2.26, 


sociales ge cita a 
la asamblea 


FRANCISCO ALONSO ADAMI, $. A. 
CONVOCATORIA 

Se,cita para la asamblea general ordi. 
varia que tendrá lugar en la calle Colo= 
nia número 1268, de esta ciudad, el día 
321 del corriente mes a las 18 horas, a fin 
de tratar la siguiente orden del día: l.o 
Consideración de la memoria, balance ge. 
neral, cuenta de ganancias y pérdidas e 
informe del-Síndico referente al tercer ejer- 
ciclo vencido el 31 de Diciemkre de 19438; 
2,0 Fijar retribución del Síndico; 3.0 De. 
signación de dos acelonistas para firmar 
el acta de la asamblea, conjuntamente con 
el Presidente y Secretario. 

Se previene que para intervenir en 12 
asamblea los accionistas deberán inscribire 
se con dos días de anticipación y deposi- 
tar sus acciones o certificados de depósito 
bancario, según decreto de 16 de Julio de 
1943, —*El Directorio. 

: $10.00 Mz.17-2809-9,m2,28. 


5 


SOCIEDAD ANONIMA “LA ALIANZA” 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
De acuerdo con lo determinado en los 
esta tutos sociales se convoca a los ace. 
cionistas ds la Sociedad Anónima. “La 
Altanza” para la asamblea general ordina- 
ría que tendrá lugar el día 29 de Marzo 
de 1949 a las 16 horas en el local social, 
Calle Treinta y Tres número 1356 (primer 
piso), para tratar .los siguientes asuntos; 
l,o Memoria, balance e inventalo corres. 
pordientes al 17,0 ejercicio social; 2Lo In=+ 
forme del Síndico; 3.0 Nombramiento de 

dos accionistas para firmar el acta, 

Los accionistas, para poder concurrir a 
la asamblea, deberán inscribir sus accto- 
nes en la Secretaría de la Sociedad hasta 
tres días antes de la fecha indicada para 
la realización de la asamblea, -—— Montevle= 
deo, Marzo 14 de 1949, -. . 

$10.00 Mz.17-2801-v.m3.28, 


AL COMERCIO Y AL -PUELICO 

A los efectos de la ley de 26 de Setiemo- 
bre de 1904 hacemos saber que resolvimos 
de ccmún acuerdo disolver la Sociedad que 
gira en esta plaza en el ramo de acoptlo du 
sebos bajo la razón socia] “FILGUEIRA Y 
PERAGALLO” con domicilio en Victoria 
2964. Santiago J. Peragallo se hace cargo 
del activo y pasivo y continuará en el giro 
de ese comercio, Acreedores presentarse Eg- 
cribanía de Carlos M. Pose, Sarandí 539. —o 
Montevideo, Marzo 12 de 1949. — José Fil. 
guetra, — Santiago J. Peragallo. 
$13.60 51z.16-2744-v,ab,4, 

- - MMMM¿MAA, 


COLOFIN S. A, INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL . 
ASAMBLEA GMERAJ ¿ORDINARIA 

De acuerdo coux ¿a dispuesto en el artícuo 
lo 15 de los »statritos sociales el Di ectorio 
de Colofíin S A. vita a tos señures acerionigs 
tas para la reunión a rea.izarse el dfa 3 
de Marzo próximo a las 11 boras *n su sede 
de esta Capital. calle Misiones 1475. 4.0 pÍ- 
so. escritorio 2, a fin de tratar la sigulente: 
Orden del día: 1) Pronunciarse sobre el ba= 
lance anual y la memoria; 2) Consideración 
del informe del Síndico; 3) Designar nuevo 
Directorio (artículos 11-y 24 de los estatu- 
tos); 4) Designar Síndico titular y suplen= * 
te, Los señores recionistas deberán deposi- 
tar su sacciones en las oficinas de la Some 
ciedad con cinco días de anticipación como 
mínimo, a la fecha fijada para la reunpióp 
(articulo 13 de los estatutos). — Montevt- 
deo. 15 de Marzo de 194, — El Director: 

$9.60 Mz,17.2849.v,m2.25. 


a 


“BRUNO, LEAL y GIANI, LIMITADA” 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

En eserttura que eutorizó el escribano 
Fnito E. Gougeón, el 5 de Febrero de 1949, 
uya primera copia se inscribió en el Re- 
istro Público de Comercio de Rivera, el 
5 de ese mes, con el número 3, del folio 
5 al 9, se constituyó una sociedad de res- 
ponsabilidad limitada, siendo sus componen» 
tes el señor Ramón Bruno y la sociedad 
compuesta ésta por _los sSe- 


“Leal y Giani”, 4 
flores Ignacio Leal y Jose Giani, Denomi- 
“Bruno y Leal y 


_hación y firma social: 
Giani, Limitada”, Domicilio: en la ciudad 
le Rivera, calle Brasil número 1284, Objeto: 
transporte de pasajeros y encomiendas, Ca- 
pital: $ 27.388.72, ya totalmente integra” 
o asf: Bruno, $ 13.032.76 y “Leal y Gia- 
mi”, $ 14.355.985, Ganancias o pérdidas que 
resulten se repartirán por igual entre am- 
bos socios. Duración: dos años, a contar 
áel 21 de Octubre de 1948, prorrogable au- 
tomáticamente por períodos sucesivas de 
«un año, si tres meses antes del vencimien- 


to del plazo o prórroga ninguno e los s0-”' 


cios comunica al otro por escrito y €n lor- 
ma auténtica su deseo de disolver la so- 
ciedad: Balances: Se practicará anualmen- 
te el 31 de Octubre de cada añio y dentro de 
los 10 días siguientes a la asamblea de so- 
cios: Administración: la administración 
dirección y gerencia y uso de la firma so- 
cial a cargo de ambos socios, juntos o Re-=- 
paradamente, sin limitación alguna: el se- 
fior Leal y el señor Giani en representa» 
ción del socio “Leal y Giani” puede cada 
uno representar también a “Bruno y Leal y 
Giani, Limitadá”, usando la firma socials y 
realizar cualquier negocio o gestión, Se di- 
gsuelve por pérdida del 50 por ciento del 
capital inicial o incapacidad, muerte o qule- 
bra de alguno de los socios. Liquidación: 
ge hará de acuerdo entre los socios y, sl 
ho se pusieran de acuerdo, lo resolverá un 
tribunal arbitral. Esta publicación se hace 
a los efectos dispuestos por la ley núme- 
o 8.992, de 26 de Abril de 1933. — Rivera, 
arzo 2 de 1949. 
$36.00 Mz.10-2386-v.mz,21. 


_  Á _ _ _ _ — 
“LABORATORIOS CURIE, LIMITADA” 
CESIONES DE CUOTAS 
Se hace saber: 1.0 Que don Antonio Triay 
Florit ha prometido ceder la mitad de su 
actual cuota social en “Laboratorios Cu- 
rio, Limitada”, a don Hugo Eutiquio Váz- 
quez Urioste, soltero; 2.0 Que don Héctor 
Bibiano Quesada Ha prometido ceder su 
cuota en la mencionada sociedad a don Anf- 
al Triay Florit, soltero. Los acreedores de- 
erán acudir a la escribanía Galagorri, ca- 
Ne Andes número 1383 (escritorio 4), 
Montevideo, Marzo 3 de 1949. Antonio 
"riay Florit, Héctor B. Quesada. — 

IBAL TRIAY FLORIT. HUGO E. 


ZQUEZ. 
vAzQu $83.00 Mz,10-2411-v,m2,21, *' 


ANONIMA MANUFACTURERA 
ACEITES S.A.M.D.A- 
CONVOCATORIA - 

En cumplimiento - del artículo 22 de los 
estatutos y dentro de las facultades que le 
Acuerda ej Directorio en sesión de fecha 7 
de Marzo de 1949 resolvió convocar a los se- 
fiores accionistas para la asamblea general 
ordinaria que se realizará el día 31 del eo- 
rriente a las 9 horas, en el local de la calle 
Andes 1217 (A4p.10). para considerar ia si- 
guiente orden del día. -1.o Lectura y con- 
sideración del acta anterior. 2.0 Designa- 
ción de dos accionistas para efectuar e] en- 
erutinio de lag acciones inscriptas y dos 
para firmar juntamente con el Presidente «y 
Secretario el acta de la asamblea. 3.0 Con- 
sideración de la memoria y balance general 
de pérdidas y ganancias € informe del Sín- 
dico. 40 Renuncia presentada por el Síndico 
y designación de nuevo Síndico. Se previene 
a los asambleístas que de acuerdo con el 
Artículo 25 de los estatutos deberán “regis- 
$rar sus acelones en la dirección antes men- 
cionada de 16 a 18 horas con cinco días de 
anticipación, vor lo menos, a la fecha de 
la esamblea. — Montevideo, Marzo 3 de 
3949. — El Directorio. 

- $10.00 Mz,10-2437-v.mz.21. 
A 
TAPIE S. A. 

: CONVOCATORIA : 

El Directorio de Tapié S. A. convoca 2 
los señores accionistas a la asamblea gene- 
Tal ordinaria a realizarse el día 28 de Mar- 
zo de 1949 a las 15 y 30 horas en la casa de 
la calle Constituyente. 1402 a fin de consl- 
derar la siguiente orden del día: l.o Consl- 
fsración de la memoria. balance general y 
cuenta de pérdidas y gananciag correspon- 
dientes al año 1948, 2.0 Distribución de utili- 
ofes 3.0 Informe del Síndico. 40 Renova- 

n de autoridades. Se previene que la 
esamblea quedará legalmente constituida 
cin la asistencia de accionistas que repre: 
gwenen por lo men0s el 50 olo del capital 
avalizado, «= Héctor F. Vázquez, Director 


ado, 
38.00 Mz.10-2455-v,m2.21, 


SOCIEDAD 
DE 


DIARIO OFICIAL 


(¿EE AX 


Ñ AL COMERCIO Y AL PUBLIC 
en general que: doña JUSTA LOPEZ DE 
BOLOGNA por sí y en representación de 
su hijo Julio César del Carmen Bologua 
como sucesores de don Clotildo Bologna co- 
nocido también por Clotildo Bologna o Clo» 
tilde C, Bologna o Clotilde del Carmen Bo- 
logña o Bologna pan prometido vender a la 
señorita Olga Margot Zunino, la casa de 
comercio que en el ramo de almacén, café, 
bar, despacho de bebidas alcohólicas, billar 
“y demás anexos que contenga, gira en esta 
ciudad, calle General Aparicio Saravia e€s- 
quina Héctor Miranda, Los acreedores de- 
terán presentarse dentro del término legal 
en la escribanía Battagliotti, calle Floren- 
sio Sánchez 558 de esta ciudad, A los efes- 
tos de la ley del 26 de Setiembre de 1904, 
se ace la presente publicación, — Canelo- 
nes, Febrero 17 de 1949, — Justa Lóvez de 

Bologna, -—— Olga Margot Zunino, 

: $ 20.40 Mz,3-2084-v,mZz.22 


t AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
De acuerdo a la ley del 26/9/1904 hago Ba 
ber que he prometido vender una de mis 
dos casas de comercio, transfiriendo todo 
el activo de mi tienda sita een Agraciada 
4286, al señor Miguel Joffe, continuando con 
mi giro normal en mi otra casa de comer- 
cio sita en Agraciada 4291 donde proseguil- 
rá mi responsabilidad frente a terceros. por 
todo compromiso contraído hasta la fecha, 
Acreedores presentarse al] estudio del con- 
tador León Buka, Junta Económico Admi- 
nistrativa 1634, MAURICIO SAPIRO, 
$ 10.20 Mz,3-2093-v,mz,22 - 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO' 

A los efectos de lo dispuesto en la ley dei 
26 de Set, de 19í:4 hacemos saber que fué 
disuelta la sociedad que giraba bajo la ra- 
zón MEDNIE Y ROZEMBERG taller de 
carpintería, instalado en esta ciudad calle 
Conc. Arenal 1834, quedando el socio Maurl- 
cio Mednik con el activo y pasivo, Los 
acreedores deben presentarse con 
tificativos en la calle Conc, Arenal 1834, — 
Montevideo, Febrero 26 de 1949. —— Mauri. 
cio Mednik — I, del! Rozemberg, 

: “$ 10.20 Mz.3-2109-v.m2,22 


o. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendo Oficina “Cercido”, R,_ Cer- 
cido y Pose Hnos,, Cerrito 685, prometimos 
vender al señor Valentín García Fernández, 
el almacén y bar de la calle Gral Urquiza 
2551 de esta ciudad. Acreedores: Ley 26 de 
Setiembre de :1904. — Montevideo, Fekrero 
24 de 1949, — ANDRES GARCIA FERNANr 
DEZ, — INOCENCIA GARCIA DE GARCIA. 
. $ 6.80 Mz,-2102-v,m2z.22 

AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Ley 26 de Setiembre de 1904, Comunica- 
mos que hemos rescindido el compromiso de 
compraventa relativo a la panadería “el 
Triunfo”, calle Juan D. Jackson 1242, Ha- 
ciéndose cargo nuevamente don CLAUDIO 
ABREU Acreedores y demás Interesanos 
presentarse en término legal en Escribanía 
E. Antelo, Sarandí 430, Esc. 18 -— CLAD:-». 
DIO ABREU. — MANUEL REGUEIRA. -— 
LUIS A, OYENARD, ELVIRA LOPEZ 


DE IGLESIAS. 
> 6.80 Mz,3-2064-v.m2z.22 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Con intervención de “Oficina Comercial” 
de Osvaldo Paggiola Sarandí 224, los seño- 
res BERNARDO ZUNINO y ELIDA SCAPI. 
NO DE CURBELO han prometido en venta 
al señor Waldemar Pereira el 
el ramo de bar, bebidas alcohólicas y billar, 
sito en ta calle Eugenio Garzón 2049 Ley 
de 26 de Setiembre de 1904, uereedores a) 
comercio, — Montevideo. Febrero de 1949 

$ 10 20 Mz.3-2084-y,m2z,22 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Ley 26 de Setiembre de 1904, Prometimos 
vender a Ventura Ortega, ta mitad indivisa 
que nos correspondía en la panadería sita 
en Rafael Hortiguera 3880, Acreedores pre- 
“sentarse en término lega] en Escribanta An- 
telo, Sarandi 430 Esc. 18: — VENTURA OR- 
TEGA, VALERIANO LIEBANA 

ELOISA C, DE LIEBANA. . 
6.80 Mz.3-2065-v,m2,22 : 


E 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Hemos resuelto disolver la sociedad “MB. 
NENDEZ MUÑIZ Y BERTOLI” que gira en 
esta plaza, calle Sarand! 608, esquina Asam- 
blea. Activo y pasivo a cargo del socio Eu- 
genio Bértoll Peduzzi Acreedores presen» 
tarse en dicho comercio. (Ley 26 de Se- 
tiembre de 1904), — San José, Febrero 17 
de 1949. Miguel A, Menéndez Hourque- 
ble — Eugenio Bértoli Peduzzi, 
: $ 8.00 Mz,3-2098-v,mz,25, 


Hacemos saber al comercio y al público. 


t 


A 
4 


tos Jjus-, 


"CAROLINA FILOY. 


comercio en. 


¡BUENAVENTURA 


¿ — Montevideo, 23 


Marzo 19 de 1949 


AL. COMERCIO Y AL PUB:ICO 

En cumplimiento a lo dispuesto por la 
ley del 26 de Setiembre de 1904 se hace 
Saber a los interesados, que el comercio 
“LA CASA DE LAS MEDIAS” que gira ac- 
tualmente bajo la razón social de Ema _Spa- 
nó de Campos, en la calle Río Negro 1325 
de esta ciúdad, ha prometido 
nueva Sociedad la que estará integrada por 
las siguientes personas: Ema  Spanó ' de 
Campos, Célika Stasi de Paselle, Dinorah 
Stasi de Azzato, Dulcina Helle Stasi y Do- 


ris Stasil, 

$10.20 Mz.17-2736-v.ab,b. 
AL VOMERCIO Y AL PUBLICO 
Por intermedio del rematador Romeo No= 
siglia he prometido vender al señor José 
Vratarics Sparas mi casa de comercio pa- 
nadería “La Fornarina”, situada en Cu- 
ñapirú 1999, de esta ciudad, A los efectos 
legales ley 26/9/1904 acreedores concurrir a 
La Paz 1977, — EVARISTO BUSTAVAD 

RODRIGUEZ, Ñ 


-$6,80 Mz,17-2697-v,ab.5. 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Interviniendo oficina “Sanjurjo”, Uruguay 
1023, prometimos yender el comercio de al- 
macén de comestitles y bebidas alcohólle 
cas envasadas cito er la calle José María 
Montero número 052, esquina 
498. a los señores M Moldes y Hermanos. 
(ley 26 de Setiembre de 1904), Monte= 
video, Febrero 27 de 1949. — PARASKEFF 
IVANOFF y DEMERIA YORDANOFRF. 
M. Moldes y Hermanos. 
$6.80 Mz,17-2761-v.ab,5. 


a] 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 


——m. 


Tnterviniendo oficina “Sanjurjo” Uruguay 
1023, prometimos vender el comercio de 
provisión y bebidas fermentadas sito en 


la Calle Soria número 1369, al señor Rodol= 
fo Kurt Riggert, (Ley 26 de Setiembre de 
1904). — Montevideo, Marzo 2 de 1949, 
MANUEL FELIPEZ, ASUNCION QUIN+ 
TEIRO, — Rudolfo Kurt Riggert. 

$6.80 Mz,17-2762-v,ab.5. 


AL COMERCIO Y AI PUBLICO 

Interviniendo oficina “Sanjurjo”,  Urus* 
guay 1023, prometimos vender el comercio 
de eafé, bar y bebidas alcohólicas sito en 
la avenida Italia números 2727/29, a log 
señores Manuel García y Adón Pad'n. (Ley 
26 "de Setiembre de 1904). Montevideo, 
Febrero 8 de 1949, — JESUS GARRIDO. — 
Manuel García y 


: $6.80 Mz.17-2759-v,ab.5. 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Interviniendo oficina “Sanjurjo”, Urus» 
guay 1023, prometimos veniúer el cumercio 
de café, bar y bebidas alcohólivas sito en 
la calle Ejido número 1372 (bis), a los se- 


Adón Padin. 


ñores Manuel Méndez, Antonio Granda y 
Walter Corral. (Ley 26 du Setiemtre de 
1904). — Monteviden, Febrero. 2f de 1949.. 


— LEONARDO SCALONE Manuel Mén- 
Az, Antonio Granda y Walter Corral, 
$6.89 Mz,17-2760-v.ab.5. 


, AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

Hacemos» saber, de conformidac cun la 
lev de 26 de Setiembre de 1901, que henos 
prometido vender al señor Enrique José 
Beretta el comercio que en el ramo de ca- 
sa de cambio y agencia de lotería tenemos 
instalado en la calle 25 de Mayo 451, €s= 
quina Misiones, de esta ciudad, donde de- 
-berán presentarse los interesados. — Mon» 
teviídeo, Marzo 14 de 1949, — RAUL GALLO, 
MARÍA ROSARIO GUTIERREZ VE 
GALLO. : 


$12.00 Mz.17-2808-v.ab,Í8, 


AA OOOO ro 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Francisco Taroco avisa que prumetió ven» 

fer a Isauro Cuadralo Fonseca los muebies 

y útiles de su provisión, despacho de be- 

bidas alcohólicas y el billar sito en 18 de 

Julio 324. Acreedores presentarse dentro de 

treinta - días misma dirección. Tacua- 

rembó. Marzo l,o de 1949. — FRANCISCO 


TAROCO. 
: $8.00 Mz.17-2768-v.ab.1f, 


o 


EMPLAZAMIENTO 


A los efectos de lo establecido por ¡a ley 


N.o 9099 de Setiembre 20 de 1933 en su ar- 
tículo 10.0 el Banco de Crédito avise a 
OSCAR CARABALLO, 
promitente comprador del solar N,o 287 
manzana “J" padrón 149.617 de propiedad 
de la razón social “Viuda e hijo de Juan L, 
Aguerre”. que pasados quince días de Ía 
última publicacióp de este aviso sin que 
hubiera- regularizado sus pagos habrán ca- 
ducado los derechos que le acuerda el BO- 
leto No 8.742 de fecha. 4 de Febreru de 
1937 e inscripto con el No 232 al follo 62 
del libro 17 con fecha 9 de Marzo de 1937, 
de Febrero de 1949. 

$ 12.00 Mz,2-2012-v,m12,21 


constituir 


Guibnuzeoa-: 


1») 


Sá 


be 


ber 


o 19 de 1949 


so col RESPONSABILIDAD LIMI- 


SB: 
Me. , “«AUSTINO FANO Y COMPAÑIA = 
COMERCIAL E INDUSTRIAL” 
Por escritura autorizada por e] escribano 
A? “ro Juambsltz, en esta ciudad, el 17 de: 


Vebrero de 1949, se ennstituyó una sociedad 
ús responsabilidad limitada bajo la deno-! 
minación de “Faustino Fano y Compañía - 
Comercial e Industrial, Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada”. Socios: los señores Ge-] 
rardo, José. Faustino Alberto, Horacio y 


“edorez: 1% cinco personas nom- 
bradas en primer término. Objeto: impor-! 
tación. fabricación, compra y venta de teji- 
dos en generál, especialmente casimires y 
Forros. Domicilio actual, calle Uruguay N,o 
942. Duración: cincuenta años a partir del 
primero de enero de 1949. Capital: trescien- 
tos mil pesos, moneda nacional, aportado en; 
efectivo Los administradores pueden El 

l 


tuar conjunta, separada e indistintamente, 
Balances: al 31 de Diciembre de cada año, 
Inscripción en el Registro Público de Co- 
“mercio con el No 58 del folio 142 al folio 
145 del Libro 1 de Contratos SnciaJes, el 10 
$ marzo de 1949. — Montevideo, Marzo 11 

e . 


$14.00 Mz.18-2723-v,m12.29, 


HILTEX SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS 
Convocatoria 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar- 
tículo 21 de los estatutos. y dentro de: las 
facultades que le acuerda el mismo, el Di- 
rectorio ha resuelto con fecWa 11 de Marzo 
de 1919. se convoque a los accionistas para 
la asamblea general ordinaria, que se rea»: 
lizará el día 31 de Marzo de 1949 a la hora 
15. en el local social. calle Santa Lucía nú- 
mero 4436, para tratar la siguiente orden 

del día: 

1,0) Consideración de la memoria y  ba- 
lance anual; 2,0) Distribución de utilidades; 
3.0) Designación de dos asambleístas para 
firmar conjuntamente con el Presidente y 
Secretario, el acta de la asamblea. Ñ 

Se previene a los señnres accionistas que 
deseen : concurrir a esta asamklea. que de 
acuerdo con el artículo 23. deberán regis- 
trar sus acciones. en las Oficinas de la So- 
ciedad. para lo cual se habilita la Secreta- 

ía, hasta el día 29 del corriente nes. — 

1 Directorio. : , 
$12.00 Mz.18-2844-v.mz.29. * 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO ; 

CESION . ' 

.Don SALVADOR BOTELLA cede a don 

Antonio Manuel Francisco Sansé Manduja- 

no su cuota en la Sociedad “Jalisco Limita- 

da” Buenos Aires 429, Horario de 20 a 21. 
Ley 26 Setiembre 1904 y 26 Abril 1933. 
$8.00 Mz.18-2821-v.m2.29. 


EVARISTO VIGNOLI S, A. 
CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 de los estatutos sociales convó- 
case a los señores accionistas a la asam- 
blea general ordinaria a realizarse el día 
ES de Abril a las 10 y 30 horas, en el local 
social sito en la calle Rivera número 2339, 
Para considerar la siguiente orden del día: 

1.0) Requisitos preliminares a la asam- 
bléa; 2.0% Consideración del balance gene- 
ral, memoria dúel Directorio cuentas de ga- 
mancias y pérdidas. informe del Síndico; 3.0) 
Distribución de utilidades; 4.0) Designa- 
ción de 2 asambleístas para firmar el acta 
de la asambiea, 

Se previene a los señores accionistas que 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 
húmero 31 de los estatutos para intervenir 
en la asamblea deben depósitar sus accio- 
nes en la Caja Social o presentar el com- 
probante de estar depositadas en alguna 
Institución: bancaria, requisito que deberán 
cumplir por lo menos 3 días antes de la 
asamblea. Asf mismo se hace constar que, 

ara el caso de no estar en quorum para] 

a primer convocatoria, queda Citada la] 
asamblea para 1 lora después de acuerd 
con el artículo número 26 de los estatutos, 
constituyéndose con los accionistas presen- 
tes. — Nicolás Uria Presidente, — Arman- 
do Sciarra. Secretario. : 

$12,80 Mz.18-2866-v.mz.26, 


! 
1] 
e tr 1 
AGENCIA “MARCENARO” S, A. 

: CONVOCATORIA Ñ 
De acuerdo con los artículos 24 y 26 “e! 
los estatutos sociales. se convoca a los se- 
fñores accionistas para la asambiea general 
crdinaria que se efectuará el día 28 de Mar- 
zo. 1949 a las 18 horas en el local social” 

bara tratar los siguientes asuntos: 
“e Balance general y memoria anual; Cor.si- í 
feración de la cuenta pérdidas y ganancias, 
Remuneración al Directorio y distribuvión 
úe utilidades, Paysandú, Marzo 9 de 
1949. — Lorenzo Marcenaro. Presidente. — 


José Caviglia, Secretario. . 


$6,00 Má, 1S-2856-,m2,23, 


DIARIO OFICIAL 


A o 


De acuerdo a la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, comunicamos al comercio y al pú- 
blico en gereral que ha ausdado dlguerta 
la razón social que giraba en esta plaza 
bajo el nombre de Naviliar Hnos. El acti- 
vo y pasivo ha quedado a cateo de Naviut 
y Mazzillí, ave eariinuará con este romer- 
CiU, — Mercedes, Febrero 12 de 1943, 
MARIO NAVILIAT. =* VICENTE NAVI 
MAT. , - : 

$9.00 Mz,2-2051.v,m23,21, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
De acuerdo a la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, comunice al comercio y al público 
que prometí veuder a los señores Sierra y 
Cía la Oficina de Informes Comerciales sl- 
ta en la calle Misiones número 1541. 
Febrero 25 de 1949. — FELIPE DE SAN- 


TIAGO. 
$6.80 Mz.2-2014-v.m2z.21, 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
Los esposos MANUEL ALVARSZ y PlI- 


LAR BRAÑA y HOMERO PEREZ ACOSTA 
prometen vender al señor Miguel Miranda 
el almacén de comestibles y despacho de 
bebidas alcohólicas situado en la calle Si. 
ria número 5781. Los acreedores deben pre- 
Sierra, Rincón número 569 escritorio núma- 
ro 4. Conforme ley 26/91904, — Montevideo, 


Febrero 23 de 1949. 
$10.20 Mz.2-2023.v.m2z.21 


CUMBRE, PRODUCTORA CINEMATOGRA. 
CA S 


FICA A 
ASAMBLEA GENERAR ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
Segunda convocatoria A 

Se convoca a los señores accionistas pára 
la asamblea general erdinaria y extraordi- 
naria « celebrarse el 26 de Marzo de 1949, 
a las 18 horas, en Jackson 1141, a fin de 
considerar el siguiente orden del día: 1.0) 
Lectura del acta anterior. 2.0) Memoria 
anual. 3.0) Balance general y cuenta de pér- 
didas y ganancias. 4.0) Informe del Sindico 
5,0) Disolución de la Sociedad. 

Los señores accionistas deberán depositar 
con. cinco días de anticipación a la asam- 
blea, en la Secretaría de la Sociedad o en 
un Banco, sus aceiones n aertificados de 
depósito, como establece el artículo 17 de 
sug estatutos, La Secretaría, 

. $10.00 Mz.16-2796-v,m2z.21, 


— o o. 


“H, FAROPPA $S. A.” 
: CONVOCATORIA 

De acuerdo con el artículo 28 de los es- 
tatutos. el Directorio de “H. Faroppa S. A” 
convoca a log señores accionistas para la 
asamblea general ordinaria a realizarse el 
30 de Marzo de 1949. a las 18 horas, en el 
local avenida Italia 2364, papra considerar 
el siguiente orden del día: 

1,0) Designación de 2 accionistas para 
constituir la Comisión de Quórum y Escru- 
tinio; 2,0) Consideración de la memoria. ba- 
lance general. cuenta de ganancias y pér- 
didas. distribución de utilidades e informe 
del Síndico. correspondientes al primer 
ejercicio económico comprendido. entre el 
24 de Octubre de 1947 y 31 de Diciembre de 
1948; 40) Fijación del límite máximo del 
fondo de reserva; 4.0) Elección de Síndico 
y 1,0 y 2.9 suplentes del mismo; 5,0) Au- 
mento de 5 a 7 Directores y elección de los 
mismos y sus suplentes; 6,0) Designación 
de 2 accionistas para firmar el acta de la 


. asamblea,” 
; 


Se previene a los señores accionistas que 
quieran tomar parte en la asamblea, que 
deberán depositar en la Secretaría de la 
Sociedad. Chile 3992. antes de ias'18 horas 
del día 27 de Marzo próximo. sus acciones 
o Certificados de depósitos en Bancos uv ins- 
tituciones responsatles, a fin de obtener el 
certificado que habilita los derezkhos esta- 
tutarios de asambleístas. 


$9.60 Mz.18-2884-v.m2z.21. 
, FIDEMSA Í 
FINANCIERA DE MONTEVIDEO S. A. | 


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
: Convocatoria “41 
De conformidad al artículo 19 de los es»- 
tatutos sociales se convoca a los señores 
accionistas para la asamblea general or- 
dinaria, que tendrá lugar el día 31 de Mar- 
zo de 19149 a las 11 horas y treinta en el 
local social. Plaza Zabala 375, primer piso. 
para considerar el siguiente orden dei día: 
1.0) Consideración del balance correspon- 
diente al segundo ejercicio económico ven- 
ciño el 31 de Diciembre de 1948; 2.0) Cuen- 
ta de ganancias y pérdidas e informe del 
Síndico; 3,0) Elección de Directores para el 
nuevo ejercicio; 4.0) Nombramiento de Sfn- 
dico y Síndico suplente; 5,0) Designación 
de dos accionistas para la firma del acta 
correspondiente a la asamblea. — Monte- 
video. Marzo 15 de 1949, — El Directorio. 
$6.00 Mz.18-2874-v.m2z,21, 4 


t 
i 
Í 


2451 
«LA COLONIAL 8, A, Ltda, 
ASAMBLEA: CENZKAL ORDINARIA 


Convocatoria ? 
De acuerdo con los artículos Yo y 10 de 
los estatutos. se convoca a los señores ace 
cionistas para la asamblea general orátna- 
ría, que tendrá lugar el día 30 de Marzo 
próximo. a la hora 17, en el local social, 
calle Charrúa 1770, a fin de tratar el ele 
guiente: Orden del día: 1.0) Memoria y ba. 
lance general correspondiente al ejercicio 
económico vencido el 31 de Diciembre de 
1948, Cuenta de ganancias y pérdidas e tn- 
forme 'de la sindicatura. 2.0) Nombramien. 
to de dos accionistas para firmar el acia 
con los señores Presidente y Secretario, 
Nota: Se previene a los señores aceio- 
nistas que Para poder tomar parte en las 
deliberaciones “de la asamblea, deben de. 
positar 'en la Secretaría de la Sociedad, 
con tres días de anticipación al determina. 
do en la convocatoria. las acciones que Dire 
sean o el certificado de depósito expedido 
Por una institución bancaria de la "atepta= 
ción del Directorio y recabarán en cambio 
€: Tecibo correspondiente y una boleta en 
la que se Harán constar el nombre del ac- 
cionista y el número de votos a que tiene 
derecho. de acuerdo al monto de sus Ac. 
ciones, Hórario de registro: de 15 a 17 ho. 
ras, — El Directorio. . 
$9.60 Mz,17-2841-v,m2z.19. 


De 


LION D'OR $. A 


ASAMBLEA ORDINARIA 
Convocatoria 

De conformidad con el artículo 24 de los 
estatutos seciales. se convoca a los" señores 
accionistas para la asamblea anual ordina- 
ria, que tendrá. lugar el día 30 de Marzo 
de 1919 a las 13 y 30 horas. en el local de 
la calle avenida 18 de Julio número 1973 
para considerar la siguiente orden del día: 

lo) Lectura del acta de la asamblea an- 
terior; 2.0) Lectura y consideración de la 
memoria balance general, cuenta de ga- 
nancias y pérdidas, informe del Síndico y 
distribución de utilidades; 3,0) Designación 
de dos accionistas para controlar las asis- 
tencias y firmar el acta respectiva. 

Se recuerda a los señores accionistas que 
a los efectos de participar en la asamblea, 
deberán depositar sus acciones O recaudos 
bancarios en la Secretaría de la Sociedad 
con cinco días de anticipación por lo me- 
nos. De acuerdo con el artículo 29 de los 
estatutos. transcurrida una hora desde la 
fijada para la primera convocatoria, la 
asamblea quedará constitufda con el núme» 
ro de accionistas presentes. — El Secreta» 


rio. 
$5.60 Mz.18-2890-v,m2,19. 
. e 


BUNGE Y BORN LTDA. 


SOCIEDAD ANONIMA URUGUAYA 
ASAMBLEA ORDINARIA 
ConvocatoTia . 

Por resolución del Directorio se convoca 
a los señores accionistas a la 'asamblea or- 
dinaria, que tendrá lugar el día 31 de Mar- 
Zo de 1949. a las 16 y 30 horas en el Incal 
de la calle Sarandí 659, segundo piso, nara 
tratar la siguiente orden del día: 

1.0) Consideración de la memoria. bajan= 
ce general. cuenta de ganancias y pérdidas 
e informe del Síndico por el ejercicio ven= 
cido el 31 de Diciembre de 1948; 2.0) Elece 
ción de tres Directores titulares. un Sínii» 
co y un Síndico suplente; 3,0) Designación 
de dos accionistas para que aprueben y fir= 
men el acta de la asamblea. 

Nota: Se previene a los señores accionis. 
tas que de acuerdo con los estatutos. par 
tener derecho a asistir a la asamblea, de- 
berán depositar sus acciones en la Secre- 
taría, Sarandí 659, segundo piso. hasta tres 
días antes del fijado para la asamblea. — 


El Directorio, 
$4,80 Mz,18-2824-v.m2z,19, 
_ : . 


GRALTA S. A, " 


CONVOCATORIA 

Dando cumplimiento al artículo 15 de les 
estatutos se convoca a tos señores acciu- 
niístas de Gralta S. A. para la asamblea 
ordinaria a celebrarse el %8 del corriente a- 
las 17 ' horas en auestrr local de la calle 
Guaviyú 2566, en la que se tratará la sl- 
guiente orden del día: 1l.o Lectura del ace 
ta anterior. 2.0 Designación de 2 asamblels- 
tas para firmar el acta 3.0 Consideración 
de la memoria: balance e informe del Sin- 
dico del ejercicio cerrado el 31 de Dictem» 
bre de 2947. 4.0 Resolver sobre el futuro 
de la Sociedad, Los accionistas que deseen 
intervenir +*n la asamblea deberán depost- 
tar sus avsiones en el local. de la calle Gua» 
viyá $586 de 14 a 17 horas antes del día 
25 del corriente. — Yl Directorio. 

$6.00 Mz.17-2846-v,mz.19. 


ys 


e 

ORDINARIA 

í Convócase A lus señores accionistas e la 
> memblea -general ordinaria que tendrá: Ju. 
far el día 31 de Marzo próximo. 

fo horas, en nuestro local de Fco. 
osas 4871 para tratar la siguiente: Orden 
Eel día: 4) Momoria y balance general co- 
Prespondiente al ejercicio anual terminado 
$1 381 de Diciembre de 1948, distribución de 
Mtilidades e informe del Síndico, B) Elec- 
ión de Directorio. 5 titulares y 5 suplentes, 
fíndico titular y suplente (artículos 14, 81 
iy 49 de los estatutos). C) Fijación de re- 
imuneración al Síndico (artículo 37). Se pre- 
fviene e los señores accionistas que confor- 
Ane al artículo 30, para poder intervenir en 
la asamblea deberán, registrar sus accio- 
nes y depositar las mismas O certificados 
“ne acrediten su depósito en instituciones 
bancarias con tres días por lo meuos de an- 
icipación a la fecha señalada para aquélla, 
ua reglamentación de elecciones 88 halla 
HS disposición de -los señores accionistas en 
e Secretaría de la Sociedad. —— £l Directo" 


. $14.00 Mz.17-2818-V,m3,22. 


INDUSTRIAS HARINERAS $. A, 
PAGO DE DIVIDENDOS 
Se comunica a los señores accionistas que 
odrán hacer efectivos sus dividendos Co- 
respondientes al primer ejercicio termina» 


O el 320 de Noviembre de 1948. en nuestras 
Ponte centrales o en los escritorios en 


“Montevideo. avenida Gral. Rondeau 1703.— 
lores Marzo 14 de 1949. — Bl Directorio, 
$4.00 Mz.138-2859-v.m2z.23, 

o ELEUTROQUIMICOA, $, A. 
XMagariños Cervantes N.o 1940 - Mont'ride) 
EMISION DE NUEVAS ACCIONES 

Habiendo el Directorio resuelto una nue- 
emisión de 3 75.000.00 (setenta y cinco 

11 pesos) valor nominal, se invita a los 
¡señores accionistas a subscríbir acciones en 
- proporción a sus tenencias dentro de los 
reinta días, contados desde la primera pu- 
licación' del presente aviso, — El Direc- 


forio. 
$4.00 Mz217-2790-v,m2.22, 
AL COMERCIO Y AL PUBLICO . 
Á los efectos de la ley de 26 de Setiera 
La de 1904 y del artículo 492 del Código úe 


-— 


umerclo, comunicamos que hemos disuelto 
da sociedad “CELESTINO FERNANDEZ Y 
CIA.” que giraba en “Portón Haedo” De- 
fpartamento de Río Negro, en los ramos de 
aimacén, ferretería y despacho dé bebidas, 
fiocióndose cargo de todo el activo y pasivo 
) socio señor Celestino Fernández Saldafia, 
Acreedores presentarse en “Escribanía Lau 
Senz, 25 de Agosto 3235, Fray Bentos”. — 
ray Bentos, 22 de Febrero de 1949, — Ce» 
estino Fernández Saldaña, — Orlando Anf 
bal García, S 
"$ 16.00 Mz.2-2052 v,mz,24 


PAÑTIA NACIONAL DE 
CONSTRUCCIONES S, A, “CONACOSA” 
CONVOCATORIA : 
De acuerdo -con lo que establece el ar- 
tículo 41 de los estatutos; se convoca a los 
Pa accionistas para la asamblea gene- 
al ordinaria, que se efectuará el día 29 de 
Marzo del corriente año. a la hora 18 en el 
local social. calle Miguelete 1446. para con- 
fiderar la siguiente orden del día: 
1.0) Consideración de la memoria. balance 
general, cuenta de pérdidas y ganancias € 
informe del Síndico, correspondiente - al 
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 1948. 
2.0) Aprobación de la distritución de uti- 
lidades. 
.. Los accionistas para poder concurrir a 
la asamblea deberán registrar sus acciones 
en la Secretaría de la Empresa con 48 ho- 
as de anticipación. — Montevideo, Marzo 

4 de 1949. — La Secretaría. : 

- $6.00 Mz.18-2857-v.m2.21, 


to 


A 


EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 
' Aumento de capital del Banco Francés € 
Italiano para la América del Sur 


¡ 
E 


DIARIO OFICIAL. 
DELFOR LEON $, A, 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARÍA 
Convocatoria 
De acuerdo con el artículo 19 de los es- 
tatutos sociales. se convoca a los señores 
acelonistas para el día 31 de Marzo de 1949 
a las 19 horas en el local de la calle Bue- 
nos Aires 519 para tratar la siguiente: Or- 
den del día: 1, -Lectura del acta anterior, 
2. Considerar la memoria, balance general, 
Cuenta de pérdidas y ganancias, y 4álstri- 
bución de utilidades por el ejercicio al 31 
de Diclembre de 1948.. 3, Informe del Sín- 
dico. 4. Designación de los miembros ti- 
tulares y suplentes del Directorio Y, Síndico 
titular y suplente. Se previene a los sefño- 
res accionistas que para poder intervenir 
en la asamblea de acuerdo al artículo 23. 
deberá depositar sus acciones o certifica» 
do respectivo con tres días de' anticipación 

a la fecha fijada para la misma, 
" $12,00 Mz,17-2322-v,m2.22. 


VENTA DE COMERCIO ] 

A los efectos previstos en la ley e 26 
de Setiembre de 1904 comunicamos que he- 
mos prometido en venta al señor José Luis 
Olivera el comercio que en el ramo de 
bar, despacho de hebldas y anexos tene- 
mos establecido en esta ciudad, calle Ar- 
tigas esquina Paysandú, Los acredores de- 
berán presentarse dentro del término legal 
en dicho comercio con los justificativos del 
caso. —- Mercedes, Febrero 24 de 1949. — 


SANTIAGO FORLÁN. — HAYDEBD P. DE 
FORLAN. 
Po $9.00 Mz.7-2257-V,m2z,23. 
A A A 
-S“COLON” S, A, 
CONVOCATORIA 


De acuerdo con el artículo 135 de los es- 
tatutos el Directorio de Lanera “Colón” S. 
A.. convoca a los señores accionistas para 
la asamblea general ordinaria que tendrá 
lugar el día de Abril de 1949. a las 10 
horas, en el local de la entidad, - calle Mi- 
siones 1371, escritorio N,o 23. a fin de tra. 
tar la siguiente orden del día: 

1.0) Memoria. balance general e inventa- 
rig correspondiente al ejercicio vencido el 
31 de Diciembre de 1948; 2.0) Cuenta de ga- 
nancias y pérdidas; 3.0) Informe del Sín- 
dico por el ejercicio 1948; 4.0) Elección de 
Directorio: 6 titulares y 3 suplentes; 5.0) 
Designación de Síndico y suplente para el 


ejercicio corriente; 6,0) Remuneración del. 


Síndico por el “ejercicio pasado; 7,0) De- 
signación de dos accionistas para firmar el 
acta de esta asamblea conjuntamente con 
el Presidente y Secretario, 

Los sefiores accionistas que deseen for- 
mar parte de la asamblea, deberán regis- 
trar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad Hasta 3 días antes del señalado 
para la asamblea de acuerdo con el artícu- 
lo 18 de Jos estatutos. — Montevideo, Mar- 


¡zo 15 de 1949, 


A TON 


JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA | continvación: 


$16.00 Mz,13-2885-v.m2z.29, 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
COMPROMISO RESCINDIDO 
Hemos rescindido anulándolo nuestro 

compromiso de compra venta de la carni- 

cería calle "Duvimioso Terra 1500. Acreedo- 

res al propio negocio. ROGELIO VI- 

CENTE. BATISTINA GAMBINO. 

ALEJANDRO CANEDO. 

$3.40 Mz.18-2867-v.a2b.8. 


— > 


AL COMERCIO Y AL PUBLICO 
A los efectos previstos en el artículo 492 
del Código de Comercio. se hace saber al 
público que, por escritura que el 31 de 
Diciembre de 1948 gutorizó el escribano 
Pascual Quagliatá. se disolvió totalmente 
la Sociedad Junowicz Hermanos quedando a 


«número 1437, 


Marzo 19 de 1949 


ARENERA ING, SANTIAGO A. CALCAGNO 


8, A. % 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 
Convocatoria 

Por resolución del Directorio, y de Acuera 


do con lo que pruecsptúa el artículo 28 de” 


los estatutos rociales, se convoca «a Joy 86 
ñores accionistas. a la ayamblea general ex4 
traordinaria, que «e realizará el dia 5 ág: 
Abril de 1349 a las 1€ horas en su sedo dé- 
la Rambla Sud América número 8095. esquis., 
na San Ramón. de la cindnd de Montevideo,* 
a fin úáe considerar la siguiente orden de 
día: y 
1.0) Autorizar al Directorio. bara capita; 
lizar reservas, por una cantidad igual : 
10 olo del capital realizado, emitiendo las. 
acciones correspondientes que serán distriz. 
buídas a prorrata entre los señores accios, 
nistas; 2,0) Nombramiento de áns accionis, 
tas para que conjuntamente eon el seño 
Presidente. firmen el acta de la asamblea; 
e o $15.00 Mz.18-2877-v.ab0.t. 


A 
CORPORACION COMERCIAL $, A, 
CONVOCATORIA 
Convócase a los accionistas de la Cofe 
poración Comercial, $, a una asambles; 
general ordinaria a realizarse el lunes z4 
de Marzo del año en curso. ,en el loca) 
sito en la avenida General Rondea 

a las 15 y 30 horas, segúW 
nuestros estatutos Sotlales, título V ars 
tículo 28, para tratar la siguiente orden de) 
día: lo Aperura; 2,o Elección de la Mesas 
3.0 Acta de la asamblea anterior; t.0 Bar 
lance e informes; B,o Elecciones. o 

Nota. — Se_ruega puntual asistencia. =i 
El Secretario. o 
$4.80 Mz.17-2797-v,m2,19. * 

LMET $. 


A. i 
GENERAL ORDINARIA  “ 
Convocatoria : 

De acuerdo a lo dispuesto en los estatú 
tos. se convoca a los señores accionistas pas 
Ta la asamblea general ordinaria. que s8 
realizará el próximo 31 del corriente a JaÑ 
19 horas en el local social. a fin de const+ 
derar la siguiente. orden del día: 

A) Lectura y consideración del acta de 
la asamblea anterior; B) Consideración d 
la memoria, balance e informe del Síndic 
correspondiente al cuarto ejercicio; C) Dias 
iribución de utilidades; D) Designación 44 
Síndico y suplente; E) Designación úe do 
accionistas para firmar el acta. . 

Se previene a los señores accionistas, qu 
de acuerdo a lo estatlecido en los estatutos 
deberán inscribir sus acciones en la Ges 
rencífa de la Sociedad con no menos de cin: 
co días de anticipación. -— Montevláecy 
Marzo 16 de 1949, — “El Directorio. Ml 

$12.00 Mz.18-2940-v,m2.29, 
POD 
SOCIEDAD URUGUAYA DD 5 

: CARBON Y SAL + 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIAN 

Se cita a los señores accionistas para la 
asamblea general extraordinaria que 8 
realizará en el local social, calle 570 


E 
ASAMBLEA 


450, el 25 de Marzo de 1949 a las 15 y 3Q 
horas, 
del da: “ - 
l.o Reforma de los artículos 3,0, 6,0, 5,04 
183, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 84, 86, 
43, 45, 43, 49, 51, 56 y 53 de los estatuto 
sociales. 2,0 Prórroga de la sociedad. — Sq 
previene que la asamblea quedará constile 
tuíida cuando pasada medla hora de la señsa 
lada en la convocatoria so haliase presenté 
Un número de accionistas que representen 
las dos terceras partes de las acclones subs 
eriptas (art, 23, inc. 2.0) Para tener dert. 
cho a vnto los accionistas deberán inscribir. 
las en la Secretaría hasta un áfa antes de 
reunión presentando las acciones originales 


para considerar la siguiente orden 


cargo del activo y pasivo el señor David|al Secretario o un certificado del Bancg 
Junowicz. — Montevideo, Marzo 25 de 1949.| donde estuviesen depositadas. (fart 25), us 
— JUNOWICZ HERMANOS. Montevideo, Febrero 24 de 1949. í 


$3.60 Mz.18-2848-v.mz.21, 


Traducción número 3.8140, — Acta, —= 
Banco Francés e Italiano para la América 
del Sur, Sociedad Arónima con capital de 
irancos 100.000.000 (cien millones de fran- 


Por disposición del señor Juez Letrado] cos franceses). Sede social: calle Halévy nú- 


e Primera Instancia en lo Civil de Segun- 
o Turno, doctor don E, Alberto Mallo, se 
hace raber que ante este Juzgado se ha 
resentado el Banco Francés e Italiano pa- 
la América del Sur solicitando la ins- 
«5pción en el Registro Público de Comer- 
«lo. a cargo de este Juzgado de un Au» 
fiento de capitel, el cual se transcribe a 


mero 12, Paris, IX”, Lista de los Bancos 
Franceses número 341. Registro de Comer- 


clo: Seng2 número 54.552, Extracto del ac- | 


ta de la sesión del Directorio del treinta y 
uno de Mayo de mil novecientos cuarenta 
y ocho, Presentes: El señor Y, Oudot, Pre" 
sidente. El señor R. Mattioli_ Vicepresiden» 
te, Los señores vocales; V, Cerrutti, FP, de 


$ 322.00 Feb,26-2044-v,m2,23 


OS DEL DIA 


o 


Flers, E. Minosty A. Rossi. E] señor A. Rose 
setti, Representante del Comité de Empre= 
sa. La señorita J, Salmon, idem, Aumen!d 
de capital Segunda resolución, El Directos 
rio resuelve afectar vna suma de pes0s utus' 
guayos 174,745.33. (ciento setenta y cuatro 


mil setecientos cuarenta y cinco pesos urus , 


guayos con treinta y treg centésimos), res 
presentando los teneficios del ejercicio mii 
novecientos cuarenta y siete de la sucursal 
de Montevideo, 21 aumento del capital de 
dicha sucursal que es actualmente de pes 
sos uruguayos 1:267.900.00 (un millón” dso- 
cientos sesenta y siete mil novecientos pt" 


” 


pa 
“_ 


la 


= - 

Hs uruguayos). esto bajo reserva de la £u- 
ización de la Oficina de Divisas, que ha 
dó solicitada, Esta rogolución sometida a 
otación, es adoptada por unanimidad. La 
Mútorización ha sido otorgada por carta del 
Ministerio de Hacienda y de Ásuntos Eco- 


Mhado: E, Oudot. Visto para la Certificación 
¿Material de la firma del señor'“Oudot. Pa- 
s, 26 de Agosto de 1948, Ei Comisario de 
Policta:” firmado: Dubeloy, Sello de la Co- 
“hisaría de la Chaussée d'Antin en Parls, 
listo por la legalización de la firma del se- 


“rio Chaussée d'Antin, París, 27 de Agosto 


] 


or Dubeloy. Comisario de Policía del Pa-] cuarenta y dos 


2453 € 


Ministerio de Hacienda. — Montevideo, Wiycajiía Ce lo Civil de ler, Turno, — No 
l.o de Octubre de 1943, Pase al Consejo Ho- 411. sSeuor Juez: Puele Vd. proveer de con- 
norario del Departamento de Emisión' del formidad a lo soltritado. — Montevideo, 18 
Banco de !a República. estimándole su opl- de Febrero de 194% — (Fdo.:) Francisco 
nión. — Por el Ministro: C. M. Montaño, Pagano. 
Director General de Secretaría, : N.q 1,528, -—— Montevideo, Febrero 22 de 
Consejo Honorario del Departamento de 1949. Vistos: Con el señor Fiscal decrétase 
Emisión del Banco de la República. — Mon-. la inscripción pedida, publíquese por la 
tevideo, 29 de Noviembre de 1948, El Con-+* Prensa, hágase el desglose pertinente, tasa» 
sejo Honoraric del Departamento .de Emi-!| das y satisfechas las costas urchívese, — 
sión, en su última sesión, adoptó la siguien-, (Fdo.:) E, Alberto Mallo. — Lo proveyó y 
te resolución: “Habiéndose considerado los firmó el señor Juez Letrado de Primera 
antecedentes ofrecidos este Consejo Hono- Instancia en lo Civil de Segundo Turno, 
rario no tiene observaciones que formular al doctor don E. Alberto Mallo, en Montevideo 
pedido del Banco Francés e lItallano para a veintidós de Febrero de mil novecientos 


la América del Sud (Sucurs91 Montevideo), 
en el sentido de que se tome nota de que 


su capital quedará fijado én la cantidad de 


$ 1:442.645.33 (un millón cuatrocientos 
mil seiscientos cuarenta y, 


cinco pesos con 38/100)”. — (Fdo,:) Julio, 


“de 1948, Por el Secretario General de la Pre- | Carlos Netto, Secretario General. 


Fectura de Policía: El Jefe de Oficna De-. 
Jegado: O. Enard, Un sello que dice: Re- 
+pública Francesa, Prefectura de Policía. 
París, Subdirección del Personal, Visto 
hara la legalización de la firma de-la se- 
q Enard. Subjefe de Oficina de la Pre- 
Xectura de Policía, París, 27 de Agosto de 
11948. Por el Ministério y por delegación: fir- 
nado: Marcel Chaloin, Sello del Ministerio 
Me Relaciones pteriores en París. Sigue la 
Aegalización de la firma del señor Marcel 
Ehaloin del Ministerio de Relaciones Exte- 
riores de Francia. autorizada por el señor 
cónsul del Uruguay en París, El infrascrip- 
vto. traductor público. declara que lo que an- 
Htecede es traducción fiel y exacta del dn- 


- fiumento adjunto escrito en idioma francés, 


oy de esta versión al castellano deja copla 
«Jn su archivo con el número 8.84), — Mon- 
.evideo. 7 de Setiembre de 1943, — (Fdo,:) 
AAIf. Delacoste. Traductur Público. 
E. Copia. — Señor Mioistro de  Flacienda. 
Antonio Trifiletti y Matalin Anfossi, por el 
¿panco Francés e JItallan para la América 
lel Sud. según escritura de mandato que 
fcompañamos, cam domicilio en la calle 25 
Qe Mayo N.o 471, al señor Ministro decimos. 
Y, Que el Directorio del Banco Francés e 
“Italiano para la América del Suá, con sede 
n París resolvió oportunamente y de 
cuerdo con la ley 23 de Julio de 1924, es- 


ablecer la sucursal Montevideo con un ca- 
ita] de un millón de pesos. 1I,'*Por decreto 
el 26 de Agosto de 1924 el Poder Ejecuti- 
o aprobó los estatutos presentados y a2u- 
orizb' su personería jurídica. [11 Con fecha 
22 de Julio último, el mismo Poder Ejecu- 
tivo autorizó un aumento de capital por pe- 
Os 267.900.00 por cuyo mérlto éste quedó 
ijado en la cantidad total de $ 1:267,900.00, 
rabiéndose cumplido Jos requisitos legales 
e publicación e inscripción en el Registro 
úáblico de Comercio (ver Diario Oficial 
.0 12.545 del 21 de Agosto de 1948). IV, 
n su sesión del 31 de Mayo de 1948 el DJ- 
*Fectorio de París resolvió efectuar un nue- 
Yo aumento en el capital de su sucursal de 
ontevideo por la suma de $ 174.745.33 (un 
Siento setenta y cuatro mil setecientos cua- 
gent y cinco pesos con treinta y tres cen- 
fésimos) al ya autorizado de $ 1:267.900 00, 

gún consta del documento que acompaña- 

os, debidametne traducido y legalizado, 
or tanto al señor Ministro solicitamos: 
¿Lo Que se tome nota del auramento de capl- 
a] de la Sucursal Montevideo del Banco 
¿Francés e Ttaliano para la América del Sud 
gue expresamos: el que quedará fijado en 
l£ cantidad de $ 1:442.645.33 (Un millón 
fuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos 
cuarenta y cnco pesos con treinta y tres 
fentésimos). disnonténdose su inscripción 
ón el Registro Pílico de Comercio. 2.0. Que, 
fiecesitando para otros usos Ja escritura de 

andato acomvañada se nos devuelva de- 
Jáindose en esta carneta el testimonio co- 
Trespondiente, y auedando también faculta- 
flo para efectuar su retiro el letrado firman- 
te o el-señor Ernesto Flous. — (Fáo.:) An- 


tonio Trifiletti, — Natalio ' Anfossi. — Si- 
món Waksman, Abneado, . 
y Ministerio de Hacienda. — Montevideo, 25 


fe Satiembre, da 1948. Informe la Inspección 
Generz] de Haciendr. Bancos y Sociedades 
'Anónimas v si no tlene qué observar. vista 
¡a la Fiseatía de Gnberno de ler. Turno. — 
'Por el Ministro: C. M.: Montaño, Director 
feneral de Secretaría, 

Inspección Ceneral de Hacienda, — Mon- 
tevidzo. Setiambre 28 de 1943. División Ban- 
tos y Sociedados Anónimas, Señor Ministro: 
¿Tratándose de una Institución extranjera y 
estando en forra la dncumentación presen- 
tada, corresonnde tomar nota del aumento 
do capital de Ancursal Montevideo del Ban- 


o Francés e Italiano vara la América del 
Sud, a la suma de $ 1:442.645.33 (Un millón 
cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos 
ípuarenta y cinco nesos con 33/1100), y auto- 
Tizar su inscrinción en el Registro Público 
qe Comercio De acrerdo a lo que dispone el 
ártículo 4.n de la ley No 9.756 de 10 de 
Enero de 1928, corresponde oir previamente 
$1 Consejo Hororario del Departamento de 

misión del Banro de la República, Salu- 
San al señinr Ministro muv atte. (Fdo.:) 
atlle T, Barbato. Jefe Int, División. — Vo. 


" Bo, Antonio G, Baldizán, Inspector General, 


| 


Ministerio de Hacienda, — Montevideo, ' 
21 de Diciembre de 1948. Vista a la Fiscalía *' 
de Gobierno de ler, Turno. — Por el Minis-! 
tro: C. M, Montaño, Director General de Se- 
rcetaría, . 

Fiscalía de Goblerno de ler, Turno, — 
Dictamen N.o 3.949. Exp, No 1347-948, Se-/ 
ñor Ministro: Resultando de la documenta- y 
ción 'acompañada que el Banco Francés e 
Italiano para la América del Sur (Banque. 
Francaise at Italienne pour 1'Amerique qu; 
Sud). con sede en París. Francia, ha resuel=; 
to elevar el capital socia! de su sucursal en 
Monteviden fijándolo en la suma de pesos 
1:442.615.33 y estando en forma la docu- 
mentación justificativa acompañada corres- 
ponde tomar nota de dicho aumento expi- 
diendo los testimonios correspondientes pa- 
ra su inscripción er el Registro Público de 
Comercio. — Montevideo. Enero 3 de 1949, 
— (Fdo.:) V. Mora Rodríguez, . 

Ministerio de Hacienda, -— Montevideo, : 
Febrero 10 de 1949, Vistos: Estos antece- 
dentes iniciados por el “Banco Francés e 
Ttalisno para la América del Sur”, dando 
cuenta de haber resuelto elevar el capital 
asienado a su sucursal en Montevideo, a un 
millón —cuatrocientog. cuarenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y cinco pesos con 
treinta y tres centésimos ($ 14:442.645.33), 
Atento: A que está en forma la documen- 
tación adjunta a esta gestión y de acuerdo 
con lo opinado vor la Inspección General 
de Hacienda, Banros y Sociedades Anóni- 
mas, el Conseio Honorario del Depto. de 
Fimisión del Ranco de la República y la 
FiscaMa de Gobierno de ler. Turno, El Pre-* 
sidente de la República, - Resuelve: Tomar 
nota del aumento del capital asignado a la 
sucursal del “Banco Francés e Italiano pa- 
ra la América del Sur” en Montevideo, el 
qve aueda fiiado en $ 1:442.645.33 (un mi- 
llón cuatrocientos cuarenta y dos mil seis- 
cientos cuarenta y cinco pesos con treinta 
y tres centésimos) y confirmar la resolu- 
ción de 28 de Agosto de 1924, por la cual 
see autorizó su funcionamiento en nuétstro 
pafs, continuando sometido a la legislación 
nacional, y. especialmente a:la ley número 
9.756 de 10 de Enero de 1938 y disposicio- 
nes concordantes. baín el control de la Ins- 
pección (General de Hacienda, Bancos y So-. 
ciedades Anónimas. A los fines de la ins- 
cripción en el Registro Público de Comer- 
cio, devuélvase los certificados notariales y 
documentación presentados, otórguese testi- 
monio de lo actuado; comuníqnese y archíÍ- 
vese, — (Fdo.:) BATLLE BERRES. — LE-; 
DO ARROYO TORRES, — Es copia fiel, 5| 
Montevideo, Febrero 12 de 1949, — (Fdo.:) | 
Carlos M. Montaño, Director General de, 
Secretaría. : | 


Señor Juez Letrado de Primera Instancia ; 
en lo Civil de 2.0 Turno. Simón Waksman j 
por el Banco Francés e Italiano para la 
América del “Sur según escritura de man-* 
dato que acompaño, constituyendo domicilio 
legal en Andes 1217, 5,0 piso ap. 21, al se- 
ñor Juez digo: Que según resulta de la 
documentación que acompaño el Poder Eje-: 
cutivo autorizó a mi mandante para 2umen-; 
tar el rapítal de su sucursal en Montevidso, 
y confirmó la resslución del 26 de Agosto 
de 1924 que autorizó su funcionamiento, 
Por tanto, al señor Juez solicito: 1. Me ten- 
ga por presentado con los instrumentosj 
acompañados, a1creditada la personería que 
invoeS y constituído el domicilio, 2, Quíera 
ordezar la inscripción pertinente en el Re- 
gistro Público de Comercio (artículo 407 del 
C. de Comercio), disponer su publicación y 
mandar se me devuelvan los recaudos acom-' 
pñaados. 3, Que necesitando para otros 
usos la escritura de mandato acompañada, 
se me devuelva, dejándose testimonio en 
autos, y quedando autorizado el señor An-¡ 
tonio A. Gororo para efectuar su retiro. —* 
(Fdo.:) Simón Waksman. . ! 

Presentado cun copia hoy, quince de Fe-: 
brerq de mil novecientos cuarenta y nueve, ! 
Doy te. — Gianola. -—= Tomé razón con el 
No 2.213 a] folio 257 del Libro de Conotci- 
mientos No 44, — Conste, Gianola 
Montevideo, 16 de Febrero de 190. 
despacho del sañor Juez. — Giano.r 

N.o . — Montevideo, Febrer? , 11 
1949. Vista al señor Fiscal de lo Us dl pin 
más trámite. — (Fdo,:) Mallo. 


Ali 


enarenta -y nueve. Doy fe. — Juan C, Ale 
erl 

Registro Público de Comercio, — Inscríp- 
ta c0n el N.o 14 del folio 111 al folio 114 v. 
Libro N.o 29 de “Estatutos Poderes, etc.”, 
— Montevideo, Marzo 8 de 1949, — Juanán- 
gel L. Gianolg. — Y a los efectos legales se 
hace esta publicación que sígno y firmo en 
Montevideo, a ocho de Marzo de mil nove- 
cientos cuarenta y nueve. — Juanángel L 
Glanola. Actuario, - 

$ 195.00 - 2471 


JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA * 
EN LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 


Inscripción de logs estatutos de “Instituto 
Médico de Previdión y Asistencia Socie- 
dad Anónima” (IMPASA) 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de Séptimo Turno, doctor Atillo Pigurina 
Vivas, se hace público que ante este Juz- 
gado se ha presentado la sociedad denomi- 
nada “Instituto Médico de Previsión y Asis- 
tencia Sociedad Anónima” (IMPASA) solt- 
citanádn la inscripción de los estatutos, que 
se transcriben a continuación: 

“Acta de constitución. de sociedad anónt- 
ma. — En la ciudad de Montevideo, a quin- 
ce días de Setiembre de mil novecientos 
cuarenta y siete, reunidas las perosnas aub 
subscriben y que llevan la calidad de socios 
fundadores, resuelven dejar constitufda la 
sociedad denominada “Instituto Médico de 
Previsión y Asistencia Sociedad Anónima 
(IMPASA), aprobando los estatutos que si- 
guen; 

Artículo 1l,o Constitúyese con el nombre 
de “Instituto Médico de Previsión y Aslis- 
tencia Sociedad Anónima” la sociedad cuyo 
objeto. duración damicilio y demás ele- 
mentos se determinan en logs siguientes ar- 


; tículos, de conformidad con las leyes y los 


reglamentos vigentes para la materia, 

Art, 2.0 El objeto de la sociedad será: A) 
Fundar de inmediato un hospital privado 
comprendiendo todos los serviciog anexos 
a su fines; B) Poner en práctica la totalt- 
dad de los conocimientos modernos relati- 
vos a la medicina preventiva en sus aspeec- 
tos profilácticos, terapéuticos, de enseñan- 
za sanitaria, de investigación etc.; C) To- 
mar comp base para la iniclación de las ac- 
tividades de la sociedad la prestación de 
servicios médicos a un número limitado de 
familias que gozarán de las ventajas de nn 
menor honorario y de la destenación de 
benefactoras de la sociedad. 

Arí. 2.06 El domicillo legal y principal de 
la sociedad se fija en la ciudad de Monte- 
video. pudiendo establecer sucursales en 
cualquier punto de la República o en e] ex- 
traniero, 

Art. 40 La duración se fiia en setenta 
años, a contar de la publicación de log pre- 
sentes estatutos. 


, CAPITULO TH - 
Del tesoro social 


Artículo 5.0 El tesoro socia] se formará 
con; A): El importe de las acciones que se 
subscriban: B) El importe de los ingresos 
correspondientes a la aficiliación (artículo 
2.0 inciso C); CY) Donaciones, subscripcio- 
nes, subsidios, etc. que puedan obtenerse; 


.D) Fondos de reserva mejoramiento, etc, 


CAPITULO 111 
“De las acciones 


- Artículo 6.0 El capital social se fija en 
la suma de un millón de pesos (pesos 
1:000.000.60) que podrá ampliar el Directo- 
rio hesta la suma de un millón doscientos 
cincuenta mil pesos (f 1:250,000.00). Por 
resolución de la asamblea extraordinaria, 
dicho capital puede ser elevado hastn la 
cantidad de un millón quinirntos mil posos 
($ 1:500.000.00), Este patrimonio estará 
constituído por acciones de pesos  clen 
($ 100.00) cada una, pudiendo el Directo- 


l rio emitir tftulos de una, diez y cien ac- 


ciones. 

Arz. To Las acciones serán _ de dos tipos: 
nominativas y al poriador, Para su nléna 
validez deberán ser firmadas por el Presf- 
dente y refrendadas por el Secretario te 
Directario. . 

Art 8n Las acciones nominativas 2ba1- 


deleurán el 51 olo (cincuenta y uno por clen- 


to) del valor de las acciones emitidas y Se- 
rán «adjudicadas por' el Directorio, única" 


a IO 


mente a pensoñas que desmpeñen “algún 
aro e Das en la sociedad, 

Art. 9.0 Yi Directorio podrá establecer un 
rest en a plazós hasta úlez años eomo má- 
ximo, : . A 

Art, 10. Los adjudicatarios de lag accio- 
mes nonfinativas del artículo ánterior, go- 
zarán de los mismos derechos que log tene- 
lores de acciones totalmente integradas con 
das excepciones del artículo 48. . 

Art. 11, Las acciones tanto nominativos | 
como al portador serán indivisibles a los 
efectos sociales y sin perjuicio del derecho 
de Tos causahabientes de los socios falleci- 
gos. fartícualos 1.037 Y, concordante del Có- 
digo Civil). Se tomarán de un libro talona- 


| 


vio que lHevará un número progresivo de 
orden, . 
Art 12, El Directorio fijará los demás 


detalles de la emisión, integración y forma 
de pago. 

Art. 13. Hasta tanto no se hayan emitido 
acciones podrá entregarse a los accionis- 
tas certificados provisorios y nominativos, 
que no podrán ser negociados o transferl- 
flos sin resolución del Directorio. Tales cer- 
tificadds serán canjeados por accioneg al 
portador en su oportunidad, . ] 

Art. 14, La subscripción de una acción 
importa conocimiento y aceptación de estos 
estatutos. Para la sociedad ellas son indivi- 
síbles, no reconocigndose más que un solo 
propietario por cada acción a los efectos 
estatutarios. a . 

Art, 15, En caso de ampliación del capt- 
tal 2 que se refiere el artículo 8.0, los so- 
cios fundadores tendrán preferencia para 
subscribir acciones en proporción al capi- 
tal subseripto, : 


CAPITULO IV 
Del gobierno de la sociedad 


Artículo 16. La sociedad será regida y 
administrada, en los términos que más ade-. 
lante se expresarán, por los siguientes oOr- 
ganigmos: A) Directorio; B) Asamblea ge- 
neral de accionistas; C) El Prestdente y 
empleados a quienes el Directorio asigne 
determinadas tareas, 

Art. 17. El- Directorio administrará la 
sociedad como órgano activo único, Estará 
compuesto por siete miembros titulares y 
“siete suplentes elegidos pr mayoría de vo- 
tos, por la asamblea general ordínaria, an- 
-te lá cual se presentará oportunamente el 
balance y memoria anuales. Sus miembros 
durarán cuatro años en el ejercicio de sus 
cargos y podrán ser reelegidos indefinida- 
mente. Si por cualquier causa no pudiera 
efectuarse la elección en su oportunidad, 
permanecerán en sus cargos hasta que sean 
sustituídos en forma. 

Art. 18, El Directorio eleglrá de su seno 
un Presidente, un Vicepresidente y un Se- 
eretario, En caso de ausencia o imposibili- 
dad de los titulares. sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 21 serán convoca- 
dos los suplentes de la lista respectiva que 
designe el Directorio o Directores restan- 
tes. La convocatoria de suplentes en esas 
condiciones, no significará el cese de los 
Directores ausentes o impedidos. En caso 
de renuncia, muerte o imposibilidad defí- 
mitiva, en general el suplente ocupará el 
puesto del titular vor lo que resta del man- 

ato respectivo. Sí por cualquier causa se 

gotara la lista de suplentes el Directorio 
designará siete más, . 
Art. 19, Cada Directorio dictará el re- 
glamento pertinente para su funcionamien- 
to y reuniones, las que podrán ser ordina- 
- rias extraordinarias. Las reuniones 0r- 
dinarías tendrán lugar 'en los días que el 
mismo determine, debiéndose celebrar por 
lo menos, una mensualmente. Las reunio- 
ñes extraordinarias. tendrán lugar siemvre 

ue las soliciten aleún Director o el Sín- 

co por eserito. Todas las deliberaciones 
y resoluciones del Directorio se asentarán 
en un líbro especial de actas que firmarán 
el Presidente y el Secretario, . 
_ Art. 20, Para la validez de los acuerdos 
del Directorio será necesaria la conformi- 
fad de la mayoría de preserites. El Direc- 
torio podrá sesionar con la sola concurren- 
cla de cuatro de sus miembros, en cuyo 
aso las resoluciones que se adopten debe- 
fán ser tomadas por unanimidad. 

Art, 21, Cualquier Director podrá hasta 
por dos sesiones consecutivas delegar su 
cargo, mediante carta noder..en un accio- 
nista, Pasado ese término deberá proceder- 
e do acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
o 18, 

Art. 22. Para ser Director de la sociedad 
será necesario ser mayor de edad y accio- 
nista. 

Art. 23, De los siete miembros titulares 
del Directorio, cuatro por lo menos debe- 
fán ser posedores de acelones nominativas, 

Art. 24. El Directorio aueda investido de 
las más amplias facultades para la direc- 
elón y administración de los negocios So- 

tales y ejercerá tadas las acciones Y 8es- 

tones que no estén prohibidas por la ley 
O que sean de incumbencia privativa de las 
agambleas, Le compete especialmente: A) 
Designar mandatarios transitorios O perma- 
nenteg para la ejecución de sus resoluciones 


DIARIO OFICIAL 


y para él desempeño administrativo; tales 
mandatog podrán comprender gestiones Cl- 
vileg y comerciales, administrativas y judi- 
cíales, ante todas las jurisdicciones y Con 
las más amplias fecultadés. B) Fijar. los 
gastos ' generales de la administración; 
nombrar y destituir el personal, y estable- 


cer el monto de los salariog o asignaciones : 


corriéntes o extraordinalias del mismo, C) 


1 nombramiento de funcionarios técnicos” 


superiores Tequerirá €l voto confome de 
guato de los miembros del Directorio, como 


minigio, previo. informe favorable de la 
Comisión Técnica * Asesora respectiva que 


designará. La destitución de cualquier fun- 
eionario técnico superior requerirá el voto 
conforme de cinco miembros del Directorio, 
previo informe en mayoría de todo el Cuer- 
po Técnico Superior de la Institución, con- 
vocado por lo menos con tres días de an- 
telación. A los efectos de este inciso se con- 
sidera persqnal técnico superior a: A) MÉé- 
dicos y Odontólogos; B) Practicantes ma- 
yores; C) Jefe y Subjefe de la Oficina de 
Contabilldad; D) A los efectos del inciso 
anterior, ey el caso en que el funcionario 
sea a la vez miembro del Directorio. se 
procederá, para la discusión y resolución, 
a convocar al suplente respectivo éxclusi- 
vamente para el momento y finalidades ex» 
presadas en dicho inciso; E) Administrar el 
patrimonio social; dar y tomar dinero en 
préstamo sin e con garantía personal, 
prendaria, hipotecaria y anticrética; ejecu- 
tar todo género de operaciones comerciales 
y administrativas y celebrar todos los de- 
más contratos y actos jurídicos, escrituras 
públicas y documentos nrivados que juzgue 
necesarios para el fin de la sociedad y con 
las: cláusulas y condiciones que estime con- 
venientes; Y) Concurtir a licitaciones ha- 
ciendo depósito de dinero, títulos o valores 
en garantía; G) Comprar. y vender toda 
clase de bienes, corporales e incorporalez, 
muebles e inmuebles derechos y acciones, 
así como enajenarlos en todo o en parte. al 
contado o a plazos y gravarlos con prendas, 
hipotecas y anticresis en garantía de obli- 
gaciones contraídas por la sociedad, de 
cualquier origen y naturaleza que sean, en 
el entendido que estas operaciones están 
comprendidas en el giro de la sociedad; H) 
Arrendar empresas comprendidas en el gl- 
ro-de la Sociedad; 1) Realizar promesas de 
compraventa ad referendum de una asam- 
blea extraordinaria, de establecimientos -si- 
milares a log comprendidos en el giro de la 
sociedad; J) Abrir, mantener, cerrar. can- 
celar cuentas corrientes con Bancos, comer- 
ciantes; particulares y demás entidades de 
dereciro; girar sobre fondos depositados. ac- 
tuales y futuros, y en descubierto, hace y 
retirar todo género de depósitos; girar, 
aceptar, endosar, pagar constituir aval, 
protestar y ceder letras, pagarés vales y 
obligaciones, papeles y efectos comerciales 
y civiles; novar obligaciones; aceptar bie- 
nes en pago de deudas, venderlos y, en, gie- 
'tneral. realizar con ellos todas las operacio- 
nes fijadas en estos estatutos, incluso So- 
licitar y utlilzar, sin limitaciones de canti- 
dad, créditos de Banco y de particulares; 
K) Realizar toda clase de contratos de 
arrendamientog de obras, suministros, etc.; 
así como dar y tomar en arrendamiento ble- 
nes raíces o mueblog por todo el término 
legal L) Preparar y presentar a las asam- 


bleas, a fin de cada año social, una memo- - 


ria explicativa de su gestión junto con el 
balance general de pérdidas y ganancias y 
el informe. del Síndico; M) Obtener. adqui- 
rir, explotar o transferir cualesquiera pri- 


_vilegios o concesiones de las .autoridades 


centrales, municipales Qy descentralizadas, 
dentro del giro de la sociedad; N) Repre- 
sentar a la eocledad en toda clase de asun- 
tos administrativos y judiciales en el país 
o em.el extranjero con las más amplias fa- 
cultades, incluyendo a título meramente 
enunciativo, las comprendidas en el artículo 
(ciento- seserita) del Código de Procedi- 
miento Civil, ' 


Art. 25, E] Directorio será slempre repre- 
sentado por el Presidente y el Secretario o 
las pesonas que hagan sus veces, 

Art, 26. La calidad de Director se pierde 
de pleno derecho: A) Por declaración de in- 
capacidad mental; B) Por resolución expre- 
sa tomada por la “asamblea extraordinaria 
por las tres cuartas partes de votos pre- 
sentes que representen por lo menos el 50 olo 
del capital subscripto; C) Por falencia oO 
por condena de prisión o penitenciaría, 7 

Art 27, El Presidente tendrá por sí las 
funciones de representación comercial de 
la sociedad sin perjuicio, de lo establecido 
en el artículo 25, En Caso de urgencia que 
no permita la reunión del Directorlc.0o 
asamblea, podrá tomar las medidas indis- 
pensables- para poner a salvo los intereses 
sociales, reuniendo inmediatamente los or» 
ganismos que correspondan a fin de darles 
cuenta, Sin perjuició de lo que establezcan 
las reglamentaciones internas, deberá con- 
vocar y presidir las asambleas generales 
ordinarias y extraordinarias y las del Di- 
rectorio, realizando todo lo necesario para 
que. se cumplas las leyes. reglamentos. dis- 
posiciones estatutarias y decisiones de los 


órganos sociales, a 
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Art. 28. Las letras, cheques y documentoa 
de adeudo en general deberán llevar- por 14 
sociedad las firmas del Presidente y Secreil 
tario, o quienes los sustituyan. 

Art, 29. El Secretario llevará la represen 
.tación social con el Presidente, de acuerd 
con los estatutos y refrendará con su fir 
ma aquellos actos u operaciones que lo te- 
quieran, según la carta social, Le COrresa 
ponderá ejecutar. las Órdenes del Presidentá 
y tendrá a seu cargo la custodia del archi- 
vo, libros, acciones y demás documentos de 
la sociedad, Deberá además redactar todas 
las actas y documentos sociales, 


CAPITULO V 


De las asambleas 


Art. 30. Las, asambleas de la socledal sex 
rán ordinarias'o extraordinarias, 

«Art, 31. Las asambleas ordinarias tendrán 
lugar anualmente dentro úe los 120 (cientá 
veinte) días de vencido el ejercicio social 
Tendrán por objeto considerar: A) La med 
moria y e] balance anua! del ejercicio so* 
cial que haya presentado el Directorio, 
acompañándolos dei informe del Síndico, B) 
La elección conjunto de lus miembros del 
Directario, Síndico y suplentes cuando co«w 
rresponda, C) Cualquier otro asunto incluf4 
do en la orden del día, Bor resolución dek 
Directorio o por pedido escrito de accioniaa 
tas que representen por lo menos la vigési4 
ma parte del capital social, hecho al Direc¿ 
torio con la antelación de diez días respecs* 
to al de la celebración de la asamblea. o 

Art, 32, Las asambleas extraordinarias 
tendrán lugar en cualquier tiempo, siempre 
que Sean convocadas por resolución propia; 
del Directorio o a solicitud escrita del Sín+ 
dico o de un número de accionistas que rey 
presenten un 30 olo (treinta por ciento) dell 
capital social. En la convocatoria se exprer 
sará el asunto o asuntos que constituya 
su especial objeto, debiendo el Directorid 
hacerlas dentro del] plazo de 30 (treintaf! 
días de haberlas solicitfado en forma. 

Art. 33, Las asambleas deberán ser neces 
sariamente convocadas por el Directorió, 
Las convocatorias a asambleas se harán po 
medio de avisos publicados durante die 
(10) días consecutivus en el “Diario Ofid 
cial” y en otro de la Capital, Los aviso 
deberán aparecer, por lo men0s, con una 
antelación de quince días respecto al de 1 
celebración de la asamblea y contener 
orden de] día, así como la designación de 
local, fecha, y hora en que tendrá lugar, 

Art. 34, Por lo menos con tres días dá 
anticipación a la fecha de la asamblea plas 
zo en el que Mo se computarán los feriadosy 
los accionistas que desten tomar parte, del 
berán registrar en la Secretaría de la sog$ 
ciedad sus acciones mediante su exhibición 
o la del recibo del depósito bancario 0 u 
comprobante de subscripción ,de accione 
nominativas, (artículo 10), Ya  Secretaríáj 
les expedirá un certificado en el que const 
el número de sus acciones, la numeració 
de las mismas y el número de votos qu 
les corresponda para las decisiones, Est 
documento les servirá de entrada. 

Art, 35. El Presidente de la asamblea, 
comprobada la presencia le accionistas qu 
representen más del 50 olo (cincuenta pol 
ciento) del capital subseripto declarar 
abierto el acto y previamente a toda des 
liberación, designará una comisión de do 
accionistas presentes para que procedan q 
contralor del “quórum”, do log números qu 
distinguen Jas acciones registradas y A 
cálculo del número de votos que pertenecs 
a cada accionista. Ñ 

Act, ?6. Er el caso de que no eoncurra 
a la asamblea ordinaria el número de accic 
nistas indicado en el artíeznlo anterior $8 
procederá a una segunda convocatoria den 
trc del término de veinte dfas, con las mis3 
mas formalidades de la primera, previnién 
dose en los avizoa que la asambica genera 
ordinaria resolverá los asuntos de su comé 
petencia cualquiera Sea el número de acciód 
nistas que concurra, 

Art, 37. Las usambletas extraordinarias E 
considerarán legalmente constituídas siem 
pre que haya presentes, acctonistas que re 
presenten e] setenta y cinco por ciento ú 
las acciones subscriíptas, St no existiera es 
“quórum” se entenderá desechada o recha 
zada, la propuesta que haya motivado 1] 
convocatoria de la asamblea éxtraordinarla, 

Art. 38. Los socios no asistentes pcodrád 
hacerse representar por otras personas; 
sean o. no accionistas. mediante una cartó 
poder registrada en Secretaría tres días aná 
tes del señalado para la asamblea. La rei 
presentación no podrá recaer en los Dirses 
tores, Administradores, Síndico o empleado 
de la sociedal. , 

Art ,39, Si el Presidente del Directorio s 
encontrara impedido de asistir por cualquiaM 
causa, presidirá las asambleas el Vicepresi 


dente o el acetonista que se designe nof 


simple mayoría, Igual procedimiento se Se 


guirá en caso de impedimento del Secrek 


. tario. 


b sentez, > 


Art. 40, Las votaciones será nominaleg . 


sí lo exige un tercio de los accionistas pres 


do . ma. - 


q 


Mm 


_tunidad de que habla el artículo 34. 
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A.t..41. Los votos de los accionistas en 
das asambleas, tanto ordinartas como extra- 
ordinarias, se computarán en, la siguiente 
forma: log tenedóres de acciones por valo 
mominal de mil pesos a diez mil pesos, un 
voto; de diez mil cien pesos a treinta mil 


* pesos, dos votos; de treinta mil cien pesos 


a sesenta mil pesos, tres votos; de sesenta 
mil cien pesos a ciento cincuenta mil pe- 
sos, en adelante, seis votos. . 
Art, 42. Las deliberaciones Oo resoluciones 
de las asambleas se harán constar en el li- 
bro de actas, Leídas y aprobadas por la 
asamblea serán firmadas por el Presidente 
y el Secretario y dos “accionistas designa- 
dos por la Mesa, Las resoluciones de las 
aambleas, tomadas de acuerdo con las for- 
malidades legales y estatuarias, tiene ca- 
rácter ejecutorio respecto a los socios pre- 
sentes y aysentes, 
o 


CAPITULO VI 
Del Síndico 


. Artículo 43. La fiscalización de la socie- 


" dad queda encomendada a un Síndico el que 


conjuntamente con un suplente serán elegi- 
dos en asamblea ordinaria por simple ma- 
'yoría de votos. Durará cuatro años en sus 


“funciones siendo aplicable a su situación lo 


previsto en el artículo 17. . . 

Art, 44. Son deberes y atribuciones del 
Síndico: A) Examinar o mandar examinar, ; 
bajo su responsabilidad, por contadores ex-| 
pertos. los libros y documentos de ja socie- 
dad siempre que lo juzgue conveniente. B) 
Verificar el estado de los negocios de la so- 


* ciedad, comprobando su situación a los efec-i 


tos legales, reglamentarios y estátutarios y 
presentar a las asambleas ordinarias anua-. 
les un informe escrito sobre la contabili-- 
dad y balance. C) Convocar a asamblea 
tuando omitiere hacerlo el Directorio; asis-: 
tir, sí fuere requerido, a las sesiones del 
Directorio a efectos consultivos. El Síndico.: 
debrá ejercer sus funciones en condiciones 
tales, que no entorpezca la administración 
dle la sociedad, . 

Art, 45. El Síndico podrá ser removido de 
“acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, 
inciso B) de estos estatutos, 


CAPITULO VIT 


Del ejercicio económico, balance y 
utilidades 


Artículo 46. El ejercicio económico de la 
sociedad se cerrará todos los años el día 31 
de Diciembre, procediéndose a un balance 
general que deberá ser informado por el 


. Síndico, Dichos balance e informe, conjun- 


tamente con la memoria del Directorio re-! 
erido en el artículo 31 inciso A) serán dis- 
tribuidos entre los accionistas en la opor- 


Art, 47. De las utilidades brutas obte- 
nidas luego de cubiertos los gástos gene- 
tales y hechas las amortizaciones que co- 
rrespondan, conforme con el sistema de: 
contabliidad que se adopte pera los diversos 
negocios que realico la Sociedad, se dedu- 
cirá el 5 olo (cinco por ciento) como míni-| 
mo pera aumentar el fondo de reserva y, 
mejoramiento (artículo 5.0 inciso D). 

Art 43. Las utilidades que restaren del 
artículo anterior serán distribuídas en for-| 
ma fe dividendos entre los poseedores de* 
accioves y en la proporción del capital in-. 
tesralu. El Directorio queda autorizado; 
para. distribuir trimestral o semestralmen- 
te siempre que del balance resuiten utili- 
dades. . 

Art. 49. De %as utilidades que correspon- 
an a 1as acciones nominativas el Directo. 
tio podrá deducir en cualquier ejercicio 0: 
en cata uno de los ejerciclos hasta el 20” 
por ciento (veinte por ciento) con destino 


mios a uno o más empleados que se hubie- 
ren hecko Acreedores a ello y para becas; 
0 cursos de perfeccioramiento o fuera del 
país, en las condiciones que reglamentará. 
CAPITULO vi 
Disposiciones Generales y transitorias 


'Artículo 50. Los dividendos que debiáa- 


pectivas en ningún acto dei gobierno de la 
Sociecad. Dicho accionista tendrá prefere- 
rencia para adquirir 


porción respectiva en la primera emisión 


acciones al portador y 
en las condiciones generales y si las hu-+ 
biere, o para recibirlas tamiién en la pro-; miento de la personeria juríd 
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y 
mento de Lavalleja. En fe de ello, a solici. 
tud Gu los intaresallos y para ser presen» 
tado nl Ministerio de Hacienda para la 
aprobación de sus entatutos y, el reconoci- 

ica, siento el 
bresente que sello. sigho y firmo en la ciu- 


que se realizare. Las acciones nominativas| dad Ge Montevideo. a veintr de Octubre de 


disponibles en estas condiciones solo po- 
drán adjudicarse de acueráo con los ar- 
tículos 8.0 y £.o. 


Art..52, El Directorio regslamentará las 
condiciones de ingreso, previsión y asisten- 
cia y todo lo reiacionzdo con el servicio so- 
bre la base de que.la previsión es el fin 
dominante de Ja, actividad social y de que 
la negutiva,de lós sotios a recibir el trata- 
miento preventivo importa la pérdida de los 
derechos sociales. 

Art. £3, El Directorio podrá también esti- 
mular la compra de acciones por parte del 
los sorios mediante un régimen de subs- 
cripción con pagas periódicas, 

Art, 54. La liquidación en caso de diso- 
lución de la Sociedad será realizada por la 
persora O personas que designe la asam- 
blea de accionistas con sujeción a lo dis- 
puesto por la ley y lo que puede estable- 
cer c»mplementariamenrte la asamblea, Es- 
ta determinará tambiér previamente los 
honorarios del Liquidador o Liquidadores 
así eomo los procedimientos para ultimar la 
liquidación. En caso de disolución las ac- 
ciones al portador tendrán preferencia has- 
ta un 75 olo (setenta y cinc”. por ciento) de 
su valor sobre los fondos resultantes de la 
liquidación. 

Art. 55. El primer Directorio que durará 
hasta el 31 de "Diciembre de 1955 estará 
constituído: Presidente, doctor Edison Ca- 
macho: Secretario. señor Miguel Restuccia; 
Vocales. doctores Alfonso Crisci, Roberto 
Artuccio. Luis Pajac señor Salvador J. M. 
Susena y Julio César Rossello Suplentes. 
doctores Constancio Castells. "Mariano Si- 
cardi, Daniel Murgufa Héctor Sacchi, Cán- 
dido Muñoz Monteavaro. Arturo Durante y 
Hugo Lisuori, Síniico, doctor Juan Rodrí- 
guez Lfípez. Suplente. Mariy Ricardo Susena. 

Art. 56, Quedan facultados los doctores 
Edison Camacho y Aparicio Méndez para 
gestionar conjunta o seraradamente la 
aprobación de lcs estatutos sociales con fa- 
culta para aceptar las moditicaciones o al- 
teracimes u observaciones que pueda for- 
mula el Poder Ejecutivo. de acuerdo a de- 
recko uv en función de ls conveniencia social. 

Art. 57. La Sociedad considerará como sus 
fundadores a los siguientes socios: Edison 
Camacho, Alfonso Crisci. Roherto Artuccio. 
Miguel Restuccia. Constancio Castells. Ma- 
riano Sicardi, Daniel Murguta, Héctor Sac- 
chi. Céndido Mañoz Monteavaro. Arturo Du- 


Il rante Hugo Liguori, Oscar Bermúdez, Ra- 


damés Costa, Fortunato Magmnone. Francisco 
Isern. Orlando Noces. Enzo Mourigán, Juan 
Llopart. Atelaríio Rodríguez María E, Ver- 
gueiras de Carbonolli Eduardo C. Carbono- 
Mí. Efuardo Linares Horne. Lauro Cabal 
Wells, Luis Bajae. Aparicio Méndez. Juan 
Rodríguez López, Falvador J. M. Susena. 
Julio César Rossello. Mario Ricardo Susena 
y Vízitcer Latou Jatme. — Aparicio Méndez. 
— Edison Camacho -"¿Rokerto Artucio. — 
Miguel Restuccia. — Oscár Bermúdez. — 
Fortunato Magnone. — Jvan Llopart, — 
Radamés £osta, — Enzo Mourigán. — 
Eduardo C, Carborolli. — María E. Ver- 
gueiras de Carbonolli. — Hugo C. Liguori. 
— Víctor Latou” Janine. — Héctor Sacchi. 
-— Mariano Sicardi. — Abelardo Rodríguez. 
— Lauro Cabal Wells, — Eduardo Linares, 
Horne — Mario Ricardo Susena. — Fran- 
cisco Isern. —— Jnar Rodríguez López. — 
Orlando Noces. — Alfonso Crisci. — Luis 
Bajac. — Julio César Rossello. — Cándi- 


telis. — Salvador J. M, Susena, — Daniel 
L. Murguía, — Arturo Durante Barbot, 
Africa Gorzález Correa, escribana, certi- 
fica: Que las firmas que antecedente. perte- 
necen a las sigulentes persoras: Edison Ca- 
macho. Aparicio Mérdez. Miguel Restuccía, 
Roberte Artucio. Oscar Bermúdez, Portuna- 
to Magsnone, Juan Elopart, Radamés Costa. 
Enzo Mourigán. Eñuardo C. CarbonolMi. 
María. E. Verguelras de CurbonolMli. Hugo 


A a a e 


mente anunciados es €l “Diario Oficial” y;¡C. Liguori Víctor Lator Jaume, Hécgpor Sac- 
en otro de Montevide: no fueren réclama-| chi. Mariano Sicardi. Abelardo Rodríguez, 
£os dentro de los cuatro años sigluentes a, Lauro Cabal Wells, Eúvuardce Linares Horne. 


! 
2 aumento de sueldos del personal, de pre-;do Muñoz Monteavaro. -— Constancio E 
Aa primera publicacitn quedarán prescrip-| Mario Ricardo Susena Francisco Isern. Juan 


tos a favor de la Sociedad y serán desti-¡ 
mados a aumentar el fondo de reserva, Lai 
Sociedaá no abonará intereses por los di-! 
viderdos que queden en su poder. 

Art. 51. En cualquier Cas en que un po-* 
seedo: de acciones nominativas deje de per- 
tenecer al personal de la Sociedad perderá 
su calidad de accionista nominativo reinte- 
erándosele el importa de sus acciones se- 
gún tipo de cotización y en cuotas anuales 
que fijará el Directorio conun plazo no ma 
yor de diez años. En tal caso, tendrá de-., 
recho a percibir los dividendos por los sal- 
dos pero no podrá usas las acciones res- 


Rodrigvez López. 
Crisci Luis Bajar. Julio César Rossello. 
urugusyos casados: Cándid: Muñoz Monte- 
avaro cubano, casado. Constancio Castells. 
ciudalano legal uruguayo. casado: Salvador 
J, M. Susena, uruguaro viudo; Danlel L. 
Murgnia y Arturo Durante Fartot, urugua- 
yos, solteros, quienes subscribteron en mi 
presenCia el acta precedente. todos mayores 
de edad, de mi conucimientoe domiciliado en 
esta ciudad a excepción de les doctores Or- 
lando Noces. domiciliado er Nueva Helve- 
lia, Departamento de Colonia y Francisco 


Orlando Noces. . 
Isern. domiciliado sn Mariscala. pa] 


mil novecientos cuarenta y siete, — Afrí. 
ca González Correa Escribana, 

Copia. Señor Mialstro de Hacienda. escri. 
bano don Ledo Arroyo Torres. señor Minis. 
tro: Edison Camacho, constituyendo domi- 
elllo en la casa de la aventóa 18 de Julio 
N.o 147, escritorio 2 gl seño: Ministro di- 
ce: Que se ha resvelto formallzar una sos 
ciedad dénominada “Instituto Médico de 
Previsión y Asistencia Sociedad Anónima” 
(“Impasa'”) cuyo objeto. es la prestación 
de servicios médicos y la fundación de un 
hospital privado para poner en práctica la 
totalidrd de los conocimientos modernos 
relativas a la medicira vreventiva. La enti- 
dad se regirá por las Risposiciones legales 
y reglamentarias vigentes y por los estutu- 
tos que en forma se acompañan, El artícu. 
lo 53 de la carta soci) proyectada me fa- 
culta para hacer las gsetiones tendientes a 
obterer la autorización establecida por el 
artículo 406 del Código de Comercio. En tal 
virtud. vengo a pedir. que, tendiéndome or 
presertado con los recaudos que se Agre= 
gan. se sirva. previos los trámites preti- 
nentes aprobar los ectaturos concediendo 
la personería y orderando las inscripcio- 
nes pertinentes. Solicito también que me 
sea (Gevuelta el asta de constitución de la 
Sociedad y se me libre testimonio de todo lo 
actuado a los fines de su publicación e Íns- 
cripción. Acompaño de acuerdo con el de. 
ereto de 15 de Mayo de 1947. el estatuto 
origins+1 dos copias avtenticadas por certi- 
ficación notartal Y una copia simple. Díg- 
nese el señor Ministro proveer de confaqr- 
mida?. — Montevideo Octubre 22 de 1947, 
Fdo: Ediscn Camacho. — Argaricio Mérdez. 

Ministerio de Hacienda. — Montevideo, 24 
de Octubre de 1947. Informe la Inspección 
General de Hacienda. Bancos y Sociedades 
Anónimas y. si no tien» qué observar vista 
a la Fiscalía de: Gobierno de primer turno, 
Fdo.: Por el Ministerc: C. M Montaño. Di- 
rector General de Cecretaría. ! 

Inspección General ds Hacienda. — Mon- 
tevideo. Noviembre 1N de 1947 
nistro de Hacienda. escritann Tedo Arroyo 
Torre«, Señor Ministro: El proyecto de es- 
tatutos. de “Institutó Médico de Previsión y 
Asistencia Sociedad Anónima (Impasa). me- 
rece a esta Inspección General las siguien. 
tes consideraciones: Artículo 6.0 Debe ques 
dar entendido que toda ampliación de Ca» 
pital por sóbre el incial de: un millón de 
Desos. debe ser sometida a la avrobación ex- 
presa del Poder Ejecutivo. Artículo 48, En 
el párrafo final de este artículo parecen fal- 
tar las palabras “dividendos provisorios” 
para que quede claro el sentido de la dis- 
nosición estatutaria, Debe quedar estableci- 
do que el reparto de dividendos provisorios 
podrá ser Hecho con la anrobación expresa 
y previa del Síndico Artículo 49. Dada la 
entidad de la: deducción en las utilidades co- 
rrespondientes a Jas acciones nmominativas 
que sé autoriza por este artículo. se estima 
conveniente establecer que las resolucio= 
nes que en tal sentido adopte el Directorio 
sean sometidas previamente a la anrohación 
de la asamblea social, Saludan al señor Ml= 
nistro muy atentamente Fádo.: Ulises ica» 
suriaga. Jefe Interino División” — Vo, B,o 
— Antonio G- Baldizán Inspector General. 

Ministerio de Hactenda. — Montevideo, 
Noviembre 14 de 1947. — Vista al intere- 
sado. — (Fdo.). — Por el Ministro: C. M. 
Montaño, Director General de Secretaría, 

Sección Archivo. -— Montevideo. Enero 
21 de 1948. — No habiendo el interesado 
respondio a las tres citaciones que le fue- 
ron enviadas. pasa a despacho. — (Fdo.): 
H. Gorbarán Herrera. Jefe de Archivo. 

Ministerio de Hacienda, — Montevideo, 
Enero 22 de 1048. — Atento a lo manifes. 
tado precedentemente, pase a la Dirección 
General de Impuestos Directos para que exl- 
ja la correspondiente reposición de  valo= 
res y, hecho, vuelva. — (Fdo.). — Por el 
Ministro: C. M, Montaño, Director Gene- 
ral de Secretaría, 

Dirección General de Impuestos Directos. 
— Montevideo, Abril 14 de 1948. — Cumpli- 
do con la reposición de valores elévese al 
Ministerio de Hacienda, — (Fddo.): D, Blan- 
co Acevedo. . : 

Señor Ministro de Hacienda, escribano Le= 
do Arroyo Torres. — Señor Ministro: 5dt- 
son Camacho, en el expediente carpeta 1ú- 
mero 1187. de 1947, evacuando la vista con- 
ferida, dice: Que la Inspección de Hacienda 
Ya formulado algunas consideraciones res» 
pecto al proyecto de estatutos dé la Socie= 
dad “Impasa” (Instituto Médico de Previ. 
sión y Asistencia, S. A.), sometido a apro- 
bación de este Ministerio, Por.su orden ex- 
pongo: Entiende el subscripto, de acuer» 


— Señor Mi=' 


- forpeciendo la gestión 


2450-—3 
do con el criterio tradicional adoptado por 
il Poder Ejecutivo, que las ampliaciones de 
pital dentro del margen de la autoriza- 
ión original: no requieren la aprobación 
éxpreso del Poder Ejecutivo. Se trata de 
pas exigencia que no tiene base legal y que 


rava el patrimonio innecesarigmente, en-. 


terminados momentos. Respecto al artícu- 


gel Directorio en de-:; 


lo 43, efectivamente, el copista omitió las" 


Halabras “dividendos provisorios”, que de- 
Pos ir al final del mismo, Queda hecha la 
*claración. No se opone el firmante, en 
£uanto importe garantía, que el reparto de 
flvidendos provisorios se haga previa ex- 
resa conformidad del Síndico. En cuanto 

la Intervención de la asamblea para la 
'feducción de utilidades derlas acclones no- 


minativas a que se refiere el artículo 49,” 


estimo que debe mantenerse el régimen pro- 
vectado, ya que se trata de una simple cues- 
on de criterio que hasta en ese terreno 
pierde importancia si se tiene en cuenta 
que hay un límite estatutario y se trata de 
targas que pesan sobre los técnicos y no 
sobre los accionistas corrientes, Dejo así 
evacuada la vista, rogando al señor Minis- 
tro se sirva en definitiva proceder a la 
Aprobación de los estatutos y concesión de 
la personería jurídica. — (Fdo.): Edison 
Camacho. 


Ministerio de Hacienda. — Montevideo, 
Febrero 20 de 1948. — Pase a la Dirección 
Gentral de Impuestos Direatos para ser 
ágregado a sus antecedentes y, cumplido lo 
dispuesto con fecha 22 de' Enero de 1048, 
Yuelva para resolución, — (Fdo.). — Por 
él Ministro: C. M. Montaño, Director Ge- 
ñeral de Secretaría. 

Ministerio de Hacienda. Montevideo, 
(Abril 17 de 1949, — A sus antecedentes y 
vista a la Fiscalía de Gobierno de primer 
turno. — Fdo.). — Por el Ministro: €. Mo. 


Montaño, Director General de Secretaría, 


Fiscalía de Gobierno de primer turno. — 
Señor Ministro: De acuerdo con lo dispues- 
to por el inciso E) del artículo l.o y el ar- 
tículo 4o del decreto - ley número 10.384, 
de 13 de Febrero de 1943, corresponde se 
vlga previzmente la opinión del Ministe- 
Filio de Salud Pública, — Montevideo, Abril 
g2 de 19483. — V. Mora Rodríguez. 

, Ministerio de Hacienda. 
¡Abril 26 de 1948. — Pase al Ministerio de 
Balua Pública estimángdole su opinión. 
(Fdo.). — Por el Ministro: C. M. Monta- 
fio, Director General de Secretaría, 

- Ministeri de Salud Pública. — Monte» 
video, Mayo 17 de 1948. — Informe nú- 
fiero 11. — Señor Ministro: Los estatutos 
én vista, por los que se constituye el “Ins- 
po so Médico (Impasa)” estructurar el tipo 


— 


e sociedad de asistencia prescripto en el 
inciso E) del artículo 1l.o del decreto y nú- 
nero 10.384, configurándosa, por tanto, co- 
fho una empresa de asistencia. Para ese ti- 
o de sorcledad el decreto «- ley de la re- 
ferencia no reclama exigencias especiales, 
omo lo hace para las mutualistas, las so- 
biedades de producción sanitaria o las gre- 
Inizles o patronales, salvo la exigencla ge- 
heral de obtener personería jurídica e in- 
tribirse en la oficina 'corréspondiente de 
éste Ministerio (artículo l.o del decreto de 
45 de Junio de 1944). No corresponde, por 
tanto, a esta Asesoría, formular otra ok- 
gervación aque la de que una vez obtenida 


. Sjutorización para funcionar deben los” in- 


tefesados presentar los recaudos necesarios 
Artículo 2, del decreto citado) para pro- 
teder a su inscripción en la División Técnica 
de este Ministerio, Es lo que tengo que in- 
formar al señor Ministro, sin perjuicio de 
lo que' tenga que decir la Comisión de Sa- 
Jud Pública (artículn 10 del decreto - ley nú- 
mero 10/384. (Fdo.): Heriberto Mante- 
fo, Asesor de Legislación Sanitaria, 
Ministerio de Saluda Pública. — Secreia 
Tía General. — Mayo 20 de 1948, — Infor- 
me previamente la Comisión de Salud Pú- 


- blica, — (Fdo). — Por el Ministro de Sa- 


lua Pública: Lautaro Nieto, Director Ge- 
meral de Secretaría de Estado, 

Comisión de Salud Pública. 
estatutos a informe, que son de una em- 
presa de asistencia denominada “Instátuto 
Médico de Previsión y Asistencia, Sociedad 
Anónima” (Impasa), vienen acompañados de 
un informa del Asesor de' Legislación Sa- 
hitaria, en el cual informe el doctor Man- 
tero la clasifica claramente de acuerdo al 


— En los 


guna observación desde el punto de vista 


— Montevídeo,.- 


* ger sometido a su aprobación. 


| 
i 


decreto - -ley número 10.384 y no hace nin-i 


egal. El subscripto no tiene que hacer nin-; 


guna objección a los estatutos presenta- 
-dos, en la faz médica. Como ya lo dije en 


pbtro informe similar —y sin que esto im- 
portes abrir juicio sobre la empresa petl- 
£ioninte— conviene requerir a las reparti- 
clovss pertinentes que extremen la vigi- 
langir este.tipo de organizaciones comer- 
Clalóg para compobar si prestan la asisten. 


de 


cla laa normas vigentes. Es innegable que 
en .las instituciones mutualistas hay un 
contralor que 'en este caso no existe: es el. 
de los asociados, que ejercen el gobierno 
de Jas mismas, Es-todo cuanto tengo que. 
informer, — Sala de Comisiones, Junio 2; 
de 1948, —'(Fdo,): Utaldino Morales, “1 

Montevideo, Junto 22 de 1948. — La Co- 
misión de Salud Pública, en: sesión de _la| 
fecHa, resolvió: Apruébase el informe y elé- 
vYese a la consideración del señor Ministro 
de Salud Pública, a sus efectos. — (Pdo): 
Manuel Carbajal Victorica, Secretario, 

Montevideo, Julio 21 de 1948, — Señor 
Ministro Interino de Salud Pública, doctor. 
don Julio López Estévez, — Señor Minis-' 
tro: Cúmpleme elevar al señor Ministro el 
expediente número 47.612 31), caratulado 
“Instituto Médico -de Previsión y Asisten- 
cia, Sociedad Anónima” “Impasa), cuyo ob-' 
jeto es la prestación. de servicios médicos ' 
y la fundación de un hospital privado. Es-i 
ta Comisión de Salud Pública, en sesión de' 
fecha 22 de Junio próximo pasado resolvió 
aprobar el informe que corre adjunto a es- 
le expediente, producido por el señor Vocal 
doctor Ubaldino Morales y elevarlo a la 
consideración del señor Ministro de Salud. 
Pública, a sus efectos. Saludo al señor Mi- 
nistro con mi consideración más distingui-¡ 
da. — (Fdo.): P. Sereminl. -— M, Carbajal 
Victorica. - 


Ministerió de Salud Pública. — Sase a la | 


General, — Agosto 7 de 1948,'— Pase a in- 
forme de la División Técnica, — (Fdo.). — 


Por el Ministro de Salud Pública: Roberto. 
Risso, Secretario General. - 
División Técnica. — Dirección, — Mon=-1 


tevideo, Agosto 11 de 1948. — Señor Mi-! 
nistro: Vistos estos antecedentes y atento-| 
2 que se han expedido el señor Abogado 
Asesor en legislación Sanitaria y la Co- 
misión de Salud Pública, teniendo en cuen-| 
ta gue no hay nada que agregar a ambos; 
dictámenes, se propone el siguiente pro-| 
yecto de desolución: .1,0 Notifíquese a las¡ 
autoridades de Impasa (Instituto Médico 
de Previsión y Asistencia, S. A.), que en 
oportunidad deben cumplir lo estatlecido 
por el señor Abogado Asesor en Leglsla- 
ción Sanitaria en su informe; 2.0 Hecha la 
notificación, pase al Ministerio de Hacien- 
de, a sus efectos, previo paso del timbre. 
sanitario. — (Fdo,): Dr. Juan Zunino No- 
gués, Director de la División Técnica. 

Apruébase el precedente proyecto de re- 
solución, (Fdo). — Por el Ministro de 
Salua Pública: Julio M. López Estévez, Sub- 
secretario de Estado, 


Ministerio de Hacienda, Montevideo, 
Setiembre 17 de 1943, — Vuelva a la YFis- 
calía de Gobierno de primer turno para la 
sSvacuación de la vista pendiente, — (EFdo.), 
— Por el Ministro: C, M. Montaño, Di- 
rector General de SecretarÍa. 

Fiscalía de Gobierno de primer turno. — 
Señor Ministro: Con respecto a la obse- 
vación formuladá por la Inspección Gene- 
ral de Hacienda al artículo 6.0, el Fiscal 
ha emitido su opinión en el sentido de que 
es lícita la cláusula que establece un can | 
pital social mínimo y un límite máximo| 
hasta el:cual aquél puede ser elevado, sin!” 
necesidad de requerirse nuevas autoriza-| 
ciones del Poder Ejecutivo, ya que el con- | 
tralor de los sucesivos aumentos del capl-: 
tal puede ser realizado efectivamente por| 
la Inspección General de Hacienda al ser-|. 
les comunicados los. mismos (diclámenes ná: | 
meros 1345 - 1946 y 1337 - 1946, de 16 y de 
13 de Setiembre de 1946, estatutos de la 
Compañía Central Cinematográfica y del 
Almacenes Pesquera, S. A.). No obstante, | 
el Poder Ejecutivo, en resolución de 15 de! 
Mayo de 1947, recaída en los estatutos de* 
“Waldorf Astoria, S. A.”, estableció que! 
todo «ur.ento sobre el capital social debe | 

En cuanto 
a la aprobación del artículo 49, considera 
el Fiscal que la disposición estatutaria: re- 
ferida deke ser aprobada en la forma pro-| 
yectada, ya que no existe norma legal al- 
guna que la prohiba,. No se trata de la prí- 
vación total del dividendo —que sería con- 
traria a la esencia de las sociedades anó-!f 
nimas— sino simplemente una disminución ! 
eventual del mismo en un 20 alo, esto es, la 
fijación de un dividendo inferior al cortes. | 
pondiente a las otras acciones, Situación! 
permitida por la ley. En consecuencia, co-! 
rrespo".da que el Poder Ejecutivo aprue-' 
be los estatutos en vista, reconociendo al 
“Instituo Médico de Previsión y Asisten | 
cia, Srciedad Anónima” (Impasa), como per-¡ 
sona jurídica de derecho privado. a con-| 
dición de que se someta a las disposicio-i 
nes legales y administrativas en vigor 0! 
que en lo sucesivo dictaren los organismos 
públicos en el ejercicio regular de sus res-. 
pectivas competencias, sin derecho a exi- 
glr indemnización alguna. - Tratándose de 
una empresa comercial de asistencia com- 
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del decreto - ley número 10.88t, de 13 de 
Febrero de 1943, corresponde que, oportua 
namente, la Sociedad peticionante registra 


sus estatutos en el Ministerio de Salud Pl=. 


blica, quedando sometida a la fiscaliza= 
ción de dicha Secretaría de Estado (are 
tículo 5.0 inciso D) del decreto - ley cl. 
tado). — Montevideo, Sotlembre 23 de 1943, 
—— (Fdo.): V. Mora Rodríguez, 

Ministerio de Hacienda. -— Montevideo, 
Octubre 25 de 1948. — El Ministerio com- 
parte la observación de la Inspección Ge» 
neral de Hacienda, Bancos y Sociedadea 
Anónimas. Sobre el aumento de capital ya 
Ha expresado en distintas resoluciones que 
todo aumento de capital debe someterse a 
la aprobación del Poder Ejecutivo. En cuan- 
to al artículo 49, que permitirá fijar un 
dividendo que luego es reducido por de- 
cisión del Directorio, no puede ser apros 
bado en la forma proyectada. Puede facule 
tarse al Directorio a distribuir premios o 
aumentar sueldos, pero ellos son gastos 
de gestión que no pueden figurar como 
dividendo, La Sociedad no puede estable= 
cer un dividendo que luego no resulta 
veal, por tomarse parte de él para los gas- 
tos de la Sociedad, concesión de premiog 
o becas. En consecuencia, vista a los in= 
teresados. — (Fdo.): Ledo Arroyo Torres, 


_ Montevideo, Noviembre 8 de 1948. — Se= 
for Ministro de Hacienda, escritano don 
Ledo Arroyo Torres. Señor Minístros 
Edison Camacho, en el expediente carpeta, 
número 1187 de 1947; evacuando la vista 
conferida, dice: Que se observan los ar. 


| tículos 6.0 y 49 del proyecto de estatutos, 


Respecto al primero entiende el señor Mie 
hnistro de Hacienda, concorde con el pen- 
samiento último del Poder Ejecutivo, que 
todo aumento de capital debe someterse a 
la aprobación de éste. Consideramos, Con 
todo el respeto que nos merece la opinión 
ministerial, que se trata de una exigencia 
que no cabe dentro del cumplimiento es- 
tricto del deber de control que en esta ma- 
teria tiene el Poder Ejecutivo, Desde que 
hay organismos permanentes encargados de 
esa vigilancia, reglamentos que aseguian 
el perfecto conocimiento administrativo en 
Cuanto a tas alteraciones del capital, co 
mo muy bicu lo observa el señor Fiscal 
de Gobierno, la exigencia de una nueva 
gestión no solamente carece de apoyo le- 
gal síno que va contra principios jurfdio 
cos informantes de nuestro derecho positi. 
vo al imponer a las sociedades procedi. 
mientos que importan, dejando de lado 
otros gastos, por simple: decisión adminis- 
trativa, una verdadera ampliación de im- 
puestos. Salvado el principio acepto, por 
razones de orden práctico, la alteración del 
régimen establecido en el proyecto de es- 
tatutos a,este respecto. En cuanto a las de. 
ducciones de hasta un 20 olo fijadas en 
el artículo 49 del mismo proyecto, enten- 
demos también que ellas se ajustan a de- 
recho, sin dejar de reconocer que, en prin- 
cipio, podrían justificar una observación en 
regímenes distintos al estructurado en esta 
Sociedad. En efecto, las utilidades que pue= 
áda ser afectadas en hasta un 20 ofo por 
vesoluctón del Direotorio corresponden a 
acciones nominativas, esto es, a las que son 
de pertenencia, según el artículo 8.0 del 
proyecto, de personas que desempeñan al 
gún cargo remunerado en la Sociedad. “Lue- 
go, log aportes puros de capital quedan li- 
bres de la posibilidad de esa reducción y 
las correspondientes acciones al portador al 
margen de cualquier decisión de las auto- 
ridades, luego de aprobado el dividendo en 
la asamblea. El destino a dar a ese mar- 
gen previsto por el artículo 49, aconseja 
hacer gravitar la carga sobre el mismo 
personal técnico accionista que, por su re- 
lación especial, por su más perfecto cono- 
cimiento de los estatutos y por la propia 
aclaración al. respecto en las acciones RU- 
minativas sabe a qué atenerse' al respecto, 
Las accioneg al portador, en cambio, que 
dan litres de toda afectación. En síntesis, 
lamento no tener el honor de compartir, 
por las razohets someramente expuestas, la3 
observaciones que se formulan en la tp- 
solución en vista. Pero por razones de E.s 
den práctico vengo, en la representación 
que invisto, a aceptarlos, rogando al se- 
ñor- Ministro que se digne aprobar los 
estatutos dentro del más breve término po- 
sible por rezones de superior interés so- 
cial, dando'a los artículos mencionados la 
siguiente redacción: “Artículo 6.0 El ca- 
pital social se fija en la suma de pe- 
sos 1:000.000.00 (un millón de pesos). Es- 
te patrimonio -estará constituido por acclo- 
nes de $ 100.00 cada una, pudiendo el Di- 
rectorio émitir títulos de una, diez y. clon 
acciones”, “Artículo 49, En el proyecto de 
reparto de utilidades que se someta a apro- 


bación de las asambleas ordinarias el Di-. 


rectorio podrá proponer que de las que co- 


ela *rédica ompleta, a que hacen referen= * prendida en el inciso E) del artículo 1,o rresponda e las acciones nominativas So 


e 
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fieduzca hasta el B0 ojo (veinte por cien- 
to) con destino a aumento de sueldos del 
personal, 4e premios a uno o más emplea: 
dos que se hubieren hecho acreedores 2 
“lio o para becas o cursos de perfecciona- 
nianto, dentro o fuera del país, en las con- 
iciones que reglamentará”, Por tanto, eva- 
cuando la vista conferida, pido que se aprue» 
ben los estatutos presentados, dando a los 
artículo que se mencionan la mueva redac- 
colón, salvo que el señor Ministro. vistas 
estas explicaciones, repute que debe man- 
tenerse para uno O ambos la redacción 
“primitiva, Dígnese proveer de urgencia es. 
te petitorio, a fin de dar rápidamente los 
pasos decisivos requeridos para la re2- 
lización de la obra social proyectada, 
[¡CFdo.): Háison CamacHo, 

Ministerio de Hacienda. — Montevideo, 
Diciembre 2 de 1948, — Vista la solicitud 
dle la Sociedad Anónima en formación “Ins- 
tituto Médico de Previsión y' Asistencia, S, 
JA”, a fin de obtener la aprobación de sus 
estatutos y autorización para funcionar. 
Resultando:-1.o Su objeto es fundar y ex- 
jolotar un hospital privado y poner en prác.- 
tica le totalidad de los conocimientos mo» 
«lernos relativos a la medicina preventiva; 
2.0 Su capital autorizado serán de un mi- 
1lón de pesos ($ 1:000.000.00); 30 A re- 
querimienio de la Inspección General de 
Hacienda, Bancos y Sociedades Anónimas y 
le esta Secretaría de Estado los interesa» 
dos aclararon la redacción del artículo 48 
(fojas 7 y modificaron el texto de los ar- 
tículos 6,0 y 49 (fojas 18). Considerando: 
Son lícitos los fines de la Sociedad peti- 
cionaria y sus estatutos no contrarían nues- 
tra legislación. De acuerdo con la Inspec- 
tión General de Hacienda, Bancos y Socie- 
dades Anónimas y el Ministerio de Saluá 
Pública y oída la Fiscalía de Gobierno de 
fbrimer turno, el Presidente de la Repútrli- 
ba, resuelve; . 


Aprobar los estatutos de la Sociedad Anó- 
Ima “Instítuto Médico de Previsión y Asis- 
encía, 8. A.”, con las aclaraciones y modi- 
icaciones mencionada en el tercer resul- 
tendo y autorizar su funcionamiento, que 

fiando sometida a la legislación nacional. 
; Sociedad deberá dar cumplimiento al 
dlecreto - ley 10,384, de 13 de Febrero. de 
¿943, dado su carácter de empresa comer- 
ílal de asistencia médica. Fíjase un plazo 
le noventa días para la- integración del 

apital (artículo 4.0 de la ley número 2,230, 

de 2 de Junio de 1893), debiendo cumplir 
él decreto de 138 de Diciembre de 1947 y, 
én especial, artículo 2.0 incisos B), C) y 
1D). A los fines de la inscripción en el Re- 
fistro Público de Comerció, devuélvase los 
teertificaldos notariales presentados, otór- 
fuese tesiimonio de lo actuado, comuní- 
fuese y archívese. -— (Fdo.): BATLLE BE- 

ES. — LEDO ARROYO TORRES”, " 

Es copia fiel. — Montevideo, Diciembre 
D de 1948, — Carlos M. Montaño, Direc- 
dor General de Secretaría, . 


a] 


Registro Público de Comercio. == ¡Juz- 
gaáo Letrado de Primera Instancia en lo 

ivil de sexto turno. — Inscripta con el 
múmero 1 al folio 1 y siguientes del tomo 
go del Repistro de Contratos, — Montevi- 
dleo, Febrero 8 de 1949. — Derechos: pe- 
$os 250.00 Sellado: $ 18.00. — Total: pe- 
bos 268.00. — José 'T, Pereira, 

Se inutilizó un timbre por valor de dos 
mil quinientos pesos ($ 2,500.00) ley 14 de 
Betiembre de 1945, —— Conste. 


Registro Público de Comercio. — Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de sexto turno, — Montevideo. — Señor 
Suez Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil: Aparicio Méndez. constituyendo do- 

icilio en la casa de la avenida 18 de Julio 
No 1417. escritorio 2, al señor Juez. dice: 
Que el Poder Ejecutivo aprobó los estatu- 
fos del “Instituto Médico de Previsión y 
¿soistencia Sociedad ' Anónima”. en sigla 
“Impasa”, acordándole la personería jurí- 
Glica, De acúerdo con la facultad que se me 
confirió por el artículo 56 de los mencio- 
imados estatutos vengo a pedir, cumplien- 
do lo dispuesto por el artículo 407 del Có- 
digo de Comercio, que se sirva el señor 
uez disponer su inscripción en el Registro 

úblico de Comercio .ordenando las publt- 
Gaciones de estilo y previa tasación y pago 
de costas. la expedición de los testimonios 
y certificados que se solicitaren, rútrica de 
los libros y archivo de las actusciones. Dig- 
nese el señor Juez proveer de conformidad 
con citación del señor Fiscal de lo Civil 
decretando la devolución de los originales 
tue acompaño. con la nota respectiva, una 
“vez verificado lo que solicito. — Aparicio 
Méndez. . 

Recibido hoy catorce de -Diciembre de mil 
movecientos cuarenta y ocho, con unos es- 
tatutos, —-= Osimani de Moretti, 
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Montevideo, 14 de Diciembre de 1948, Re- 
gistrado con el N.o 1789. en el folio 627 del 
Libro de Conocimientos N.o $3, Conste; — 
Osimani de Moretti. - . 

Montevideo, 15 de Diciembre de 1948, == 
Al despacho. — Osimani de Moretti, 

15506 — Montevideo. Diciembre 15 de 
1948. Vista al Ministerio Público. — Pi- 
Burina, 

Lo proveyó y firmó el sefior Juez Letrado 
de Primera Instancia en lo Civil de séptimo 
turno, doctor don Atilio Pigurina Vivas, en 
Montevideo. a quince de Diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho. Doy fe, 
Celsa Esther Osimani de Moretti, 

El diecisiete de Diciembre de mil nove- 
cientos cuarenta y ocho siendo las nueve 
horas. por comisión del señor Actuario. re- 
querí en su domicilio a efecto de notificar- 
los de la resolución “precedente. al señor 
Aparicio Méndez y fuí informado por una 


o 


persona que dijo ser de la casa y Namarse | 


Collazo que no estaba, — R. Ferrando, — 
Osimani de Moretti, " 

"El diecisiete de Diciembre de mil nove- 
cientos cuarenta y ocho siendo lás once ho- 
ras, por comisión del señor Actuario, reque- 
rí por segunda vez en su domicilio al señor 
citado a efecto de la notificación pendiente 
y Habiendo obtenido igual resultado que en 
la anterior diligencia. le dejé el respectivo 
cedulón que fué recibido por la persona in- 
formante, Firmó ante mí, Certifico, — Da- 
niel B. Collazo. — R. Ferrando. — Osima- 
ni de Moretti. 


Montevideo. 21 de Diciembre de 1948. — Vicio ha dispuesto 


oaensen 


LABIO y 
> Ml AAA er ” Ln == 
disposiciEn de los interesados 5e encueña 
ina en la Sección Adquisiciones de este Ser» 
vicio de Intendencia calle Guaraní nÚúmer 
1599 todor los días hábiles de las 13 y 80 be 
las 18 y 80; Sábados de 8 a 12 horas. 

Las propuestas se abrirán el día treinta 
de Marzo de 1949 a lás dieciséis Horas, ma 
Montevideo. Marzo 16 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz,19-20641-Y m23,90. 
AA nr rc A 
SERVÍOIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 

AVISO . 

Hace saber a los interesados que este Sér= 
vicio ha dispuesto las adjudicaciones sie 
guientes: Licitación pública No 7 (Segun«= 
do llamado). asunto N.o 202|584, Artículos, 
varios para la. Escuela de Mecánicos. 

Almacenes Pesquera (S.A.): 300 kilogras 
mos de garbanzos s[m a $ 7.18 los 10 kgs, 
260 kilogramos de lentejas sjm de 7 mim a 
$ 5.14 los 10 kgs. 

Queserías Nacionales (S.A.): 1.000 kilo- 
gramos de queso fresco sim. a $ 1.46 el kg, 

Guillermo Johnston y Cía. Ltda. (S. A.): 
45 kilogramos de te sim Mirasol a $ 4.50 
049 OBTAmO, «— Montevideo. Marzo 15 de. 

(Cuenta corriente) Mz 19-20644-v.mz.19, 
A rd, 

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
AVISO 

Hace saber a los interesados que este Ser= 

lag adjudicaciones si- 


El señor Fiscal de lo Civil de primer turno iSuientes: Licitación pública N.o 120 (tercer 


tajo conocimiento, Conste. — Lamas. —- 1 

Fiscalía de lo Civil de primer turno. N.o' 
7069, Señor Juez: Puede V. S. proveer de 
conformidad a lo solicitado en el escrito de; 
fojas 20. — Montevideo, Diciembre 21 de; 
1948. (Autos: Impasa. Inscrip, Civil 7.0). — 
Francisco Pagano. ! 

Recibido hoy veintidós de Diciembre de 
mil novecientos cuarenta y ocho, — Lamas. 

Montevideo, 23 de Diciembre de 1943, — 
Al despacho, — Lamas, 

16097. — Montevideo. Diciembre 24 de 
1943. Vistos: Con el señor Fiscal. decrétase ; 
la inscripción solicitada. comuníquese al 
Registro de Comercio Y Publíquese. De-- 
vuélvanse los recaudos y previa tasación y; 
pago de costas archívese. — Pigurina, 


Lo proveyó y firmó el señor Juez Letra»: 


do de Primera Instancia en lo Civil de sép»; 
timo turno, doctor don Atilio Pigurina VI- 
vas, en Montevideo, a veinticuatro de Di- 
ciembre de mil novecientos cuareta y ocho, 
Doy fe. — Celsa Esther Osimani de Moret. 
ti, — Montevideo. 15 de Febrero de "1949. 
— Luis Antonio Lamas. Actuario.  . . 

: $687.00 — 2477, 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
Licitación pública N.o 120 
Cuarto llamado : 

Llámase a licitación pública número 120 
para adquirir saliveras, alfombras, vajilla. 
cortinas con varillas requeridas por el Cen- 
tro de Tnstrucción de Oficiales. de Reserva 
de acuerdo con el pliego de condeiones que 
a disposición de los interesados se encuen» 
tra en la Sección Adquisiciones de este 
Servicio de Intendencia Calle Guaraní nú- 
mero 1595 todos los días hábiles de las 13 
y 30 alas 18 y 30; Sákados de 8 a 12 horas, 

Las propuestas se abrirán el día treinta 
de Marzo de 1949 a las quince horas. — 
Montevideo. Marzo 16 de 1949. 

(Cuenta corriente) Mz.19-20643-v.mz,80, | 


Ñ 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
LicitaciEn . pública No 9 

Tercer llamado 

Llámase a licitaciEn pública número 9! 
para "adquirir: vaivén blanco. vaivén de cáA-i 
fñamo, vaivén alquitranado, requerido por | 
la Inspección de Marina de acuerdo con el! 
pliego de condiciones que a disposición del 
los interesados se encuentran en la Sección 
Adquisiciones de este Servicio de Intenden- 
cia, calle Guaraní número 1599, todos lo: 
días hábiles de las 13 y 30 a 18 y 30; Sá- 
bados de 8 a 12 horas. 

Las propuestas se abrirán -el día treinta 
y uno de Marzo de 1949 a las quince horas, 
— Montevideo. Marzo 15 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz,19-20642-v.m2.30, 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 
EfcitaciEn pública N.o 7 

s Tercer Jllamudo 
Liámase a licitación pública número ? 
para adquirir: Aceite de manf o girasol o 
comestibles, arvejas. porotos. sémola, re»| 
queridos por la Escuela de Mecánicos de 
acuerdo con el pliego de condiciones que a 


llamado). asunto N.o 164/492, Artículos va. 
rios úestinados al “C,I.O.R.”: 

Bolon Hnos,: 18 portátiles flexibles para 
escritorio sim a $ 10,50 clu, 55 metros de 
cadena para globos y arañas sim a $ 2.50 
el metro. 1 máquina eléctrica para encerar 
pisos, marca “Hugin” procedencia sueca en 
$ 225.00. 

Barreiro y Ramos (S. A.): 16 papeleras 
e alambre, comunes sim a $ 1.70 cju, 12 
carpetas para escritorio. comunes sim N,o 
la $ 6.0 clu. 


Cassarino Hnos, (S. A.): 18 felpudos Co. 
munes de coco sim de 45 x 75 cms. y 31.7 
mim sim a $ 6.17 cju” 18 enjaretados de 
alambre, comunes sim de 35 x 55 cms. a 
3 3.88 clu. 1 juego de cubiertos para 18 
personas sim de 126 piezas. procedencia Ín=- 
slesa en $ 233.25. 1 juego de cristalería pa. 
ra 18 perconas sim. de 126 piezas, tipo Pas. 
teur, grabadas filetes de oro en $ 136,00. 
-— Montevideo, Marzo 14 de 1949, 

(Cuenta corriente) Mz.19-20645-v,mz.19. 
o a 


ANSTITUTO NACIONAL DE 
ALIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N,o 5 
Tercer Hamado 

Llámase a licitación pública número 5 
para la adquisición de artículos de alma- 
cén por el ejercicio 1949 fijándose la aper= 
tura de las propuestas para el día 31 de 
Marzo a la hora 16 en las oficinas del Ins- 
tituto Nacional de Alimentación, Sección 
Adquisiciones calle Mercedes número 953, 
en presencia de los señores interesados que 
concurran al acto, de donde podrán ser re- 
tirados los pliegos de condiciones de esta 
licitación. — Montevideo, Marzo de 194%, 
— La Serretaría. 

(Cuenta corriente) Mz, 19-20639-v.mz,30, 
— ——_ —e 
DIREUCIÓON GENERAL DE CORREOS 
LICITACION FARA LA ADQUISICION DM 

SACOS DE LONA Y DE TELA O DE MA- 
. TERIAL PARA LA CONFECCION DE LOS 

MISMOS 

Dlámase a licitación pública para la pros 
visión de sacos de lona y de tela o del 
material necesario” para la confección de 
los mismos, -de acuerdo con el pliego de 
condiciones que puede ser retirado en esta 
Secretaría los días hábiles en Woras de ofle 
cina. 

Las propuestas serán abiertas el día 29 
del mes en Curso a las 15 horas en el 10. 
cal de esta oficina en presencia de los ins* 
teresados. — Montevideo. Marzo 14 de 194% 
— La Secretaría General, : 

(Cuenta corriente) Mz.19-20640-v.mz.2P. 

e 


A. N. €, A, P, 
LICITACIONES PUBLICAS 
Licitación No 1.611. (Segundo llamado» 
Compra de barras de acero perfilado. Apere 
tura: 13 de Abril de 1949 a las 16 horas, 

Licitación N.o 1.623. Compra de impere 
meables, trajes y capotes de agua, Anertue 
ra: 31 de Marzo de 1949 a las 16 horas. 

Licitación N,o 1.624." Compra de hierro 
tedondo. Apertura: 18 de Abril de 1949. a 
las 17 y 30 horas. 
- Los pHegos de condiciones respectivos 
Ppr=dzn retirarse en las Oficinas de la Dia 
visión Compras calle 25 de Mayo N.o 41fa 
— La Gerencia General, 1 

(Cuenta corriente) Mz.19-20649-v,ma.Me 1 
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2458—C. 
8 . . 
PLUNA S.E_M. 
LICITACION PUBLICA 
Primer linmado . 
Pluna S,E.M., llama a licitación pública 
Para lu adquisición de 2 (dos) balanzas pa- 
Ta el pesaje de aviones. según indicaciones 
establecidas en el pliego de condiciones que 
se halla 4 disposición de los .interesados. 
en la Sección Compras. pudiendose retirar, 
todos los úfas hábiles de 8 a 12 horas en 
las Oficinas Centrales. calle Uruguay nú- 
mero 1107, — La Gerencia General, 
$2.40 Mz.19-2936-v,mz.21l. 


pl . E A 

- MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y , 
: TRABAJO 

DIRECCION DE LA PROPIEDAD 

. INDUSTRIAL : 

ACTA Nro 56302. — Montevideo, Marzo 15 

de 1949, — Con esta fecha Barbosa Cara- 

via y Cía., apoderados de Cargill Incorpou- 

rated, de Minneapolis (Estados Unidos de 

América), ham solicitado el registro de la 


para distinguir artículos de las clases 1l,. 
38 y 9 (según detalle). — Publíquese por. 
diez días consecutivos. — La Dirección. 

. $7.00 Mz,19-2911-v.m2z,30. 


i 


56307, — Montevideo, Marzo 
— Con esta fecha Fémina, S. 
solicita re- 


ACTA N.o 
15 de 1949, 
A., de Montevideo (Urcguay), 
gistrar la: marca “ABUELITA”, para Cis- 
tinguir al clase 1 (según detalic). — Pu- 
blíquese úlez días consecutivos, — La Dl- 


recciEn, . 
$2.00 Mz.19-2906-v,n12.50. 


ACTA N.o 56298, — Montevideo, Marzo 14 
de 1349, — Con esta feclta Raúl Torres 
Maggi. de Montevideo (Uruguay), solicita 


registrar la marca “MARVEL”, para distin- 
guir la clase 13, — Publíqueso diez días 
consecutivos. — La Dirección. 


London, S. W. 
trar la marca 


LUCKIES 


para distinguir la clase 22. — Publíquese 
diez días consecutivos. — La Dirección. 
$8.00 Mz.19-2908-v.mz.30. 


OFICINA DE PATENTES DE INVENCION 

ACTA N.o 7619. — Montevideo. Febrero 
12 de 1949. — Con esta fecha Jones y Cía, 
$5. A., por Adib Canen Salvador, de Bue- 
nos Aires (República Argentina), ha soli- 
citalo patente de invención por el término 
de quince años para “Una prenda de ves- 
tir de uso interno femenino”, y de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 3,0 del de-* 
creto reglamentario e.la ley número 10,039 
se ordena la presente publicación. — Al- 
berto V. Canessa, Director. — Bernardo H. 
Tedesco, Secretario, 

$6.00 Mz,19-2909-v,m2.30, 


¡ 


ACTA No 7620. — Montevideo, Febrero 
12 de 1948. — Con esta fecha Jones y Cía., 1 
S. A., por Ildefonso Fernando Marino Be- 
Jlettinit, de Buenos Aires República Argen- 
tina), ha solicitado patente de invención 
por el término de quince años para “Un pro- 
cedimiento aplicable a la fabricación de per- 
las y formación de cabezas en Objetos de 
adorno y los medios para su realización”. y 
de acuerdo con lo que dispone el artícelo . 
3.0 del decreto reglamentario de ja ley nú- 
mero 109,089 se ordena la presente publi- 
cación. — Alberto V. Canessa, Director. — 

. Bernardo H. Tedesco, Secretario, 
$6.00 Mz, 19-2910-v.mz,30, 


MISISTERIO DE OBRAS.PUBLICAS 
DIRECCION DE SANEAMIENTO 
Llamado n licitación 
Suministro de trájes para portero 

Llámase a licitación pública para el su- 
ministro de 10 (diez)' trajes de invierno pa- 
ra portero, de acuerdo con el pliego de con- 
diciones que se Falla a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la Dirección, 
calle José Martí número 3379 (Montevideo), 
en donde todrá ser adquirido por el precio 
de $ 1.00 (un peso) cada ejemplar, 

La recepción y apertura de las propues- 
tas se efectuará el día 31 de Marzo co- 
rríente a las 15 horas en la Proveeduría y 
Denfsito calle Millán número 2305 (Mon- 
tevid25) -—- Montevideo, Marzo 16 de 1949. 
La Secretaría. . : 

(Cuenta corriente) Mz,19-20646-vy,m2z.26. 
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“La Gerencia. 
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ADM. ' MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DE MONTEVIDEO (AMDET) 
EQUIPOS Y MATERIALES 

FUERA DE USO CORRESPONDIENTES 
“A LA USINA GONZALO RAMIREZ, 

La Administración Municipal de 'Trans- 
portes Colectivos de Montevideo, oye ofer- 
tas pata la venta de equipos y materiales 
fuera de usb, correspondientes a la Usina 
Gonzalo Ramírez. comprendiendo piezas de 
Hierro fundido. de acero de diversas clases, 
de bronce. grifos y cañería, instrumentos 
varios. etc. La venta de estos materiales y 
equipos se realizará de acuerdo con el plie- 
go de condiciones que los interesados po- 
drán adquirir en la Gerencia de esta Ad- 
ministración calle Rincón N,o 508 segun- 
do piso, tedos los días hábiles. 

Las propuestas serán abiertas en presen- 
cla de los interesados el día 29 del mes en 
curso, a las 16 horas, en el lugar arriba in- 
dicádo .— Montevideo, Marzo de 1949, — 


$2.40 Mz,19-2892-v.mz.21. : 


ADM. 


MUNICIPAL DE TRANSPORTES 


'" COLECTIVOS DE MONTEVIDEO (AMDET)| 


LICITACION PUBLICA No 30 
Primer HNlamado 
Provisión de uniformes 

Llámasa a licitación pública. por primera 
vez. para el suministro de uniformes para 
el personal del Departamento de Tráfico, 
durante el año en curso, de acuerdo con 
los pliegos de condiciones que los intere- 
sados podrán oktener en la Gerencia de es- 
ta Administración, calle Rincón número 508. 
segundo piso todos los días hábiles. 

Las ofertas se abrirán el día 28 del mes 
en curso a las 16 horas. en presencia de 
log concurrentes, en el lugar arriba indi- 
cado. -- Montevideo. Marzo de 1949. — La 
Gerencia. " 

: $1.60 Mz.19-2893-v.mz.19. 


ADM, MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
COLECTIVOS DE MONTEVIDEO (AMDET) 
: LICITACION PUBLICA N.o 49 

: Segundo Hamado 

Llámaso a licitación pública, por segunda 
vez, para el suministro de artículos de pa- 
pelería. de acuerdo con los pliegos de con- 
diciones que los interesados podrán obte 
ner en la Sección Proveeduría y Almacenes, 
callo Dante y Joaquín Requena, todos los 
días hábiles de 9 a 11 y de 14 a 17 horas 
y los Sábados de 9 a 11 horas. 

Las propuestas serán abiertas en presen- 
cia de los interesados el día 23 del mes co- 
rriente. a las 10 horas en el local arriba 
indicado. — Montevideo Marzo de 1949.* 

. . 31.60 Mz.19-2894-v,mz.19 


Dirección G. del Registro 
del Estado Civil 


: Matrimonios de Montevideo 


Cumplimfento de la disposición del ar- 
tículo 8o de la ley 9.906, de: 30 de Di1- 
cilembre de 1939, De «cuerdo con lo que 
expresa en dálcho aurtículo, debe tenerse 
Muy en cuenta ¡a advertencia que se trans 
tos correspondientes 
Oticia 


edictos que firmap los respectivos 
“ws del Regtstro Civil:. 


“En fe de to cual intimo a los que su 
pieren atgún impedimento vara el matri- 
mealo proyectado lo denuncien por escri- 
to ante esta Oficina haclenso conocer (as 
causas Y do firmo ora que sea fijado en 
la puerta de esta Oficina y publicado en 
el “Diario Oflciat” por espacio “ie ochor ¿fas 
como lo manda ta ley” 


(Espacto timitado u tres días por la le» 
9.906) . 


Montevideo, 19 de Marzo de 1949 
4.a Sección 


LADISLAO ' ACZEL, 37 años, soltero, co” 
merciante ,húngaro, ciudadano legal. domi- 
ciliado Río Branco 1136 y MAGDA KNOBLO- 
VICS. 26 años soltera, húngara, domicilia- 
da Río Branco 1136, Ap. 3. 

TEOFILO RICARDO LINARES, 26 años, 
soltero, gráfico, oriental domiciliado Con- 
vención 1165 y NORMA ELISA SPINELLI, 
17 años, soltera, oriental, domiciliada Soria- 
no . 

MOISES SEGALL, 25 años, soltero, estu- 
diante, rumano domiciliado Julio H. y Obes 
1079 y ESTHER GRINBERG. 22 años, sol- 


tera, estudiante, rumana, domiciliada Julio * 


BA. y Obes 1079, 

PIERINO VOTTA. 46 años, soltero. em- 
pleado, italiano. Maldonado 023 y CARME- 
LITA BRIENZA PENINO, 32 años. soltera. 
$6rienzi domiciliada Maldonado 923, 


Marzo 19 de 1949 


11.a Sección 


GILBERTO ZUNINO, 27 años, soltero, in. 
dustrial, oriental. domiciliado J. de Béjar 
2656 y ANA MARIA MOURIGAN, 23 años, 


soltera, oriental, domiciliada Sainz Rosas 
ER 

PRUDENCIO MARIO HEGUY, 22 años, 
soltero, albañil, oriental, domiciliado Dr. 


Carlos Nery y CELESTE MARIA LARENA, 
16 “años. soltera, “oriental, domiciliada Avda. 
al Peñarol 6389. 

JUAN PEÑA, 26 años, soltero, jornalero, 
oriental domiciliado Cnb, del Andaluz sin, 
y REINA HAYDEE PAEZ, 20 años, soltera, 
oriental, domiciliada Dumont sin, 

EDUARDO FRANCISCO OTTONELLO, 23 
años, soltero, carpintero, oriental. domici= 
liado Cno, del Anóaluz 4812 y OLGA SOSA, 
20 años soltera. oriental, domiciliada Dow 
mingo Arena 4043. 

JUAN CARLOS BENTANCUR, 36 años, 
soltero, jornalero, oriental. domiciliado 21 
de Abril 2777 y MARIA ASCENCION GAR- 
CIA, 29 años. soltera, oriental, domiciliada 
21 de Abril 2777. 


l4.a Sección 


JOSE MASI GUIDO, 28 años, soltero, elec- 
tricista, oriental: domiciliado Cuaró 3271 bis 
y JOSEFA LUDOVICA BUFFA, 26 años. sol- 
tera, peinadora. oriental. domiciliada Cuaró 
3271 bis. 

WASHINGTON ALEJANDRO VAZQUEZ, 
31 años, soltero, estudiante, oriental, domi+ 
ciliado Gral. Luna 1182 y ELINA MARTA 
GARCIA. 20 años. soltera, oriental, domiri- 
liada Gral, Luna 1182. 

JUAN CARLOS PAULET. 35 años, soltero, 
empleado, oriental domiciliado Fco, Gómez 
785. y CARMEN MONTALDO, 26 años, sol- 
tera. oriental domiciliada Fco. Gómez 785, 

ABELARDO LEITON 31 afñios años, solte= 
ro, empleado, oriental, y HAYDEUE CALA.+ 
FAT. 27 años, soltera. óriental. domiciliada 
RenúblicaFrancesa 837. y 

ALFERDO RODRIGUEZ. 30 años, soltero, 
empleado oriental, domiciliado Fernando 
Otorguez 1270 y GLADYS RUOCCO, 22 años. 
soltera, oriental, domicij¿ada Abayubá 2640, 
| RAUL DEFRANCO, 32 años, soltero. es- 

tudiante oriental, . Snmiciliado Bernardo 

Etchepare .25860 y FELISA AGOS, 30 años, 

soltera, oriental. domiciliada Bernardo 

Etchevare 2660, 

[ JOSE SERAFINO DI STASIO 46 años, viu- 
| do. empleado, oriental, domicillado Mendoza 
12683 y OLGA OLIVIFHRIT GORORDO, 38 afios, 
| soltera, oriental, domiciliada Mendoza 2683, 


ms 


Qi Sección 

FELIX ATAHUALPA GUTIERREZ, %0 
años, soltero, jornalero, oriental. domicl 
liado Baltimore 1551 y ELIDA MENESES, 
23 años. soltera, oriental, domiciljada Baltl- 
more 1615, . Ñ 


« 


22a Sección 


JOSE FRANCISCO FONES, 69 años, viudo, 
ingeniero,  imglés, domiciliado A. Lamas 
3484 y MARIA DE LOS ANGELES LOPXZ, 
43 años, soltera, empleado, oriental domi- 
ciliada A. Lamas .3484, 

PEDRO ANGEL DE LEON, 25 años, snt- 
tero, mecánico. orental, domiciliado N. de 
Herrera 4259. y ELIDA RODRIGUEZ, 23 
añios, soltera, oriental, domiciliada E. Con=- 
tucci 3976, ” " 


oriental, domiciliado R. Kock 3816 y CRIS- 
TINA QUINVILLA 53 años, viuda, española, 
domciliada R. Kock 3816 . 
LUIS ALBERTO FERREIRA, 30 años, 
soltero, comercio, oriental, domiciliado La- 
Trañaga 3484 y RENEE BEATRIZ CASTRO, 
23 años, soltera. oriental. domiciliada GC. 
Flores 3476, : 

JULIO CESAR SPOSITO, 22 años, s0lt: y, 
chofer. oriental, domiciliado San  Ma:..n 
535470 Apto. £ y MARIA GLORIA CASTI:O. 
22 años soltera, oriental, domiciliada Su 
Martín 3470 «pto, l. 

ARMANDO JUAN SANGUINETTI  NO- 
GUEZ, 25 años, soltero, emnleado, oriental, 
y ESMERALDA DIAZ. 22 años, soltera. 
oriental domiciliada J. Requena 2034. 
LORENZO SANTIAGO. IBAÑEZ, 36 años, 
soltero, empleado, oriental, domiciliado M. 
Soler 36638 y JUANA MICHILENA, 32 años, 
soltera, empleada, oriental, domiciliada M. 


Soler 2668. 

RODOLFO SORIANO, 33 años, soltero, 
empleado, argentino domiciliado Carabelas 
3430 Ap. 3 y ETISA MELDINI, 33 años, sol- 
tera, italiana. domiciliada Carabelas 3430 
D. 3, . 


Y4.a Sección 


MANUEL BALIÑAS OUVIKA, 51 ,años, 
soltero. obrero. español. domiciliado 2 Cae 
Mayo 1419. y JUANA RAMONA HERRERA 
MORENO, 34 años, soltera. argentina, do- 
á miciliada 2 de Mayo 1419. 

: : $2.00 Plp. y.m2z,22. 


HH 


JUSTO ' MATO, 57 años. viudo, empleado, 


h.o- A] ve A] 

SECHETA RPA 5 LA SUPIEMA CORTE 
DE JUSTICIA . 

A los efectos de lo dispuesto por el de- 
creto -ley de 31 de Diciembre de 1878, se 
hace saber que por resolución de la Su- 
prema Cirie Ce Josticia, de fecha de hoy, 


se autorizó a don JOSUE FORTEZA QUÍ- 


ROGA para ejercer la profesión de escri- 
bano en tcáo el territorio de la Repúbli- 
ca. —: Montevideo, Marzo 11 de 19%49, — 
José María Piñeyro, Sec etario. - 

. $3.60 Mz 19-2925-v,m2z.22, 


SECRETARIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA 

A los efectos de lo dispuesto por el de- 
ereto - ley úe 31 de Diciembre de 1878, se 
hace saber que por resozución de la Su- 
prema Corte Ce Joesticia, de fecha de hoy, 
se autorizó a doña MARIA E CRUZ OL- 
MOS DE FORTEZA QUIROGA para ejercer 
la profesión de escribano público en todo 
el territorio de la República. — Mortevi- 
deo, Marzo 11 de 1949, — José María Pl- 


fieyro, Secretario. 
$3.60 Mz.19-2926-v.niz 22, 


JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO 
Reclificación de partidas 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, se hace saber que CAR- 
LOS GIL LOPEZ ECHEDO y RAMONA 
CLAUDIA MARCELINA ESPINOSA solicitan 
la rectificación de las siguientes partidas: 
lo De nacimiento de Mil Tóner Fehols 
donde figura el nombre del interesados únl- 
camente como “Gil” debe decir “Carlos Gil”; 
2.0 De nacimiento de Claudia Marcelina E9- 
donde figura el 'nombre de la in- 


pinosa: 

teresado fánicamenet como “Claudia Mar- 
Celina debe decii “Rarion. Claudia Mar- 
eelina”; 3,o La de matrimonio de Carlos 


López y Ramona Espinosa: donde figura el 
hombre de los contrayentes únicamente co- 
mo “Carlos” y “Rámona” debe decir. res- 
pectivamente, “Carlos Gil” y “Ramona Clau- 
dia Marcelina”; además, donde figura el 
Apellido de la madre del esposo como “Incire- 
ro” debe decir “Echedo”; y 4,0 Las de nact- 
miento de Carmen. Juan Carlos, Alice, Héc- 
tor e Hilda López Espinosa: donde figuran 
los nombres de los padres. respectivamente, 
cumo “Carlos” o “Gil” y “Ramona” o “Clau- 
dia Marcelina” debe decir “Carlos Gil” y 
“Ramona Claudia Marcelina”; además, don- 
de figure el apellido de la abuela paterna 


Como “Inchedo” o “Inchero” debe decir 
“IEchedo”. -— Montevideo, Diciembra $ ue 
1948, — Nicanor dos Santos, Actuario. 


$24.00 Mz.19 -2502-v.ab.5, 


: Apertura de sucesiones 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de doña MARIA BUONO DE 
FERREIRA. de HECTOR BUONO y de JU- 
LIA FELICIA BUONO DE GOMEZ. citándo- 
se a ios herederos, acreedores y demás iñ- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
ceros arte este Juzgado. — Montevideo. 
Marzo 8 de 1919, —- Nicanor Dos Santos. 
Actuario. : 

$6.00 Mz.19-2951-v.mwu,830. 


R£€etificución de partidas 
EDICTO — Pyr disposición del Juzgado 
Estrado da Primera Instancia en lo Civil de 
rimer turno, se hace saber que VENTU- 
A LANDEIRA MARTINEZ y MARIA 
MOTURETLE DE LANDEIRA solicitan la 
rectificaciór de su partida Cde matrimonio 
y la de nacimiento (reconocimientu) de su 
hija Liria Landeira Mourelle. pues” donde 
eh ellas figura el apellido de la esposa y 
madre, respectivamente, como “Maurelle” 
debe decir “Mourelle”. que es lo verdadero, 
Montevideo. Marzo 14 de 1949. — Nicanor 
Dos Santos. Actuario. 
$9.00 Mz,19-2924-v.ab.5. 
Dr .m 
JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 
Rectificación de paTtidas 

EDICTO — Por Rispusic 61 del señor Juez 
Letiado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, se hace saber que ante 
lbste Juzgado han sido solicitadas las rec- 
tificaciones le las partidas de matrimonio 
de EMILIO D'ANGELIS con MARIA 
CAMACHO, en la que aparece el apellido 
del contrayente como “De Angelo” deblen- 
do decir “D'Angelis”, Las de nacimiento de 
Juan, Emilio y Antonio Tomás D'Angelís, 
én las que aparecen como nombre y ape- 
Fido de su padre “José De Angelo” y “Emi- 
dio De Angelo”, respectivamente. debiendo 
decir “Emilio "D'Ansgelis”. La 
ción de Emilio D'Angelis, en la que apa- 

te como apellido paterno “D'Angelo” de- 
Bienao decir “D'Angelis”, Y la de defunción 


de defun»-. 


nt 
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de Mafía Camacho de D'Angells, en la, que barrio antiguamente denominado Del Res 
aparece "María Camacho D'Angelis” debien-¡ tiro. 19.4 sección judicial de Montevideo, em 
do decir “María Camacho de D'Angelis”,|padronado cor el número 18 009 compuesto. 
que es como corresponde. A Jos efectos le- ide 581 metros 91 decímetros con 10 me:ro8 


gales se hace esta. publicación. — Monte- 
video, Marzo 10 de 1949, -—- Juan Carlos 
Altieri, Actuario Adjunt¿. 

(Auxil.) $12.60 Mz,19-2718-v,ab,5. 


Liquidación de la sogledas eonyuzgal 


7 


i 


50 centímetros de frente al Oeste a la cas 
lle Justicia números 1964, 1966 y 1968; poFr 
55 metros 42 centímetros de largo, lindans 
do al Norte, con los solares 10 y 3; al Sur. 
con los numerados 12 y 20; y al fondo, al 
Este, con parte de los solares 2 y 21. A 


EDICTO — Por disposición del señor Juez|los efectos legales se hace esta publicación. 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil: — Montevideo. Marzo 12 de 1949, — Juan 


de seguréo turno. dictada en el expediente 
caratulado - Ernestina Santana Fernández 
contra JUAN ALTEZ. Disolución y liquida- 
ción de lu sociedad conyugal”. (Lo, 44, Fo, 
139” se hace saber que por resolución de 
fecha 15 de Noviembre del año próximo 
pasado se ha dispuesto la disolución y li- 
quidaciór de la sociedad conyugal de Juan 
Altez con Ernestina Santana Fernán- 
dez. citándore a todos los que tuvieren in- 


Carlos Altieri Actuario-Aájunto. 
$54.00 Mz.19-2934-v,ab.29. 

Apytrtura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Jues 
etrad» de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno se hace sater la apertu- 
ra de la sucesión de DOMINGO INFANTH 
CAPRIO citándose a los herederos  acree» 
dores y demás interesados para que compas 


terés para que comparezcan en estos autos;¡rezcan dentro de treinta días a deducir en 


dentro del término de sesenta días, previ- 
niéndose que los que no lo hicieren sólo 
tendrán acción contra los bienes del cón- 
yugo deudor (artículo 7,0 de la ley número 
5921343 de Setiembre 18 de 1946. — Monte- 
video. Marze 15 de 1949, — Juan Carlos 
Altierl, Acivario-Adiunto. 
$20.00 Mz.19-2937-v.ab.18. 
EmPlazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segimdo turno. dictada en el expediente 
caratulado: “Los Síndicos de la Caja Inter- 
nacional de Pensiones contra ANTONIO 
PRANCESE (Padrón N,o 8322) Acción Rei- 
vinditatoria”. (Lo. 44, 181), se cita. llama 
y emplaza por el término de noventa días 
a Adora: Antonio Francese para que cormpa- 
reza a estar a derecho en estos autos, ba- 
jo apercibimiento de designárlese defensor 
de oficio con quien se seguirán los proce- 
dimientos y se llenará el requisito de la 
concillacióa, A los efectos legales se hace 
esta publicación. — Montevideo. Diciembre 
20 de: 1248, — Juan Carlos Altieri, Actua- 


rio-Adjunto. - 
$24.00 Mz.19-2953-v.ab.29, 


ApertuTa de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segunflc turno, se Nace saber la apertu- 
ra de la sucesión de JUAN PEDRO SESANO 
o SESANO. citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que compa- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos arte este Juzgado. — 
Montevideo. Marzo 9 de 1919, — Juanángel 
L. Giarola Actuario. 

: $6.00 Mz,19-2887-v.m2z.30. 


. Emplazamiento 
EDICTO —- Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civilf” 


de “segundo turno, dictada en el expediente 
caralulado: “Blanca Sánchez contra HUM- 
BERTO ¿ULIO LAURINO. Divorcio unila- 
teral”, se cita. lama y emplaza a Humber- 
to Jalio Laurins a fin de que comparezca 
por sí y por medio de apoderado legalmente 
constituído a estar a derecho en 'estos au- 
tos. dentro del término de noventa días, 


" bajo epercibimiento de nombrársele defen- 


Marzo 11 de 


sor ús oficio. -- Montevideo 
Actuario Ad- 


1949, — Juan Carlos Altieri. 
junto. 
$18.00 Mz.129-2895-v,ab,29. 


Apertura de sucesión 

EDICTO -—- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno se hace saber la apertu- 
ra de la sucesión de LUIS CELLA, citándose 
a los herederos, acreedores y demás intere- 
sados rara que comparezcan dentro de 
trelrita días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzzado. — Montevideo, 
Marzo 4 de 1949. — Juanángel L. Gianola. 
Actuario. 


$4.00 Mz.19-2888-v,m2z.30. 


- 
Segunda copia 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Leirado de Primera Instancia en lo Civil 
de segundo turno, recaída en autos: “DE- 
LIA MIGLIARINI y AGUSTIN PATRICIO 
BAZZANO. Segunda copia”. (Lo. 44, Fo. 
312). en la gestión promovida por Delia Mi- 
gliariniyy Agustín Patricio Bazzano, cónyu- 
ges se emplaza por noventa días bajo aper- 
citimiento de nombrárseles defensor de 
oficio a todas aquellas personas que se COn- 
siderea con derecho a formular oposición 
a la expedición de segunda copia de la hi- 
juela expedida a favor de- Delia Migliarini 
expedida al 16 de Noviemhre de 1903 por el 
.estribano Pedro Moreno, “en los autos su- 
i cesorios de Domingo Migliarint. Er dicha 
t hijuela figura adjudicado un solar eon sus 
* edificios y demás mejorzy ubicado en el 


o 


| 


formg sus.derechos ante este Juzgado. — 
Monteviden. Febrero 22 de 1919, — Juanes 
ángel L. Gianola. Actuario. 
$1.00 Mz.19-2889-v.mz.30, 
e 


JUZGADO L. DE PRIMER INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE TERCFR TURNO 
Ape'tura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber la apertura 
de ia sucesión de JUAN BAUTISTA BRUZ- 
ZONE, rcitárdose a los herederos. acreedo= 
res y demás interesados para que comparez. 
can dentro de treinta días a deducir en 
forna sus derechos ante este fuzgado. — 
Montevideo Marzo 15 de 1949. — Amílcar 

Máataras,  Actuario-Adjunto. 
$4.00 Mz.19-2920-y.m23.30. 


Apertura de sucesión 

EDICTO —- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. se Hace saber la apertura 
de la sucesión de FRANCISCO PERETTI 
GIUCI, citándose a los herederos, 
res y demás interesados para que Ccompas- 
rezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Montevideo. Marzo 15 de 19249, — Amílcar 
Mántaras, Actuario-Adjiunto. 

$4.00 Mz.19-2921-v,mz,30, 


Apertura de sucesión 

EDiCTO — Por disposición del señor Juez 
Letrade de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesión de RAMON GIL o RAMON 
GIL LAPIDO, citándose a los herederos. 
atreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos añu este Juz- 
gado, — Montevideo, Marzo 15 de 1949, — 
Amilcar Mántaras. Actuario-Adjunto. 

$6.00 Mz.19-2922-v.mz.802 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno, se hace saber la apertura 
de la sucesión de SARKIS LAPACHIAN oO 
LAPADIIAN citándose a los herederos. 
acreedcres y demás interesados para que 
compa ezcar dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Montevideo, Marzo .15 de 1949, — 
Amilcar Mantaras. Actuario-Adjunto. : 

$6.00 Mz.19-2923-v.mz.30» 


Apertura de sucesión 

EDICTO —. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
de tercer turno. se hace saber la apertura 
de la sucesiór de MARTIN JOSE BENTAN- 
CUR, citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados para que coinparezcan 
áentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Monte- 
video Marzo 3 de 1949, — Amilcar Mánta- 
ras, Actuario-Adjunto. 

$1.00 Mz.19-2912-v.mz 30, 


JUZGADO L. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVÍT NE CUARTO TURNO 
Apertura d* sucesión , 
EDICTO — Por disposición Gel señor Juez 
Letrada de Primera Instancia en lo Civ 
de cuarto turno. se hace saber la apertura 


lde la sucesión de BERNARDO DELGADO. 


citándose a los herederos acrzedores y de- 
más interesados para que comrarezcan den- 
tro de treinta días. a deducir en forma sus 
derecifos ente este Juzgado. — Montevideo. 
Marzo 15 de 1949, — Raúl Calcagno, Ae» 
tuario, 
"$4.00 Mz.19-2886-v mz.30. 
JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE QUINTO TURNO 
Apertura de sucesión 
EDICTO -—- Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 


acreedor» 


- sados para que 
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'Ñe quinto turno, se hace saber nl público; 
E apertura de la sucesión de WALTER 
EPFE, cilándose a los herederos. acree- 
orey y demás interesudos para que Ccomn-+ 
arezean dentro de treinta días a deducir 
forma “sus derechos ante este Juzgado. 
' Montevideo Marzo 15 de 1949. — €, Wal- 
alleta. Actuario. 
49. Bel $4.00 Mz.19-2916-y.mz.30. 


Apertura d* sucesión Í 

. EDICTO — Por disposición úel señor Juez; 
detrado de Primera Instancia en lo Civil; 
de quiiitto turno. se hace saber al público 
la aperlura de la sucesión de PEDRO OTHE- 
“GUY cgitándose a los hertderos, acreedores 
demás interesados para que comparezcan 
entro de treinta días a deducir en forma 
¿us derechos ante este Juzgsdo. -— Monte- 
video. Maze 15 le 1949. — €, Walter Ba- 


leta. Actuario. . 
: $4.00 Mz.19-2917-v.m2.30. 


Apertura de sucesión j ! 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Frimera Instancia en lo Civil 
de quirte turno, se hace sabsr al pútlico la 
apertura de la sucesión de LUISA DEVOTTO 
Oo DEVOTO DE DEFERRARI, citándose a 
3 acreedores y demás intere- 
comparezca dentro” de 

treinta dízs a deducir en forma 3us dere- 
«chos ante este, Juzgado. -— Montevideo. 
Marzo 15 de 1949. — C. Walter Balleta. 
Actuario. 


los herederos 


$6.00 Mz.19-2915-v.mz.30, 


Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez | 
Petrado de Primera Instancia en lo Civil 


de quinto turno. se hace saber al público 
la apertura de la sucesión de EMILIA SA- 
TURNINA MARIA o EMILIA AVERALDO, 
citándose a ¡os herederos acreedores y de- 
hmás interesados para que comparezcan den- 
“tro de treinta días a Jeducir en forma sus 
gderectíos ante este Juzmado. — Montevideo. 
Marzn 15 de 1949. — C. Walter Balleta. AC- 
tuaric. - 
: - $6.00 Mz.19-2919-v.m2z.30, 


1 


" Apertura de sucesión ? 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil 
fe quinta turno, se huce suber al público 
la «pertira de la. sucesiBn de EUGENIA 
CHERBUTTI e€ CHERRUTÍ 5E£ CANDALES 
b JOSE CANBALES o CANDEDLAS, citán- 
osa a los herederos acreedores y demás 
ánteresado: para que comparezcan dentro 
de treinta dfas a deducir en forma sus de- 
echos ante este Juzgado. -— Montevideo. 
“¡Marzo 11 de í949, — C. Walter Balleta. 


¡Actuarlo. 
: : $8.00 Mz.19-2913-v.mz.30. 
IYUZGADO T. DE PRIMERA INSTANCIA 
: EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 
_ Arertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Es- 
teban D, Ruiz Juez Letralo de Primera 
Instancia en lo Civil de sexto turno. se ha- 
Le saber la erertura de la sucesión de dofa 

'ATALINA CIRAVEGNA DE GHIOSSO. ci- 
tándose a los herederos, acreedores y de- 

ás  intererados. para que comparezcan 
Benin de treinta días a deducir en forma 
$Us derechos ante este Juzgado. 25 de Mayo 
$28; sexto piso. — MonteviJeo. Noviembrej¡ 
27 de 1948. — José Tomás Pereíra, Actuario. 
, $6.00 Mz.19-2919-v.mz.30, -— 
€EqrNO_OQo———_——— —— - 
«JUZGADO DE PAZ DE LA 7a SECCION 

DE ARTIGAS 
- . Empglazamiento , 

- BDICTO — Por disposición del infraserip- 
o Juez de Paz de la 7a sección del Depar- 
tamento de Artigas, dictada en el expedien- 
te “La Receptoría de Aduana : de Bella 
Unión pone 2 disposición de Juzgado ca- 
korca piezas da madera pino brasil y dos em- 
«barcaciones canoas) sin marcas, ocupadas 
po: el Gua'áa de Primera Ciase don FRAN- 
FISCO MARTINEZ y otros” se cita, llama 
y emplaza a quienes se consideren con de- 
resno a' ellas para que comparezcan a de- 
ducirlo dentrc de: término de un afñio. bajo 
apercibimiento de procederse de acuerdo eon 
do que determinan los artículos 726 y si- 
guientes del Código Civil. — Bella Unión. 


em 


Noviemtre 23 de 1948, — Horacio Haflí-| tuario. 


EPT. Juez de Paz. : 

(Costas) Dic,20-23570-v dic.20. 
y Feb,19-v.feb,19. 
7 Mz.19-Y m2z.19. 
e Ab.19-v,ab.19. 
, 


. Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del Infraserip- 
to Juez de Paz de la 7.a sección del Depar- 
tamento de Artigas, «dictada en el expedlen 
te caratulados “Receptoría de Aduana de 
SBéa Unión, Artículo 1465 del Código de Co- 
mercio, Lo, 1, N.o' $3, Fo, 35”, (Anteceden= 


tes AURELIO LUNARDI en representación 
de “Cooperativa Madereira De Vale do Uru- 
guay Ltda,” Denuncia rotura de balsas de 
pino brasil aserrado). se hace saber que a 
orillas del río Uruguay. jurisdicción de los 
Resguardos .“Leguazo” y “San Gregorio” 


fueron halladas y concentradas en los mis-: 
mos sesenta (60) piezas madera de pino bra-¡ 


sil aserrado, (No conStan marcas). Cum- 
pliendo lo que dispone el artículo 1467 del 
Código de Comercio se Hace la presente pu- 
blicación. — Bella Unión, Noviembre 19 de 
1918, — Horacio L, Hafliger, Juez de Paz, 
(Costas) Dic.20-£3571-v.ále.12, 
: Feb,19-v.feb,19, 
Mz.19-v.m2.19, . 
ADb.19-v.ab,19. 


Emplazamiento - 


EDICTO -—- Por disposición del infrascrip-: 


to Juaz de Paz de la 7,a sección del Depar- 
tamento de Artigas. diciada en el expedien- 
te caratulado “Receptoría de Aduana de Be- 
lla Unión, pone a disposición de este Juz- 
gado cinco trozos de madera úie loro halla- 
dos a orillas del riíacho Norte. jurisdicción 
del Resguardo Central, por el marinero Cl- 
PRIANO QUINTANA, Artículo 1463 del Cóxw 
digo de Comercio, Lo. 
hace sater que a orillas del riacho Norte, 
jurisdicción del Resguardo central fueron 
hallados y concentrados en el local de la 
Receptoría de Aduana. cinco" trozos de ma- 
dera de loro de la siguiente marca “Wal- 
ter”, Cumpliendo lo que dispone el artícug 
lo 1467 del Código de Comercio se. hace la 
presente publicación. — Bella Unión, Di- 
ciembre 13 de 1943, — Horacio L. Hafliger. 
Juez de Paz, 
(Costas) Dic.20-23572-v.dic 20, 
Feb,19.-v feb 19 
Mz,19-v mz.19, 
Ab.19-v.ab,19. 


JUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
DE CERRO LARGO 
Apertura de suc sión — 

EDICTO — Por-disposición dol señor Juez 
de Faz de ta primera sección áe Cerro Lar- 
go auoctor Neison García Otero se hace sa- 
ber la apertura de la sucesión al instesta- 
da (de den FABIA2N FTADEC LIMAS, citán- 
dos3 a les herederos. acreedores y demás 
interesados Para que Comparezcan dentro 
de sesenta díns a deducir sus derechos en 
forma anta este Juzgado. — Melo Marzo 
9 16 19153. — Nelson García Otero, Juez de 


az 
(Gestión Fiscai) Mz.19-"0650-v.mz.30, 
- —Ab.18-y.ab.28. 


JUZGADO L, DE PRIMERA INSTANCIA 
DE COLONIA 
AperinTa de -sueesión 

EDICTO —- Por disposición del señor Juez 
Letredo de Primera Instancia del Departa- 
mento, se hace saber la apertura de la su- 
ceslón de ANA -“VILLADONA DE SAINTAG= 
NE. cltándose a los herederos. acreedores y 
demás interesados para gue comparezcan 
dentun de treinta días a delucir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. — Colo- 
nía, Marzo 14 de 1949, — Eulogio Gadea 
Diago, Actuario. 
: $4.00 Mz.19-2952-y,m2z.30, 


, Apertura de sucesión 

EDICTO — For disposición del señor Juez 
Letrado de Piimera Instancia del Departa- 
mento ss hace saber la apertura de la su- 
cesión da RÁMON HERNANDEZ. citándose 
a ios herederos acreédores y demás inte- 
resedos rara que «comparezcan dentro de 
treinta días y deducir en forma sus dere- 


cHos ante este Juzgado. — Colonia. Marzo 
14 de 15143. — Hulogio Gadea Diago, Ac- 
tuario 7 


/ -  $4,00 Mz,19-2953-v.mz,30. 
. Apertula de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrañe de Primera Insiancia del Departa- 
mento; se hace saber la apertura de la su- 
cesión de JULIO DIAZ MENDAÑA, citándo- 
“se a los herederos, acreedores y demás “in- 
teresidos para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ante este Juzgado. — Colonia, Marzo 
14 12 19%. — Buloglo Gadea Diago, Ac- 


$4.00 Mz.19-2934-v.m2z.30., 


Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrad, de Colonia. se hace saber al públi- 
co la apertura de la sucesión de JUAN CRI- 
SOSTOMO CASTAÑEDA, efectuada el 15 de 
Agosto €e 1823, citándose a todos los inte- 
resados pala q se presenten a deducir 
sus derechos dentro del término de treinta 
días, £€ Coleria. Marzo 3 de 1919, — Eulo- 
glo Gadea Diago. Actuario. 

$4.00 Mz.19-2955-7.m2.30. 


lo.. Fojas 54”. se: 


.. Le 
——- - 


o Apertura de sucesión 

EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia del Departa. 
mento, sa hace saber la apertura de la sue 
_«esión de ANA BONJOUR DE BONJOUR. cle 
; tánánse a 1: 9 hereceros, acreedores y de. 
más lateresartos para que comparezcan den. 
tro de treinta días a deducir en forma sug 
: edrechos auvte este Juzgadv. -— Colonia, 
: Marzo 14 de 1949 -—- Eulogio Gadea Diago, 
' Actuario, 


$4.00 Biz.19-2946-v.m2.30. 


j 
E . Apertura de sucestón - . 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letraduy de Primera Instancia del Departas 
inento se hace saber la apertura de la sue 
cesión de RAMON ANTONIO JORCIN, ete 
tándose a 168 herederos. acreedores y de- 
1 más laterosalos para que comparzcan den» 
¡tro de treinta días a deducir en forma sus 
¡ derechos ante este Juzgado. — Colonia, 
i Marzo 14 de 1049, -—— Eulogio Gadea Diago, 
Í Actuario, 

: $1.00 Mz2.19-2944-v.m2z.30, 


, Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición del señor Juez 
: Letrado de Primera Instancia del Departa. 

mento se hace saber la apertura de la su= 
cesión e JUAN JOSE ZERPA. citándose a 
los herederos. acreedores -y Gemás interes 
sados pera que comparezcan ántro de trein. 
¡ta días a deducir en forma sus derecHog 
ante este. Juzgado. — Colovia, Fetrero 23 
de 1949. — Eulogíc Gadea Diago. Actuario. 

$4.00 Mz.19-2£45-v.m2.30. 
A - —» 
JUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
DE PLORES 

Apertura de sucesión 


mr 


EDICTO -- Por disposición del súbseripta - 


¡ Juez de Paz de la primera sección de Flo.* 
¡Tes, se bace saber la apertura de la suces 
sión de PELIFE T:UIZ. citár dose a los ne. 
Trelleros, acreedores y demás inleresandos 
bara que comparezcan dontri del término 
de sesenta días a deducir eu forma sus des 
: rechos ante este Juzgado. — Trinidad Mar= 
zo 12 de 154%, — Nelson Nictotiello. Jues 
de Faz : 

(Gestión Fiscal) Mz.19-20648-v.mz.30, 

Ab.18-v.ab.28, 


e 


JUZGADO LE, DE PRIMERA INSTANCIA 

. DE ROCHA 
Emplazamiento 

EDICTO — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia, doctor den 
José L. Alzamora y en el expediente. ro- 
tulado: “Sucesión. JUAN ACOSTA y otros” 
(Lo 9, No 368 Fo. -210). se cita, llama y 
emplaza a los hermanos legftimos de los 
causar.tez Juana Acosta Noguera. Victori. 
no o Victoriano Santos Noguera y Justina 
lo Justina Cecilia Noguera, llamados: Seras 
pio. Angel Primitiva Francisca, Fausta, 
Manuel Jogouín y Filomena Noguera, a suy 
sucesotes a título universal o particular 9 
a” sualquie,r persona que se considere con 
derecho a los bienes de los causantes pri“ 
meramente nombrados, para que comparez.e 
can = estar a derecho en estos autos. den- 
tro del tt:mino de noventa días, por sí O 
"por apoderado constituido en forma, baja 
apercibimiento de nombrárseles curador de 
bienes que ¡jos represente y acepte la he- 
rencia bujo beneficio de inventario, — Ros 
cha. Noviemtre 12 de 1948. — Próspero Mu 
Ruberí Actúario. l 

$36.00 21z.19-2905-v.ab,29, 


Ñ Apvertnra de sneesión 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia. se hace su. 
ber ia apertura de la sucesión de LEOPOL» 
DINO ARAUJO, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que 
dentro de 20 días comparezcan a deducir 
sus derechos ante este Juzgado, — Rocha, 
Marzo 11 de 1949. — Próspero M, Rubert, 

Actuario, . 

$4.00 Mz.19-2»01-v.m2z.30. 
Apertura de sucesión 
EDICTO — Por disposición deí señor Juez 
Letrado de Primera Instancia, se hace sa- 
ber la apertura de la sucesión de SILVINO 
DONATO ROCHA SENA citándose a los he- 
Para que dentro de 30 días comparezcan A 
deducir sus derechos ante este Juzgado. — 
Rocha. Marze 11 de 1949. — Próspero Me 
Rubert, Actuario. 

$4.00 Mz,19-3902-v,m2z.30. £ 


. Apertura de sueesiones 

Por Gisposición del señor Juez Letrada: 
de Primera instancia. se Wace saber la ayer 
¡ tura de las sucesiones de ELISA RITA, 
UBAI. DE QLIVERA y FRANCISCO BER=- 
NARDINO OLIVERA. citándose a los here» 
deros, acreedores y demás tnleresados pas 
ra que dentro de 30 días comparezcan 4 


N a 


y 


- Chos.. 


¡ Marzo 19 de 1949 
fddeducir sus derechos ante este Juzgado. 
of Roch2, Marzo 11 de 1949. 
$. Rubert, Actu/rlo. 
$6.00 Mz2.19-2903-v.mz.30, 
"JUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
DE. ROCHA 
Apertura d* sucesión . 
Peor disposición del señor Juez de Paz de 
da primera sección del Departamento de Ro- 
cha sn hace saber la apertura de la suce- 
sióv de EULOGIA SILVA DE BARBOZA, 
citándoso a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan den- 
tro de ¿uy días a deducir en forma sus de- 
Techos ento este Juzgado, — Rocha Marzo 
3 de 1943, — 
$5.00 M.19-2904-v,mz.30, 


A A A 
JUZGADO L,' DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES 
Apertura de sucesión 


EDICTO — Por disposición ¿ci señor Juez, 


ILetraan de Primera Instancia de Treinta y 
*Tres, so hace sater' la apertura de la su- 
Cesión d ORESTES GARCÍA, citándose a 
los herederos. acreedores y demás intere- 
madoz para que comparezcan dáentro de 
treinta días » deducir en forma sus dere- 
-— Treinta y Tres Fetrero 15 de 
1919, — Hugo D. Goyenola. .Actuario. 
$4.00 M2.19-2930-v;ímz.30, 


Apertura de sucesiones 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y 
Tres, se hacé saber la apertura de la su- 
cesión de JAVIER HONTOU SERE y JA- 
VIER HONTOU VIANA, citéndose a 105 he- 
Jederes acreedores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días 
a “edpcir en forma sus derechos, — Trein- 

y Tres, Febrero 16 de 1949, — Hu . 
Goyercla, Actuario, so D 
$6.00 M3.19-2931-1.mz,30. 


a q 
BANCO HIPOTECARIO DET. TRIGUAY- 
EJECUCION EXTRAJUDICIAL 
¿Por disposición del Banco Hipotecario del 
Uruguay en el expediente del préstamo hi- 
potecario urbano N.o 33 serie: *'30” a cargo 
de JOSE MARIA FERNANDEZ GARABAL 
E MARIA LUISA MAINERO DE FERNAN- 
EZ, el próximo 8 de Abril a las 17 horas 
z en el lugar de ubicación el martillero 
edro T, Ballefin Espinosa venderá en re» 
mate público, al mejor postor y sobre la ba- 
Se de cuatro mil novecientos ochenta y seis 
pesos (3 4,986.00), un terreno y mejoras en 
da l£a sec. judicial tde Montevideo, padrón 
54.9389.00 con una superficie de doscientos 
Inetros setenta y un decfmetros y deslinda- 
dio: 9 metros 93 centímetros de frente al 
“Budeste a la calle Vilardebó entre las de 
Guaycurú y Abayubá, distando el punto me- 
dio 17 ms, 865 mms, de la última: 21 ms. 
e ems, al Este con el padrón 54.940; al 
ord.Oeste, dos rectag que de Este a Oeste 
miden 5 ms. 68 cms. y 3 ms. 04 Cms., con 
el padrón 176.411; y 22 ms. 07 cms. al Sud 
Qeste con los padrones 133.384 y. 54.971. 
Bé previene que: A) La presente ejecución 
de hipoteca se dispuso de acuerdo con los 
pr tículos 80 y 81 de la Carta Orgánica del 
21nc0 acreedor, ascendiendo da deuda al día 
de, remate a $ 4.573.59 más gastos de eje- 
cución; B) El bien se vende en su estado 
actual de conservación y ocupación, no exis- 
tiendo contrato de arrendamiento registra» 
do; C) El mejor postor deberá consignar en 
garantía el 10 ojo de su oferta al funciona- 
Tio que represente al Ranco en el remate; 
D) El promitente comprador deberá escri- 
turar definitivamente dentro de los diez 
flías de avisado por el Banco, siendo de su 
argo los gastos y honorarios de escrituras, 
tertificados y comisión del rematador, que 
$e fija en el 1 ojo del precio así como lo 
que se adeude al día de la escrituración 
por medianerfas o cargas análogas y sus 
Hccesorios; E) El comprador podrá conti- 
fnuar con la hipoteca que se ejecuta, toman- 
fdo a sucargo el saldo del préstamo en títu- 
los vigente al día de la escrituración, aba- 
bando en ese acto en efectivo, la diferencia 
hasta cubrir el precio ofertado; F) Si opta 
por pagar el precio al contado, podrá ha- 
“erlo cón Títulos Hipotecarios det Uruguay, 
valor nominal, hasta el equivalente: del sal- 
fío del préstamo en títulos a] áía de la es- 
grituración; G) E] referido saldo del prés- 
tamo en títulos asclende al día del remate 
A $ 3.349.51; H) Los títulos de propiedad 
están en el Banco ejecutante, calle Saran- 
df N.o 570, pudiendo recabarse informes en 
E “Sección Asuntos Legales” (Remates). — 
fontevideo, Marzo 11 de 1949, — Armando 

Aresti Herve, Gerente General. 


(Cuenta corriente) Mz.19-20647-v,mz.29, | 


FEDERICO F, ARMSTRONG 
Suzgado Letrado de Primera Instancia en 
lo Civil de primer turno 

o REMATE PUBLICO 

EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Tetrado de Primera Instancia en lo Civil 
de primer turno, doctor Diego: Landa, dicta- 
da en autog caratulados:  “Sucestión: de 


t 


DIARIO OFICIAL 


-MARGARITA REBELLA DE LIMIBO, Lo 


«— Próspero 42, F.o 529”, se hace saber que en los días 


y horas que se expresan más adelante y en 
los lugares de sus respectivas ubicaciones, 
se procederá por el martillero señor Federt- 
<o F. Armstrong, asistido de los señores Ac- 
tuarlo y Alguacil del Juzgado, a la venta en 
remate público y al mejor postor sobre las 


bases que también se indican, a los sl--. 


gulentes blenes: 

El día 6 de Abril próximo, a la hora 16: 
Jo) Padrón No 13.305. Base $ 5.333.33. 
Un terreno, edificio y demás mejoras, sito 
en este Departamento, paraje “Aguadas”, 
compuesto de una superficie de: 467 metros 
87 decímetros, que por ser irregular, linda: 
al Sureste frente a la calle Glanedi N.o 68 
(hoy N.o 1459); al Noreste, con Adelaida 
Viana; al Noroeste, con Micaela Latour; al 
Suroeste, con Rosa Sóñora; y a] Sur, parte 
con Carmen Pérez y parte con sucesión Mon- 
tenegro. - 

El día 7 de Abril próximo: 20 A la hora 
18. Padrón N.o 81,084, base 533.33. Un solar 
de terreno y mejoras, sito en el “Reducto” 
de este Departamento, designado con el nú- 
mero 85 de la fracción letra “f” en plano del 
agrimensor Donato Gaminara, de Noviem- 
bre de 1910, compuesto de una superficie 
de: 352 metros, 91 decímetros, con 10 me- 
tras de frente al Sur, a la calle Pasteur, 
23 metros 30 centímetros al Este, con solar 
N.o 84; igual extensión al Oeste, limitando 
, con solar N.o 86, y al fondo al Norte, linda 
con solar 108, e 

3,0): A la hora 17, Padrón N.o 47.114 
Base $ 266.66. Un terreno y mejoras, sito 
en “Peñarol”, de este Departamento, a in- 
mediaciones de los talleres del Ferrocárril 
Central del Uruguay, -que es ej] designado 
con el número 31 de la fracción “H” en el 
plano respectivo; compuesto de una super- 
ficle de 463 metros, 38 decímetros, con 12 
metros 49 centímetros de frente al Noroes- 
te, a calle W. Bayne; 34 metros 42 centíme- 
tros al fondo al Noroeste, que' por formar 
esquina son también de frente a calle Frank 
Hudson; 34 metros 36 centímetros al Sur- 
J oeste, limitando con solar N.o 30 y 14 me- 


“tros 50 centímetros “al Sureste, confinando 


con terrenos del Ferrocarril Central del 


Uruguay. Ñ 
Se previene: 1.0) Que los mejores posto- 
res deberán hacer oblación del 10 olo de 
sus ofertas en el acto de serleg aceptadas y 
a los efectos legales; 2.0) Que los compra- 
dores deberán pagar todos los gastos y ho- 
norarios de las escrituras de compraventa, 
incluso el Impuesto Universitario que la 
ley imponga y el de los certificados de los 
diversos registros, y 3.0) Que los títulos y 
demás antecedentes se encuentran a dispo- 
sición de los interesados, en la Oficina Ac- 
tuaria de ste Juzgado, calle 25 de,,Mayo 523 
primer piso. — Montevideo, Marzo -16 de 
1949. — Nicanor dos Santos. Actuario. 
$60.00 Mz.19-2914-v,ab.5, 


MARTIN M, DENIZ 
Juzg do Letrado de Prime"a Instancia 
de Colonia 
REMATE PUBLICO 

EDICTO =- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera “Instancia de Colonia 
y de acuerdo a lo proveído por el sutscrip- 
to Juez de Paz de la sexta sección del De- 
partamenty de Colonia, se hace saber que 
el día 39 de Abril próximo a las 15 horas y 
en el jugar de ubicación del inmueble sue 
se describirá, se procederá por el martile- 
ro Martín M. Déniz, asistido del subscripto. 
a la siguiente subasta: A) Una fracción de 
terreno con el edificio y todas ias mejoras 
que contiene y le acceden, ubicada en la 
planta urbana de esta ciudad. sexta sec- 
ción judicial del Departamento, empadro= 
naia con el número 1426, señalada con el; 
número 5 en el plano Catastral de esta ciu-; 
dad, manzana 137, con una superficie de 480; 
metros, así deslindados: 16 metros de fren-; 
te a] Oeste a la talle Dr. Juan Zorrilla úe' 
San Martín; por 30 metros ús fondo lin-i 
dando: al Norte y al Este, con el presbistes 
ro José María Orosa: y al Sur por formar 
esquina, da frente a la calle General La- 
valleja. Base: $ 2.333.533; B) 5 acciones de 
$ 100.00, valor nomina] cada una, del Sin- 
'“dicato Agrícola Ideal de la ciudad de “Car- 
melo, Serie A: números 0063, 0069, 0155. 
0156 y 0157, a nombre de don Juan Zunino; 
C) Muebles: 1'fiambrera: 1 cocina econó 
mica; 1 cafetera, 8 tazas enlozadas, 3 fuen- 
tes enlozadas. 1 espumadera, 1 cucharón 1] 
sillas. 3 sillas y mesas de hierro, 4 sillas 
de paja, 1 sillón, 3 mesas, 1 lavutorio y 
palangana de hierro. 1 rinconera, 1 espejo 
.2 perchas, 2 pedestales, 1 escaño, 2 apara- 
idares. 1 lavatorio, 1 mesa comedor. 4 ba- 
les, 1 armazón aparador, 1 ropero perso- 
¿mal 1 lavatorio y juego de agua. 3 mesas 
de luz, 1 cama madera dós plazas. 1 cama 
de hierro una plaza, 2 colchones paja 1 col- 
erón estopa. 1 lote almohadas, 1 lote cua- 
dros y 1 araña. todo esto al mépor postor, 
Se previene: Que la comisión del remata- 
dor corre integramente por cuenta de los 
. gompradores. Que los títulos y demás an. 


24610 


tecedentes, se encuentran en este Juzga. 
du a disposición de los interesados. Que 
los postores deberán oblar el .sHiez por clens: 
to úe su oferta en el acti. iia Mare 


zo 9 de 1949, —= . . orto, 
$57.00 Mz.19-2735-v.ab,5.  ; 


- - ao] 
ARNALDO €. CASTRO SOCIEDAD 
: ANONIMA 
CONVOCATORIA. 

De acuerdo con lo que prescribe €el ar« 
tículo 26 de los estatutos sociales, se con- 
vVoCa 4 los señores accionistas a Concurrir 
a la asamblea general ordinaria que ten- 
drá lugar el día 31 de Marzo de 1949 en el 
lotál de la calle Misiones 1460 a las 183 y 
30 horas, para tratár la siguiente: Orden 
del día: l.o Consideración de la memoria y 
balance general cerrado el 31 de Diciema 
bre de 1948, e informe del Síndico. 2.0 Con- 
sideración de la cuenta de pérdidas y ga- 
nancias y distribución de utilidades, 3.0 
Remuneración de los señores” Directores y 
Síndico. 4.0 Aumento del capital social. 5,0 
Designación de dos accionistas presentes 
para firmar el acta, Se previene que para 
asistir a esta asamblea los señores accio- 
nistas deberán depositar sus acciones o el 
respectivo comprobante bancario de depó- 
sito. en las oficinas de la Sociedad. setenta 
y dos horas antes de la fijada mara la asam- 
blea. de acuerdo con lo que decreta el ar- 
tículo 30 de los estatutos, — El Directorio, 

$14.00 Mz ,19-2967-v.mz.20. 
EL TRIGAL. SOCIEDAD ANONTMA 
. CONVOCATORTA 

Se: convoca a los señores accionistas para 
la asamblea general ordinaria que se reall- 
zará el día 30 de Marzo de 19149 a las 18 
horas en el local social. avenida San Mar- 
tín N.o 3270, en la que se considerará la 
sigulente: Orden del día: 1.o Terturta del 
acta anterior. 2.9 Consideración de la me- 
moria. cuenta de ganancias v pérdidas y es- 
tado de situación al 31 de Diciembre de 
1918, 3,0 Designación de dos accionistas pa- 
ra firmar el acta de la asamblea, — El Sí- 
rectorlo. . 


$4.80 Mz,19-2961-v.m2,22, , 


-—e 


CAJA POPULAR DE JUAN L, LACAZE. 
ASAMBLEA GENERAL FXTRAORDINARIA 
ConvOecatoria 
De acuerdo a in dispuesto por el artículo 
49 de los estatutos sociales. el Directorio 
de la. Caja Popular de Juan la. Lacaze, con- 
voca a los señores accionistas para la asam- 
ble general extraordinaria a celebrarse el 
día £0 del corriente mes a las 20 horas en 
el local de sus oficinas. calle José Salvo 
sin, para considerar la siguiente: Orden del 
día: 1,0) Reforma de estatutos: Capítulo 1, 
artículo 2.0; Capitulo IT. artículos 3,o y 


5.0; Captulo -111, artículo 12; Capítulo TV. 


artículos 15 y 16; Capítulo V, artículos 13, 
22, 23, 24. y 28; apítulo VI. artículos 44 y 


¡45; Capítulo VIL artculos 49, 50 y 53. 


De acuerdo al artículo 47 de los estatu- 
tos sociales, las resoluciones de esta asam- 
blea, se tomará npor mayoría absoluta de 
votos. 2.0) Designación de dos accionistas 
para .-subscribir el acta (artículo 47), Ss 
previene a los señores accionistas que el 
depósito de las acciones para esta asam>- 
blea se cerrará el día 26 del corriente mes 
a las 12 horas También podrán hacerse los 
depósitos de las acciones en un Banco 0 
institución responsable. debiendo éstos €x- 
pedir un certificado para ser presentado en 
la Caja, dentro del mismo blazo a que se 
hizo referencia. — Juán L. TLacaze. Mare 
zo 2 de 1949. — El Directorio. 

$3.20 Mx, 19-2956-v,mz.19, 
a 
CAJA POPULAR DE JUAN L, LACAZE 
ASAMBLEA GENERAT. ORDINARIA 
ConvoentOria 

De acuerdo con ln dispuesto por los At» 
tículos, 18, 20 y 53 de los estatutos, se con= 
voca a los señores accionistas nara -la asame 
blea general ordinaria a celebrarse el día 
30 del corriente mes las 18 y 30 horas en 
el loca] de sus oficinas. calle José Salvo.sIn, 
para considerar la sigutente: Orden del día: 
1.0) Designación de dos accionistas para 
que efectúen el escrutinio y subseriban el 
acta de la asamblea en renresentarión de 
los accionistas (ártículo 47), 2.0) Memorla 
presentada por el Directorio balance gene- 
ral, cuentas de pérdidas y ganancias y pro“ 
yecto de distribución de utilidades. corres- 
pondiente al 5.0 ejercicio cerrado al 31 de 
Diciembre de 1948. 3.0) Elección de tres 
titulares y otros tantos suplentes para in- 
tegrar el Directorio. Elección del Síndico: y 
suplente respectivo, A la vez. se hace 58" 
ter a los señores accionistas: A) Que po- 
drán ser representados en la asamblea únl- 
cámente por otros accionistas. debiendo 
conferir, autorización por escrito, no pudien- 


do ningún acctonista ejercer más de tres. 


representaciones (artículo 45). B) Que JA 
asamblea quedará constituida con el né- 


e» 


r 


"24620 


mero -de accionistas que concurra (artículo 
40. C) Se advierte e los señorés accionis= 
tas que por decreto de fecha 16 de Julio de 
1943 el Poder Ejecutivo Wa establecido que 
es obligatorio para la asistencia a las Asam- 
bleas, depositar las acciones en las ofici- 
mas de la institución. por lo menos con tres 
días de anticipación a la realización de las 
Ímismas. y. por lo tanto el depósito de las 


acciones para esta asamblea, se cerrará el. 


Jdía 26 del corriente a las 12 horas. También 
podrán hacerse los depósitos de lag accio» 
nes, debiendo un Banco o institución res- 
ponsable, debiendo éstos expedir un certifi- 
cado vara ser presentado en la Caja, den- 
tro del mismo plazo 2 que se hizo referen- 
ela, — Juan Ts. Lacazo. Marzo 2 de 1949. 
e El Directorio. * 
$4.90 Mz.19-2957-v.mz,19, 
Sra na 
“PERFUMERIAS UNIDAS S.A.” 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

De acuerdo a lo que establece el artículo 
15 de los estatutos sociales. convócase A 
los señores accionistas para la asamblea ge- 
neral ordinaría a celebrarse el día 2 de 
¡Abril de 1949 a las 11 horas en la sede de 
la Sociedad. calle Andes 1409 primer piso, 
para considerar el siguiente: Orden del día: 
l.o Consideración de la memoria, balance 
general, propuesta de distribución de uti- 
lidades e informe del Síndico por el ejer- 
cirio correspondiente al año 1948. 2.0 Elec- 
veión del Director General y su suplente; 
Síndico y su suplente. 3.0 Designación de 
dos accionistas para firmar el libro de asis- 
tencia y el acta de la asamblea. Conforme 
a lo establecido en el artículo 11, para to- 
imar parte en la asamblea se requiere que 
los señores accionistas depositen en la So» 
icedad, tre sdías antes por lo menos del se- 
fñalado para la reunión, las acciones o los 
certificados de que éstas se hallen deposi- 
tadas en algún Banco u oficine pública, — 
Montevideo. 17 de Marzo de.1949. — Luis 
Maristany, Director General. 

- $14,00 Mz.19-2950-v.mz,30. 
Mr o 
; MARK SOCIEDAD ANONIMA 
y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
A «Convocatoria 

En cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo N.o 18 de los estatutos sociales, se 
convoca a los señores accionistas para la 
segunda asamblea general ordinaria, que se 
llevará a cabo el día 30 del corriente en el 
local de la Cámara de Industrias, calle 
Treinta y Tres N.o 1325. a las 18 y 30 ho- 
ras a fín de considerar la siguiente: Orden 
Gel Día: 1.0) Consideración de la memoria, 
balance e informe del Síndico, 2.0) Distri- 
bución de beneficios. 3,0) Designación de 
dos asambleístas, para firmar conjuntamen- 
te con el Presidente y el: Secretario, el ac- 
ta de asamblea. 

Nota: Se previene a los señores accionis- 
tas, que para intervenir en la asamblea. de- 5 
berán cumplir con lo establecido en el ar- 
tículo 24 de lós estatutos. depositando sus 
acciones o los certificados bancarios suple- 
ttorios, tres días ante del señalado para la 
asamblea, para lo cual se habilita la Secre- 
taría. de la Sociedad cita en Julio Herrera 
y Obes 1626 de 3 a 12 y de l4 a 13 horas, — 


El Directorio, : 
$3.40 Mz 183-2891-v m2z.21.- i 


ENEXA 8. A. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
Convocatoria 

El Directorio convoca a los señores aC- 
clonistas para la asamblea general orarna| 
ria que tendrá lugar el día 28 de Marzo de 
1949 a las 18 y 30 horas en el local social, 
Plaza Cagancha 1334 a fin de tratar la si- 
uiente: Orden del día: 1.) Consideración 
e la memoria. balance general, cuenta de 
pérdidas y ganancias. proyecto de' distribu- 
ción de utilidades e informe del Síndico por 
el ejercicio 1948. 2.) Desfenación de 2 ac- 
cionistas para firmar el acta de esta asam- 
blea general conjuntamente con el Prsiden- 
te y Secretario, Los señores accionistas que 
deseen formar parte de la asamblea debe- 
rán registrar sus acciones o sus certifica- 
dos bancarios en la Secretaría de la Socie- 
dad hasta 2 días antes del señalado. para 
la asamblea de acuerdo con el artículo 15 
E» los estatutos, — Montevideo. Marzo 18 


de 1949, 
$12.00 Mz.19-2962-v,m2z,5. 


¡€_Oa 
SOUTHAMERICAN TRADING ! 
CORPORATION URUGUAY 8. A, 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE | 
DE ACCIONISTAS 
Se convoca a los señores accionistas da 


pe. 


“Southamerican Trading Corporation Uru=' 


guy S. A.” para la asamblea general or- 
inarla que se teunirá en el local de la ca- 
1 Piedras 357 (ler.piso derecha) el día 
3 de Marzo de 1949, a las nueve horas, pa- 
Tag considerar la siguiente: Orden del día: 


2.0) Lectura del acta de la asamblea antes 4 


; 
: 
$ 


'ciones o certificado bancario. 


DIARIO OFICIAL 


rior, 2,0) Consideración de la memoria. ba- 
lance general. cuenta de ganancias y pér- 
didas correspondientes al ejercicio econó» 
mico corrido desde el 1l.o de Enero al 31 
de Diciemtre de 1948. asf como el informe 


«de la Sindicatura y el reparto y Aestino de 


las utilidades, 3.0) Elección de Síndico, ti- 
tular y suplente. 40') Elección le dos accio. 
nistas encargados de- firmar el acta de 
acuerdo con lo que Gispone el artículo 29 
de los estatutos socliles, 

Nota: Se recuerda a los señores accfonis- 
tas el cumplimiento áe lo dispuesto por el 
artículo 24. de los estatutos sobre registro 
y depósito de acciones antes de la asam- 
blea, — Montevideo, Marzo de 1949. — La 


: Secretaría, . 
$14.00 Mz,19-8024-v.mz, 30, 
j BOME S. A 
CONVOCATORIA 
De acuerdo a lo establecido por el artícu» 


lo 24 de los estatutos sociales Se cita a los 
señores accionistas para la asamblea gene- 
rai ordinaria que se celebrará el áfa 31 del 
corriente a las 19 Horas en el local de la 
calle Uruguay N.o 17683, para considerar la 
siguiente orden del día: lo Lectura del ac- 
ta anterior. 2.0 Consideración y aprobación 
de la memoria. balance y cuenta de pérdi- 
das y ganancias del ejercicio correspon- 
diente a 1948. 3.0 Consideración y aprobaz 
ción de la distribución de utilidades pro- 
puestas por el Directorio e informe del Sín= 
dico, 4,o Elección de dos miembros titula- 
res y 4 Suplentes para el Directorio. 5,0 
Elección de Síndico titular y suplente,* y 
6,0 Elección de dos accionistas para firmar 
el acta, Recordamos a los señores accionis» 
tas que para poder tomar parte en la asam- 
blea. deberán depositar sus acciones con 5 
días de anticipación en la Secretaria. 
$12.00 Mz,19-3019-v_mz,30, 
a A A 
MANUEL EROSA $. A. 
. CONVOCATORIA . 

En eumplimiento de lo establecido por 

el artículo 14 de los: estatutos sociales. se 


convoca a los señores- accionistas para la” 


asamblea general ordinaria a realizarse el 
31 del corriente mes y año, en el local so- 
cial, calle Arenal Grande N.o 1831. a las 
18 horas. a fin de considerar la siguiente: 
Orden del día: 1.0) Consideración de la me- 
moría del Directorio, balance general 
cuenta le ganancias y pérdidas, proyecto de 


distribución de utililades e informe del Con- 


sejo Fiscal, 2,0) El Directorio dará cuenta 
del uso hecho de la facultad que le 'acuer- 
da el artículo 28 de los estatutos sociales. 
y su aplicación en el futuro que decidirá 


la asamblea, 3.0) Designación de dos accio» 


nistas para subscribir el acta de la asam- 
blea (artículo 22). 
Nota: Se previene a 10s señores accionis- 


tas (artículo 20) que para poder tomar par. ' 


te en la asamblea. deberán depositar las ac. 
en el local 
expresado, por lo menos, con dos días de 
anticipación al citado para la reunión. — 
Montevideo, Marzo 14 de 1949. — Héctor 
Manuel Erosa Presidente. — Escribano 
Manuel! González Alonso. Secretario, 
$8.40 Mz.19-2971-v m2.22, 


LINEA “A” SOCIEDAD ANONIMA 
PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA 
ASAMBLSA GENERAL ORDINARIA 

>8Se cita a los accionistas de esta Sociedad 
para la asamblea general ordinaria que ten- 
drá lugar el día 30 de Marzo de 1949 a las 
18 horas, en el local social, avenida 8 de 
Octubre N.o 4565, con el fin de conside- 
rar el siguiente orden del áfa: 1.0) Lectu- 
ra del acta de la anterior asamblea. 2,0) 
Memoria, balance y distribución de utilida- 
des. 3.0) Elecciones de 3 titulares y 3 su- 
Dlentes de Directorio y 3 titulares y 3 e 
blentes “de la Comisión Fiscal. 40) Nombra 
miento de 5 accionistas para firmar el acta 
de la asamblea. — Montevideo, Marzo 18 
de 1949. — El Directorio. 
Se recuerda a los señóres accionistas que 
deben reglstrar sus “acciones con tres días 
de anticipación a la fecha de la asamblea 
para poder intervenir en la misma, Dicho 
registro se realizará en la Gerencia de la 


¡ Sociedad . 


"$2.40 ¿Mz.19-2941-v.mz,19. 
YI SOCIEDD ANONIMA 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con el artículo 8.0 de los esta- 
tutos convócase a asamblea general ordina- 
ría de accionistas para el día 30 de Marzo 
próximo a las 16 horas en el local social ca- 
lle Paysandú N.o 935, tercer piso, a fin de 
considerar y Tresolver sobre la siguiente 
orden del día: l.o Considerar la memoria 


social y balance anual correspondiente al: 


tercer ejercicio, 20 Elección de Directorio. 
3.0 Designación de dos accionistas para 
firmar el acta. 


Se previene a los señores accionistas que » 


* 


Marzo 19 de 194» 


A A 


para tener derecho de asistencia y voto a 
la asamblea, deberán registrar sus acciones 
o certificadog bancariog respectivos en la 
Secretaría soctal con 8 días de anticipación, 
— El Directorio, Ñ 
. Po. $4.00 Mz.19-2935-y,mz,21, 
COMPAÑIA SUDAMERICANA: FINANCIE¡ 
“HA E INVERSORA SOCIEDAD ANONIMA 
CONVOCATORIA Ñ 
Asamblea general ordinaria . Ml 
De conformidad eon lo establecido en el 
a-tículo 11 de los estatutos sociales, se cita 
a log señores accionistas para la asamblea 
general ordinaria que se efectuará el día 2$ 
de Marzo de 1949, a la hora 16, en la Seda 
Social de la calle San José 1080 para consi. 
derar la siguiente orden del día: 1.0 Con-4 
sideración de la memoria y balance corres- 
pandiente al l.er ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1948 e informe. .del Síndico. 
2.0 Aprobación de la cuenta pérdidas y gas 
nancias. 3.0 Elección de nuevo Directorio 
para el año 1949, 4.0 Designación del Síndi- 
co titular y suplente. 5,o Fijar la remune» 
ración de log miembros del Directorio y del 
Síndico. 60 Designación de 2: accionistas 
para firmar conjuntamente con el Presiden» 
te y un miembro del Directorio el acta de l4 


asamblea. — Montevideo, Marzo de 1949, -—« 
El Directorio, o, : 
. ES $12.00 Mz,19-2928-v.m2,24, 

: . Pf 


INDUFIBRATEX $, A. 
PRIMERA CONVOCATORIA. : 

De acuerdo con el artículo 12 de los esta 

tutos, el Directorio de “Indufibratex S. A.” 

convoca a los señores accionistas para l% 
asamblea general ordinaria que tendrá lu- 

gar el día 1l.o de Abril de 1949, a las 18 y 

30 horas en nuestro local de .la calle Rincón 
_N.o 610 (esc. 1) a fin de considerar la ej. 
guiente orden del día: lo Designación de 
. dos accionistas para constituir- la comisión 
¡escrutadora, 2.o Consideración de la memos 
_ria, proyecto de distribución de utilidados, 
balance general, cuenta de pérdidas y gal 
nancias e informe del Síndico por el ejercle 
cio 1948, 3.0 Designación de Síndico titiar 
y suplente. 4.0 Designación de dos eccionisa 
tas para firmar el acta de esta asambler, 
conjuntamente con el Presidente y Secreá 
tario. : 

Los sefiores accionistas que quisieran for 
mar parte de la asamblea, deberán pistas 
sus acciones en la Secretaría de lá Socieda ; 
hasta tres días antes del] fijado para la ces 
lebración de la asamblea, de acuerdo con da 
artículo 18 de los estatutos. —- Montevideo; 
Marzo 17 de 1949, — E] Directorio. 

$8.40 .Mz.19-2915-v,m2z.21. 


rm e Dl 


_1.D.A.O0. SOCIEDAD ANONIMA ESTACION 
1 YI, DBURAZNO . 
H CONVOCATORIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artícu. 
lo 19 de los estatutos, se convoca a los ses 
foores accionistas de esta Sociedad para 1% 
asamblea general ordinaria que tendrá iu- 
-gar el día 3i do Marzo de 1949 a las 19 
horas en el local de la fábrica en Estación 
Yí, a fin de-considerar el siguiente orden 
Gel día: 1,0 Memoria, balance general, cuen- 
¿ta de gananelas y pérdidas, proyecto de diga 


“; tribución de utilidades e informe de] Sine 


ra firmar el acta de esta asamblea. 
¿ Los señores accionistas que deseen forw 
mar parte de esta asamblea, deberán regis. 
.trar sus títúlos provisorios o el certificado 
de depósitio bancario, en el local de Admt= 
y nistración de esta «Sociedad (fabrica de 
' Estación YI) hasta tres días antes del sos 
ñalado para la asamblea, Durazno, Marzd 
de 1949, — Hl Directorio. . 
$2.40 Mz.19-2899-v.mz,19. 


É 
¿dico 2.0 Designación de dos accionistas Pá= 
j 


at 


s AL COMERCIO Y AL PUBLICO . 

A los efectos de la ley: de 26 de Setinm 
bre de 1904, hacemos saber al comercio y 
al vúblico que hemos pprometido vesnfes 
“tar la sociedad “Carsolío y Juncal” el co. 

mercio que en el ramo de estación de sere 
vicio de autos v venta de nafta tenemos 

establecido n la finca número 1785 de la 
calle Hocquart. Los acreedores se” presen 
tarán con los justificativos de 3Uus «rédio 

tos dentro del plazo teral en Rintón 569 

(escritorio 1), escribano Castro, — Montes 
video. Marzo 2 de 1949, — JUAN CARTOS 
MARCHI TRAVERSA. — IRMA HILDA 
GNAZZO 


¿ AL COMERCIO Y AL PUBLICO 

3  Interviniendo el balanteador J. C. Benfa 
tez Schiavone he prometido vender al señor 
José Luis Kuhlsen los útiles y mercaderías 
de la provisión que gira bajo la firma de 
JOSE ITURRIA. sita en la calle Darwin 


$ 13.60 Mz 19-21T1-V. ab 1. 
aa ] 


3302, según ley 26 de Setiembre 1904 acrese. 


dores enviar facturas al comercio menciod 


inado, 
$6,80 Mz.19-2927-v.ab,7. 


« 


